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FOREWORD 


This  is  the  seventh  in  the  series  of  the  pubUcation  entitled 
World  Weather  Records.  The  earlier  issues,  which  included 
climatological  information  through  1970,  have  had  global 
distribution  and  have  been  widely  used  for  meteorological  and 
climatological  research.  This  volume  provides  data  for  Europe 
for  the  1971-80  period. 

At  its  Sixth  Session  in  Bad  Homburg,  Federal  Republic  of  Germany, 
in  October  1973,  the  Commission  for  Special  Applications  of 
Meteorology  and  Climatology  (CoSamc)  of  the  World  Meteorological 
Organization,  in  Resolution  7,  accepted  the  offer  of  the  United 
States  to  publish  the  World  Weather  Records.  1961-70.  The  United 
States  agreed  to  continue  the  publication  of  World  Weather 
Records  for  the  1971-80  period.  Under  arrangements  similar  to 
those  for  the  1961-70  series,  it  was  suggested  that  a  data 
collector       be    assigned    to    each    of    the    six    Regional  Associations 

to  prepare  all  data  and  Station  Notes  for  publication  of  the 
1971-80  series. 

The  United  States  extends  its  gratitude  to  the  meteorological 
services  and  other  organizations  who  graciously  supplied  data 
and,  particularly,  to  the  Federal  Republic  of  Germany  for  service 
as  data  collector  for  Region  VI.  The  present  volume  for  Europe 
contains      data       for      all      areas       included      in       previous         issues. 

All  data  and  Station  Notes  contained  in  this  issue  are  as 
received  by  the  United  States,  with  the  exception  that  obvious 
errors  in  arithmetic  means  and  totals,  and  obvious  dicontinuities 
were  corrected  and/or  included  in  Station  Notes.  The  United 
States  is  the  publishing  agent  for  World  Weather  Records:  the 
responsibility  for      data      quality       rests      with       the       individual 

national   meteorological   services. 

This  project  has  been  carried  out  by  personnel  of  the  United 
States  Department  of  Commerce's  National  Climatic  Data  Center. 
Coordination,  computer  programming  and  data  processing,  and  task 
management  for  the  project  were  by  Mr.  Peter  M.  Steurer,  under 
the  general  supervision  of  Dr.  Walter  James  Koss.  Editing  of  the 
data  and  station  notes  was  performed  by  Mr  Alvin  McGahee,  Ms. 
Joyce  Melton,  and   Mr.   Henry   Vigansky. 
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EDITORIAL    NOTES 


This  issue  of  World  Weather  Records  is  primarily  concerned  with 
data    for    1971-80.  As    in    previous    issues,    data    for    earlier    years 

have  been  included  when  appropriate  and  available.  The  first 
issue  included  data  from  earliest  records  available  at  that  time 
up       to    1920.  Data    for    periods    1921-30,       1931-40.       1951-60,       and 

1961-70  were  published  in  succeeding  issues.  The  present  volumes 
continue,  insofar  as  possible  the  record  of  monthly  mean  values 
of  station  pressure,  sea  level  pressure,  temperature,  and  monthly 
total  precipitation  for  stations  listed  in  previous  volumes. 
Some  new  stations  have  also  been  included. 

Information  concerning  the  exposure  of  instruments,  hours  of 
observation,  and  methods  of  adjusting  or  correcting  observational 
data    has    been    included    in    Station    Notes    whenever    it    was    supplied. 

SOURCES  OF   DATA 

Unless  otherwise  stated  in  Station  Notes,  data  were  supplied  to 
the  Regional  collector  by  national  meteorological  services  whose 
addresses  may  be  found  in  publications  of  the  World 
Meteorological    Organization.  With    few    exceptions,    the    data    have 

been  published  as  received  by  the  United  States  from  the 
meteorological  services.  CLINO  data  are  long  term  means  taken 
from  the  World  Meteorological  Organization  publication, 
Climato logical  Normals  (CLINO)  WMO/OMM-No.  117  T.P.  52  or  are 
values  supplied  by   the  respective  authorities. 

GROUPING   OF  STATIONS  AND  ARRANGEMENT  OF  DATA 

The  six  volumes  of  the  World  Weather  Records  have  been  so 
arranged  as  to  provide  a  natural  geographic  separation  into  what 
are  essentially  units  of  a  single  continent.  Two  of  the  volumes, 
however,  contain  island  and  Ocean  Weather  Station  data  as  well  as 
those      of       the      smaller      continents.  Insofar      as      possible      the 

National  Climatic  Data  Center  has  also  drawn  upon  the  World 
Meteorological       Organization       structure       for       guidance. 

Within  each  volume,  the  data  are  presented  alphabetically  by 
station  within  geographic  areas  which  usually,  but  not 
necessarily,  coincide   with    political   entities. 

Two  indexes  have  been  included  in  the  rear  of  this  volume  to 
locate       desired    information.  The    first    is    a    master     list    of       all 

locations  (station  or  area)  included  in  this  volume,  listed 
alphabetically  without       regard       to       geographical       division  or 

country.  In  the  second  index,  station  names  are  listed  in 
alphabetical     order     for     each     major     geographical     area     or     country. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


The  data  tables  for  each  station  are  headed  with  the  station 
name,  the  geographic  subdivision  or  country  name,  the  WMO  number 
whenever  one  has  been  assigned,  the  latitude,  the  longitude,  and 
the  station  height  above  mean  sea  level.  Unless  otherwise  noted 
in  the  Station  Notes,  the  information  presented  in  the  table 
headings  were  those  in  use  at  the  close  of  the  period  for  which 
data       are    published.  Also    included    in    the    headings    is    the       page 

number      where   the  Station   Notes  are    located. 

ADJUSTMENTS  FOR  HOMOGENEITY 

World  Weather  Records  published  after  the  1941-50  issue  have  not 
provided  for  homogeneity  of  records  by  adjusting  the  most  recent 
period  to  the  earlier  period.  In  the  1951-60  volume  and 
subsequent       volumes,       data    have    been    published    as       received.  No 

attempt  has  been  made  to  correct  for  relocation  of  stations  or 
changes  in  instrumentation  or  procedures.  Any  factors  which 
might  affect  the  homogeneity  of  the  record  have  been  included  in 
the  Station    Notes   whenever  supplied. 

UNITS  OF  DATA   AND  STATION   NOTES 

Measurements  in  the  data  tables  and  Station  Notes  are  presented 
in   metric   units. 

The  totals  of  precipitation  are  understood  to  mclude  all  forms 
of      precipitation;  rain,     snow,     sleet,     hail,     etc.         The      letter     "T" 

denotes       an       unmeasurable       amount       of       precipitation. 

METHODS  OF  AVERAGING 

Unless  otherwise  described  in  Station  Notes,  monthly  period  means 
are  the  sums  of  the  monthly  means  divided  by  the  number  of  years 
for  which  data  are  available.  Five  or  more  years  of  monthly 
means  are  required  for  computation  of  monthly  period  means. 
Annual  means  of  pressure  and  temperature  are  the  average  of  the 
monthly  or  period   means. 

ERRATA 

When  errata  have  been  provided  for  previous  volumes,  they  are 
published   in   Station    Notes. 


ABBREVIATIONS      AND      SYMBOLS 


H  Height     (above    mean    sea     level)     to    which    station    pres- 

sure shown  in  this  volume  has  been  reduced.  If  different 
heights  have  been  used  for  different  periods,  the 
information  is  contained  in  Station  Notes. 

H  ;  Height   of   the  barontter  above  mean  sea  level    for  the  period 

shown. 

H  :  Height     of     the     ground     at      the     station     above    mean    sea 

.1  eve  1 . 

hi  Height   of   the    thenronneter  above  ground. 

h  :  Height     of     the      rim     of      the     precipitation     gauge     above 

ground. 

Lat  Latitude   of   the   station. 

Long  Longitude   of   the   station. 

E  Data     have     been     estrriated     by     the    method     described     in 

Station  Notes  for  that  station,  or  based  on  incomplete 
data,  or  are  uncertain  for  some  other  reason. 


EUROPE 


STAT  I 


TES 


EUROPE 
STATION   NOTES 


ALBANIA   (4   stations) 

General: 

All   observations  were   made    in   local   time. 

Pressure: 

Monthly  means  of  station  and  sea  level  pressure  represent 
the  average  of  the  observations  made  at  07,  14,  and  21  hours. 
Station  pressure  values  were  corrected  to  0  degrees  Celsius  and 
to  gravity   at   45  degrees    latitude. 

Temperature: 

The  height  of  the  thermometers  was  2  meters  above  the 
ground  at  all  stations.  Monthly  means  were  computed  by  the 
equation: 

1/4      (07  +    14   +   21   +   21)   hours 

Precipitation: 

The  height  of  the  rain  gauges  was  1.5  meters  above  the 
ground   at   all   stations. 


AUSTRIA   (7  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  refer  to  the  end 
of  1980.  All  observations  were  made  in  local  time.  The  stations 
Klagenf urt-Annabichl,  Salzburg-Maxglan,  and  Graz-Thalerhof  were 
at  airport  locations.  The  official  altitude  of  the  airport  has 
been      given      here      instead      of      the      actual      station      elevation. 

Pressure: 

Monthly  means  of  pressure  represent  the  average  of  the 
observations  made  at  07,  14,  and  19  hours.  Station  pressure 
values  have  been  corrected  to  0  degrees  Celsius  and  to  gravity 
at   45  degrees    latitude. 

Temperature: 

Monthly   means   were  computed  by   the  equation: 


1/4  (07h   +   19h   +   maximum   +   minimun) 
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AUSTRIA   (cont.) 

Precipitation: 

The  daily  totals  rspresent  the  measurements  made  at  19  hours 
and  07  hours  of  the  following  day.  Monthly  totals  are  the  sum  of 
the  daily  totals.  However,  at  Sonnblick,  precipitation  amounts 
were  calculated  as  the  arithmetic  mean  of  the  measured  amounts  of 
two  rain  gauges  located  to  the  northwest  and  south  of  the 
observatory.  This  was  done  to  minimize  the  uncertainties  inherent 
to  precipitation   measurements    in   the  high   mountains. 

Station   Moves: 

On  26  March  1979  a  minor  local  transfer  took  place  at  St. 
Poelten.  The  elevations  H  and  Hz  changed  from  277  and  282.3 
meters  to  272  and  281.5  meters.  respectively.  Latitude  and 
longitude  did   not   change. 


BELGIUM  (1  station) 

General: 

Universal   time    is   used   as   the   time  standard. 

Pressure: 

Monthly    means   of    pressure    represent    the    averages   of    the      bi- 
hourly   values  02.  04 24. 

Temperature: 

Monthly         mean    temperature    values    represent    the   averages      of 
the   bi-hourly   values  02.  04 24. 

Precipitation: 

Monthly    values    are    the    totals    of    daily    readings    made    at    0900 
hours. 


EUROPE 
STATION   NOTES 


BULGARIA   (6  stations) 
General: 


Stat  ion   Name 

Hp(m 

Burgas 

38 

PI  even 

134 

Plovdiv 

155 

Shumen 

219 

Sof  ia 

595 

Vrat  za 

348 

CYPRUS  (1  station) 

General: 

The  station  Nicosia,  WMO  17606,  included  in  the  1951-60  and 
1961-70  issues  of  World  Weather  Records  was  closed  in  1974.  The 
new     station     Nicosia    Town     is    7     Km     to     the     east     of     the    old     location. 

Nicosia          Town          has       been       functioning          as          a  principal 

climatological          station     since     1899.          Pressure     readings  however, 

only         started     in     1954.         The     1971-80     data     listed     in     the  tables     are 
for  the  new    location. 

Pressure: 

Monthly  mean  sea  level  pressure  represents  the  average  of 
the  observations  taken  at  00,  06,  12,  and  18  hours  GMT.  CLINO 
values  are    for   the   1954-80  period. 

Temperature: 

Mean  monthly  values  were  computed  from  the  average  of  the 
daily  maximum  and  minimum  observations.  The  maxima  and  minima 
were  taken  at  0600  GMT  with  the  maximum  temperature  credited  to 
the      previous      day.      CLINO      values      refer      to      the      1931-60      period. 

Precipitation: 

The  monthly  total  is  the  sum  of  the  daily  readings  taken  at 
0600  GMT  and  credited  to  the  previous  day.  CLINO  values  refer  to 
the   1931-60   period. 
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STATION   NOTES 

CZECHOSLOVAKIA   (8  stations) 

General: 

Observations  were  made  in  local  mean  solar  time  unless 
otherwise   noted. 

Pressure: 

For  the  stations  Bra-tislava  Ivanka,  Sliac,  Poprad,  and 
Kosice,  mean  daily  values  of  atmospheric  pressure  represent  the 
average  of  the  observations  made  at  07,  14,  and  21  hours.  At 
stations        Cheb,  Praha/Ruzyne,        Brno/Turany,        and        Ostrava/ 

Mosnov,      daily      means      represent    the    average    of    the      observations 
made      at      GO,      03,      06,      09,      12,      15,      18,      and      21      hours      GMT. 

Atmospheric  pressure  reduction  to  sea  level  is  determined  by 
methods  described  in  the  "Meteorologisches  Taschenbuch  IV",  1939, 
by  F.  Linke.  For  the  sake  of  homogeneity  of  the  data,  g  equalled 
9.80  and   R,  the  gas  constant,  equalled   2.87. 

Temperature: 

Mean  daily  values  of  air  temperature  were  computed  by  the 
equation: 

1/4   (07   +   14   +   21    +   21)h 

Precipitation: 

Measurements  were  taken  with  rain  gauges  of  500  square 
centimeters  aperture,    installed   1   meter  above  ground. 


DENMARK   (1  station) 

Pressure: 

Pressure  values  were  observed  at  Kastrup  Airport  55  38N,  12 
40E,  Hz  =  5  meters.  Mean  pressure  was  calculated  as  the  average 
of  the  8  daily  observations  made  at  00,  03,  06,  09,  12,  15,  18, 
and   21   hours  GMT. 

Temperature: 

Three  daily  observations  were  made  at  07,  13,  and  21  hours 
GMT. 


EUROPE 
STATION   NOTES 


FINLAND  (7  stations) 

General: 

Observations  were  made  at  00.  03,  06,  09,  12,  15,  18,  and  21 
hours  GMT.  Monthly  means  represent  the  average  of  these  8 
observations.          CLING          values       represent       the       1931-60          period. 

Station  narre            Hp(m)        hi  (cm)  hr  (cm) 

He  Isinki -Vanlaa                56              200  150 

Jokioinen  103              200  150 

Jyvaskyla  145              200  150 

Kajaani  136              200  150 

Sodankyla  179              200  150 

Turku  59             200  150 

Vaasa                                        8              200  150 


FRANCE  (19  stations) 

General: 

Observations     were     taken     at     00,        03,        06,    09,     12,     15,     18,    and 
21      hours      GMT.      CLING      values      represent      the      1931-60      period. 

Pressure: 

The    pressure    means    are    the    averages    of    daily    values    computed 
from   3-hourly   observations  00,  03...21   GMT 

Temperature: 

The      temperature     means  were  derived  by  averaging      the      mean 
maximum   and    mean   minimum   values. 

Precipitation: 

The       precipitation    totals    were       compiled    from    daily       amounts 
recorded   each   day   at   06   hours  GMT. 

Station   changes: 

Limoges      moved      from    the    following    location   on      31      December 
1972:  Latitude    45    49    North,    Longitude    00    17    East,    and    elevation 

282       meters.       The    new    coordinates    and    elevation    are    listed    in    the 
table  heeding. 

Note: 

All  precipitation     CLING     values     for     stations     in     France  issued 

in       the  1961-70       issue    of    World    Weather    Records      are       in  error. 

Correct  values      are      listed      in      the      data      tables      of      this  issue. 
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STATION   NOTES 

GERMAN   DEMOCRATIC  REPUBLIC  (10  stations) 

General: 

CLINO  values   represent   the  1931-60   period. 

Pressure: 

The  monthly  means  of  atmospheric  pressure  have  been 
calculated       from    the    daily    average    of    the    8    observations    made       at 

01,        04,  07,    10,    13,    16,    19,    and    22    hours     local     time.    The    monthly 

averages  reduced    to    mean    sea    level    have    been    calculated    from    the 

reduced  daily      means   of    atmospheric    pressure      at      the      barometer 
level. 

Temperature: 

The  monthly  means  were  calculated  from  the  arithmetic  daily 
averages  based  upon  the  8  observation  hours  01,  04,  07,  10,  13, 
16,  19,  and  22  local  time.  Thermometer  height  was  2  meters  above 
ground. 

Precipitation: 

Daily  totals  were  measured  at  07  hours  local  time  and 
assigned  to  the  previous  day.  Precipitation  gauge  height  was  1.0 
meters  above  the  ground. 


GERMANY,  FERDERAL  REPUBLIC  OF  (18  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  refer  to  the  end 
of  1980.  Observations  were  regularly  made  at  07,  14,  and  21  hours 
local   time. 

Pressure: 

Readings  were  corrected  to  0  degrees  Celsius  and  standard 
gravity  at  45  degrees  latitude.  Monthly  means  represent  the 
average  of    the   three  observations   made  daily. 

Temperature: 

Monthly      mean      values      were      computed      by      the      equation: 

1/4   (07   +   14    +   21    +   21)  hours 

Precipitation: 

Precipitation  was  measured  daily  at  07  hours  and  credited  to 
the  day   of    measurement. 


EUROPE 

STATION   NOTES 
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GERMANY,  FEDERAL  REPUBLIC  OF  (cont. 
Station   Moves: 


Slat  ion   Name 


Emden 


Dal  es 
Begin  End 


Lat 


Long.      H(m)      Hb(m) 


01/01/71      03/03/74      53   22N     07    13E  0  1.0 

04/03/74      31/12/80     53   21N     07    12E  5        11.9 

-  Local  transfer  of  station.  The  yearly  mean  temperature  at 
the     new     location     is     about     0.4     K     higher     compared     with     former. 

Fr iedr ichshaf en    01/01/71      31/12/76     47   39N     09   29E        401        407 
01/01/77     30/11/80     47   40N     09   31E        410 

-  Station  closed  30/11/80.  Monthly  values  of  temperature  and 
precipitation  for  December  1980  were  interpolated.  The  yearly 
mean  temperature  at  the  new  location  is  about  0.3  K  lower 
compared   with   former. 


Geisenheim  01/01/71      09/07/72     49   59N     07   57E 

10/07/72     31/12/80     49   59N     07   57E 
-   Local   transfer  of   barometer. 


Kas  se  1 


109      107.5 
109      120.5 


01/01/71      19/07/77     51    19N     09   27E        158  162.9 

20/07/77     31/12/80     51    18N     09   27E        231  232.9 

-  The  yearly  mean  temperature  at  the  new  location  is  about 
0.9  K    lower  compared   with   former. 

Stuttgart- 

Echterdingen  01/01/71      31/05/73     48   41N     09    12E        398     418.7 

01/06/73     31/12/80     48  41N     09    13E        373     418,9 

-  Transfer  within  airport  area.  The  yearly  mean  temperature 
at  the  new  location  is  about  0.6  K  lower  compared  with  the  former 
location. 
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STATION   NOTES 

GIBRALTAR  (1  station) 

General; 

Data  for  this  country  were  obtained  from  the  "World  Monthly 
Surface  Station  Climatology",  National  Center  for  Atmospheric 
Research,  Boulder,  Colorado,  (United  States).  Station  notes  were 
not   available. 


GREECE  (13  stations) 

General: 

All      observations      refer      to      Mean       East      Europe      time. 

Pressure: 

Means      were  obtained  by   averaging   the  observations      made     at 
08,  14,  and  21   hours. 

Temperature: 

Means      of      temperature      were      derived      from      the      equation: 

1/4  (08h   +   12h   +   20h   +   20h) 

Station   Moves: 

Dal  es 
Name  Begin        End  Lai  Long  H(m) 

Melhoni  1/1/71---29/02/80   36   50N  21    43E  34 

1/3/80---31/12/80   36   SON  21    43E  51 

Samos    I  1/1/71---31/12/77   37   45N  27   OOE  48 

(Aegean   Is)      1/1/78-  — 31/12/80   37   42N  26   54E  6 

Zakynlhos    I 

(Ionian   Is)      1/1    71---31/08/73   37   47N  20   53E  8 

1/9/73---31/12/80   37   47N  20   54E  2 


EUROPE  15 

STATION   NOTES 


HUNGARY   (6  stations) 

General: 

During  the  period  1971-80  there  were  no  considerable  changes 
in   station   location,  elevation,  or    instrumentation. 

Pressure: 

For  all  stations  except  Budapest  (WMO  number  12840),  the 
mean  values  of  pressure  were  calculated  by  the  arithmetic 
averaging  of  8  daily  observations.  At  Budapest,  the  monthly  means 
were  based  upon  the  average  of  the  readings  taken  at  07,  14,  and 
21    hours. 

Temperature: 

Monthly  means  were  computed  in  same  way  as  pressure.  At 
Budapest  however  the  readings  taken  at  07,  14,  and  21  hours  were 
corrected  to  ensure  their  compatibility  with  those  of  the  other 
stations. 

All  thermometers  were  exposed  at  a  height  of  approximately 
1.5  meters  above   the  ground. 

Precipitation: 

Measurements  were  made  at  the  four  main  synoptic  times  for 
all  stations  except  Budapest.  At  Budapest,  readings  were  made  at 
07,   14,  and   21   hours. 

Rain  gauges  were  about  1.0  meter  above  the  ground  at  all 
stations. 
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STATION   NOTES 


IRELAND  (14  stations) 

General: 

The       heights       of 
above     mean     sea     level. 


the    stations    and    barometer       cisterns       were 
CLINO     values     represent     the     1951-80     period. 


Pressure: 

Monthly  mean  values  of  pressure  were  derived  from 
arithmetical  average  of  the  monthly  mean  values  for  each  of 
24   hours  during  the  month. 


the 
the 


Temperature: 

Monthly  mean  values  of  air  temperature  were  derived  from  the 
average  of  the  mean  daily  maximum  and  mean  daily  minimum.  Daily 
values  of  maximum  and  minimum  temperature  refer  to  the  24  hours 
terminating  at  21   hours  GMT. 

In  all  cases,  the  air  temperature  measurements  were  obtained 
using  thermometers  exposed  in  a  Stevenson  screen  at  a  height  of 
approximately   1.2  meters  above  ground   level. 

Precipitation: 

Monthly  amounts  of  precipitation  were  determined  from  daily 
values  which  terminated  at  0600  GMT.  All  amounts  are  in  terms  of 
rainfall.  In  the  case  of  frozen  precipitation,  the  values  are  the 
corresponding  water  equivalents.  The  height  above  ground  level  of 
the  rain   gauge  was  30.5  cm   for  all  stations. 

Station    moves: 

Dublin    Airport    on    1    August    1973,  moved    156    meters    east.    The 

station   height   remained   at   68   meters. 

MuUingar  started  hourly  observations  at  a  new  station  at 
2100      GMT      on      6      November      1973.  The      old      station      was      at 

coordinates      53      31N,      07      21W      and      an      elevation      of      108      meters. 

At  Shannon  Airport,  the  height  of  the  barometer  cistern  was 
changed      from      13      to     20      meters,     at      1100     GMT     on     7      March      1975. 
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ISRAEL  (3  stations) 

General: 

CLINO  values  represent  the  1931-60  period.  The  station 
Jerusalem  Central  was  changed  to  Jerusalem  Airport  on  1  January 
1977.  The  new   barometer  height   is  767.0  meters. 

Pressure  and  Temperature: 

Monthly  means  were  computed  by  several  equations  depending 
upon   the  station: 

1.  1/24  (23   +   00  +   01   +   02   +   ....   +21    +  22)hours  GMT 

2.  1/4  (00   +   06   +    12   +   18)   hours  GMT 

3.  1/3  (06   +   12   +   18)  hours  GMT 

4.  1/2  (Tmax   +   Tmin) 

The  appropriate  equation  for  each  station  is  listed  in  the 
following   table; 

Equal  ion  Used 
Station  Pressure  Temperature 

Ben-Gur  ion  1  .  1  . 

Ei  ial  2.  1. 

Jerusalem  Central  3.  4. 

Jerusalem  Airport  2.  2. 

Air  temperature  was  measured  in  a  meteorological  screen  at  a 
height   of  2   meters  above   the  ground. 

Precipitation: 

Daily  precipitation  was  measured  at  06  hours  GMT  with  the 
amount  referring  to  the  previous  day.  The  height  of  the  rain 
gauges   was   1   meter  above   the  ground. 
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ITALY  (14  stations) 

General: 

CLINO  values  represent  the  1931-60  period. 


JORDAN  (6  stations) 

General: 

One  new  station  has  been  included  (Aqaba).  All  station 
names,  elevations,  and  locations  have  remained  the  same  during 
the  period. 

Pressure: 

Monthly  mean  values  of  atmospheric  pressure  represent  the 
average     of     the     observations     made     at     06,     12,     and     18     hours     GMT. 

Temperature: 

Monthly  means  represent  the  average  of  the  mean  maximum  and 
mean   minimum   temperatures. 

Precipitation: 

The       height       of    the    rain    gauge    above    ground    was  1       meter. 

Trace  corresponds   to    less   than   0.1   mm. 


LEBANON   (3  stations) 

General: 

Data  for  this  country  were  obtained  from  the  "World  Monthly 
Surface  Station  Climatology",  National  Center  for  Atmospheric 
Research,  Boulder,      Colorado,      (United      States).      Station      notes      were 

not   available. 
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LUXEMBOURG   (3  stations) 

General: 

Observations  were  taken  at  0700,  1300,  and  2100  hours  local 
time. 

Pressure: 

Pressure       values       were       reduced       at       0       degrees       Celsius. 

Temperature: 

Temperature  values  represent  the  means  of  readings  at  0700, 
1300,  and   2100   hours. 

Precipitation: 

Precipitation  was  measured  at  0700  hours  local  time.  A 
Hellman  type  rain  gauge  with  a  200  square  centimeter  orifice  was 
used. 

Station   Moves: 

Station          Period  Latitude  Longitude  Elevation 

Luxembourg             1/71-6/72              49   37N                06   07E  330m 

7/72-5/76              49   37N                06   07E  331m 

11/76-12/80          49   39N                06   08E  233m 


MALTA  (1   station) 

General: 

Observations      were      made      in      GMT.      CLINO      values      represent      the 
1931-60  period. 

Pressure: 

Mean     sea     level     pressure     was    computed     by     taking     an     average    of 
the  observations  made  at  00,  06,  12,  and   18  hours. 


Temperature: 

Mean  monthly  temperature  values  represent  the  average  of  the 
daily  maximum  and  minimum.  The  maximum  and  minimum  temperatures 
were  read  at  0900  GMT.  The  maximum  value  was  credited  to  the 
previous  day.  Thermometers  were  exposed  at  an  elevation  of  1 
meter  above   the  ground. 


Precipitation: 

The      monthly      amount 
readings     taken     at     0900     GMT. 
previous  day. 


represents 
The     daily 


the      total       of       the      daily 
total      was     credited      to     the 
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NETHERLANDS  (1  station) 

General: 

All  observations  were  made  in  universal  time.  CLINO  values 
represent  the  1931-60  period  and  refer  to  the  00-23  GMT  time 
period. 

Pressure: 

The  means  of  pressure  represent  the  arithmetic  average  of 
the  24-hourly   measurements. 

Temperature: 

The  hourly  temperature  measurements  have  been  determined 
from  the  recordings  of  a  resistance  thermometer  which  was 
regularly  compared  with  a  mercury  thermometer.  The  means  represent 
the  arithmetic  average      of    the  hourly   values. 

Thermometers  were  exposed  in  a  Stevenson  Screen  at  an 
elevation  of  1.5  meters  above  the  ground. 

Precipitation: 

The  precipitation  measurements  were  obtained  by  means  of  an 
ordinary  rain  gauge  and  from  recordings  of  an  automatic  siphon 
rain  gauge.  The  upper  rim  of  both  gauges  was  at  a  height  of  0.40 
meters  above  ground. 


NORWAY  (11  stations) 

General: 

The  CLING   period   of    record   is  1931-60. 

Pressure: 

Monthly  mean  station  pressure  represents  the  arithmetic 
average  of  observations  at  06,  12,  and  18  GMT.  Monthly  mean  sea 
level  pressure  values  were  computed  to  0  degrees  Celsius  and  to 
gravity  at  45  degrees    latitude. 
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NORWAY  (cont.) 

Temperature: 

Mean        monthly     temperature     was    computed    by     the     formula: 

m   =   n   -   k  (n   -   min) 

where  n    =   the  mean   of    observations  made    at    06,    12   and    18  GMT 
k   =   a  factor    appropriate    for    the    station   and  season 
min    =  the  mean  minimum  temperature 

Precipitation: 

Measurements      were      taken      at      06      and      18      hours      GMT. 

Instrument   Moves: 

Stravanger/Sola: 

The  thermometer  screen  and  precipitation  gauge  were  moved  70 
meters  north  on  19  November  1971.  The  heights  of  ht  and  hr  prior 
to  this  move  were  1.8  and   1.6   meters,   respectively. 

Tromso/Langnes: 

The  precipitation  gauge  was  moved  38  meters  south  on  7 
October   1977. 


Slat  ion  Name  ht  (m) 

Be  rgen/Fr  edr  iksbe  rg  1.7 

Bodo   VI  2.0 

Karas  jok  1.5 

Makkaur   Fyr  1.8 

Or  land  111  2.0 

Os  lo/Bl  indern  2.2 

Os  lo/Garde  rmoen  1  .  9 

Stravanger/Sola  2.0 

Tromso/Langnes  2.0 

Trondhe  im/Tyhol  t  1.8 

Vardo  1.7 


hr  (m) 
1  .4 
1.8 
1.3 
1.7 
1.9 
1.7 
1.7 
1.7 
1.9 


1.7 


22  WORLD   WEATHER   RECORDS 

STATION   NOTES 

POLAND  (18  stations) 

General: 

CLINO  values  refer  to  the  1951-80  period.  However,  sea  level 
pressure  CLINO  values  at  Opole  were  compiled  for  the  period  1961- 
80. 

Pressure  and  Temperature: 

The  monthly  mean  values  were  derived  from  the  arithmetic 
average  of  the  eight  daily  observations  made  at  00,  03,  06,  09, 
12,  15,   18,  and   21   GMT. 

Measurements  of  temperature  were  made  at  2  meters  above  the 
ground. 

Precipitation: 

During  the  entire  period,  precipitation  for  the  previous  day 
was  recorded  in  the  morning  hours.  Measurements  were  taken  with  a 
Hellmann  type  gauge.  The  collecting  surface  had  an  area  of  200 
square  centimeters,  set   at   1   meter  above   the  ground. 


PORTUGAL  (13  stations) 

Pressure: 

Mean      monthly      atmospheric  pressure      values      represent      the 

average       of    the    three    observations  in    the    following    table    for    the 
appropriate   period   of    time. 

Slalion                    Hp(m)          Period  Observations     Used    In 

Computing  Monthly    Means 

Beja                             247        1971-1978  (06h+ 12h+18h) 

1979-1980  (09h+15h+21h) 

Braganca                     692        1971-1974  (06h+ 12h+18h) 

1975-1980  (09h+15h+21h) 

Cabo   Carvoe iro          34        1971-1978  (06h+12h+18h) 

1979-1980  (09h+12h+18h) 

Coimbra                       140        1971-1980  (09h+15h+21h) 

Evora                           321        1971-1976  (06h+12h+18h) 

1977-1980  (09h+15h+21h) 

Faro                                  8        1971-1974  (06h+ 12h+18h) 

1975-1980  09h+15h+21h 
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PORTUGAL  (cont.) 


Slal  ion 

Hp(m) 

Pe  r  1 0  d 

Observ  at  ions     Used    In 

Compu 

I  ing  Monthly    Means 

Li  sboa/Por  le  la 

104 

1971-1972 

1973 

1974 
1975-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+12h+18h) 
(06h+12hi 18h) 
(09h+15h+18.h) 

Penhas   Douradas 

1388 

1971-1976 

1977 
1978-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+12h+18h) 
(09h+15h+21h) 

For  tal egre 

590 

1971-1974 
1975-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+15h+21h) 

For  lo/Pedras 

73 

1971-1974 
1975-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+15h+21h) 

Sagr es 

41 

1971-1974 
1975-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+15h+21h) 

Vi  ana  Do  Cas  le  1 

D       18 

1971-1975 
1976-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+15h+21h) 

Vi  la    Real 

482 

1971-1976 

1977 
1978-1980 

(06h+12h+18h) 
(09h+15h+18h) 
(09h+15h+21h) 

Temperature: 

Monthly      means   were  computed  by   averaging   the  mean      maximum 

and    mean    minimum    values.       With    the    exception    of  Evora,       the    value 

of      ht          was      L5      meters.           At      this      station,      ht  was      19.6      meters. 

Precipitation: 

Totals  were  recorded  at  00,  06,  09,  12,  and,  18  hours  GMT. 
Rain  gauge  height  was  1.5  meters  above  the  ground  at  all 
stations. 


Note: 

Stations  Corvo,  Horta,  Lajes,  Ponta  Delgada,  and  Porto  Santo 
are  published  in  the  1971-80  volume  entitled  "Islands  of  the 
World". 
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ROMANIA  (7  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the 
table  headings  were  those  in  use  at  the  end  of  1980.  CLINO 
values  represent   the  1931-1960  period. 

Pressure: 

Monthly  means  represent  the  average  of  all  observations  made 
at  01,  07,  13,  and  19  hours  local  solar  time.  Prior  to  1961, 
observations  were  made  at  08,  14,  and  20  hours. 

Temperature: 

Monthly  mean  temperatures  represent  the  average  of  all 
observations  made  at  01,  07,  13,  and  19  hours  local  solar  time. 
Prior       to       1961       means       were    computed       by    the    Koppen    formula. 

Ordinary  mercury  thermometers  were  installed  in  standard 
shelters  at   an   elevation   of  2   meters  above  ground. 

Precipitation: 

The  computation  for  precipitation  was  the  summation  of  the 
amounts  recorded  at  07  and  19  hours.  Prior  to  1961,  observations 
were   made  at   08  and   20  hours. 

SPAIN   (18  stations) 

General: 

Location  and  elevation  which  appear  in  the  table  headings 
were    in   use  at   the  end   of   1980. 

Pressure: 

The  pressure  values  have  been  reduced  to  0  degrees  Celsius. 
Sea     level     pressure     was    computed    by     the    standard    WMO     methods. 

Temperature: 

Mean  values  were  obtained  from  the  average  of  the  daily 
maximum   and   daily   minimum   temperatures. 

Precipitation: 

Precipitation  totals  for  the  month  reflect  the  sum  of  the 
daily   totals. 

Station    move: 

Station  Zaragoza,  WMO  number  08161,  moved  in  1980.  The  old 
station  was  located  at  41  39N,  00  53W  at  an  elevation  of  237 
meters.  The  new  coordinates  and  elevation  are  listed  in  the  data 
table      headings.      The      new      barometer      height      is      223      meters. 
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SWEDEN   (10  stations) 

General: 

Observations     were     taken     at     06,     12,     and     18     hours     GMT. 

Pressure: 

Values     represent   the  arithmetic  average  of    the  observations 
taken   at  06,   12,  and   18  hours. 

Temperature: 

Monthly   means  were  computed  by   the  equation: 

Tm  =   pT06   +   qT12   +  rT18   +  sTn 

where  Tn   =  mean  minimum  temperature 

T06,    T12,    T18   =   observation  hours   06,    12,    and    18 
p,    q,    r,    s   are    functions   of    longitude   and  lime   of 
year      and     1  isled    in    the    1961-70   volume   of      World 
Wealhe  r  Records . 

Precipitation: 

Measurements      were      made      at      06      and      18      hours      GMT. 

Station  name  Hb(m)  ht  (m)  hr  (m) 

Goteborg/Save  52.5 

Haparanda  6.0 

Harnosand  7   8 

Jonkoping   Airfield  232.1 

Karesuando  326.9 

Karlstad  54.8 

Os ler sund/Froson  366.0 

Slensele  326.6 

Slockholm/Bronma  10.5 

Vi  sby   Ai  rf  ield  47.2 


1  .5 

1  .5 

1  .6 

1.5 

1  .5 

1.6 

1  .5 

1  .4 

1  .5 

1  .75 

1  .4 

1  .4 

1.5 

1.5 

1.6 

1  .4 

1  .5 

1  .5 

1  .6 

1.45 
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SWITZERLAND  (6  stations) 

General: 

Hours  of  observation  are  given  in  mean  central  European 
time. 

Pressure: 

Pressure   means   were  computed   as    follows: 

1/3  (07h   +   13h   +   19h). 

Temperature: 

Temperature  means  were  computed  by  averaging  the  observations 
made  at  07,  13,  and  19  hours.  A  correction  factor  was  subtracted 
from  this  depending  upon  the  station  in  question  (see  Annalen  der 
Schweiz.   Meteologischen    Anstalt). 

Precipitation: 

Precipitation      values      are      the      total      of      the      daily      readings. 


SYRIAN  ARAB  REPUBLIC  (7  stations) 

General: 

In  computing  mean  values,  one  of  the  following  formulae  has 
been  used  in  accordance  with  the  program  in  effect  for  any 
particular   month: 

a.  m  =    1/24    (00+01       .        23   hours) 

b.  m  =    1/8      (00   +03+06+09+12+15+18+21    hours) 

c.  m  =    1/4      (00   +06+12+18   hours) 

d  .      empi  r  i  cal     formal  ae  we  re  used    for    the    differ  en  I    el  erne  n  I  s  whe  re 
only    three  observations   were  made    at    06,    12,    and    18   GMT. 

e  .      Since    1959,      monthly   mean   values  have   al  so    been  made    for      al  1 
stations  with    records    exceeding   20   days   provided    no   break      in 
the      information      of     more      than  five      consecutive      days     was 
observed , 

The  formula  used  for  reducing  pressure  to  M.S.L.  is  that 
appearing  in  W  M  0  Publication  N0.36.TP.12  "Technical  Note  No.7 
Reduction  of  Atmospheric  Pressure"  Page  20  Formula  14.  Generally 
the  height  of  the  thermometer  was  150  cm  above  the  ground  level. 
Height      of      the      rain      gauge      was      60      cm      above      ground      level. 
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TURKEY   (32  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the 
headings  are  those  in  use  at  the  end  of  1980.  Elevations  are  the 
height  of   the  barometer  cistern. 

Pressure: 

Station      pressure      values      were     computed      by      the      formula: 

1/3  (07h   +   14h   +  21h) 

Temperature: 

Monthly    mean    temperatures    were    computed    by    the     formula: 

1/4   (07h   +   14h    +   21h    +   21h) 

The     thermometer     height     was     2     meters     above     the     ground. 

Precipitation: 

Monthly  precipitation  values  represent  the  sum  of  the  daily 
readings  at  0700  hours  credited  to  the  preceding  24  hours.  The 
height  of    the   rain   gages   was   1    meter  above   the  ground. 

The  following  table  depicts  the  date  and  change  in  station 
elevation   during   the   period    1971-1980. 


Station 

Antalya 

Diyarbakir 


Kirsehir 

Samsun 

Van 


Dates  Elevation 

January    1971-April    1975  40.21m 

May    1975-December    1980  50.16m 

January    1971-September    1973  600.32m 

October    1973-May    1974  660.32m 

June    1974-April    1975  675.94m 

May    1975-August    1978  660.32m 

September    1978-    December    1978  677.32m 

January    1979-December    1980  667.32m 

January    1971-March    1975  985.30m 

April    1975-December    1980  1007.17m 

January    1971-July    1973  43.76m 

May    1975-December    1980  3.5m 

January    1971-August    1976  1725m 

September    1976- December    1980  1661m 


Note: 

Data  published  as  CLING  values  under  Turkish  stations  are 
long  term  means.  These  data  are  not  CLING  values  as  defined  by 
the   WMG. 
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UNITED  KINGDOM  (17  stations) 

General: 

The  selection  of  stations  for  inclusion  in  this  publication 
has      been      made      from      those      which      submit      CLIMAT      messages. 

For  continuity,  station  names  are  the  same  as  those  used  in 
the  1961-1970  World  Weather  Records  Publication.  Elevations  and 
coordinates       given    in    the    table    headings    were  those    in    use       at 

the  end  of  1980. 

Precipitation: 

The  monthly  total  precipitation  is  the  sum  of  the  daily 
readings     taken     at     0900     GMT     and     credited      to     the     previous     day. 

No  details  concerning  pressure  and  temperature  calculations 
were  submitted  and  are  assumed  to  be  those  methods  published  in 
the  1961-70   volume. 

UNION   OF  SOVIET  SOCIALIST  REPUBLICS  (24  stations) 

General: 

Observations  were  made  in  Moscow  Legal  Time.  Additional 
stations      are      published      in      the      1971-80      volume       for      Asia. 

Pressure: 

The  mean  monthly  pressure  values  represent  the  average  of 
the  observations  made  at  00,  03,  06,  09,  12,  15,  18,  and  21 
hours. 

Temperature: 

Mean  monthly  temperature  values  were  computed  the  same  way 
as  that  for  pressure.  The  thermometers  were  mounted  2  meters 
above   the  ground. 

Precipitation: 

Precipitation  was  measured  at  times  closest  to  0800  and  2000 
hours  depending  upon  the  time  zone  in  which  the  station  was 
located.  Monthly  precipitation  amounts  represent  the  sums  for  the 
day  and  night  observations.  The  rain  gage  was  mounted  2  meters 
above  the  ground. 
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YUGOSLAVIA  (10  stations) 

General: 

Observations    were    taken    at    0700,       1400,    and    2100    hours    local 
time.       CLINO       values       represent       the       1931-60       period. 

Pressure: 

Pressure      means      were     computed      according      to     the      formula: 

1/3  (07h   +   14h   +  21h) 

Temperature: 

The    following    formula   was   used   to  compute   temperature   means. 

1/4  (07h    +   14h   +   21h    +   21h) 

Precipitation: 

Monthly      precipitation      values      were      the   sum   of      the      daily 
values   recorded   at   0700   hours. 

Height   of   instruments: 

Slat  ion  Hp(m)  hi  (m)  hr  (m) 


13129 

Zagr eb  -Gr  ic 

163 

6 

2.00 

13130 

Zagreb-Maks  imi  r 

128 

2 

2.00 

Si  sak 

106 

2 

1.50 

13274 

Beograd 

132 

2 

1.20 

13334 

Spl  i  t  Mar  jan 

128 

6.50 

1  .00 

13335 

Hvar 

25 

2 

1.20 

13340 

Li  V  no 

728 

2 

1.00 

13354 

Saraj  eve 

637 

2 

1.00 

13462 

Ti  lograd/Golubovc  i 

50 

2 

1  .20 

13586 

Skopj  e/Pe  Iro vac 

*239 

2 

1  .30 

*Hp   =   233      for   the   period   1/71-4/76. 
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EUROPE 


KORCA                                              ALBANIA  HMO  1  3fc2'3  40  3fcN  020  4fcE  833    M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n71    qi3  gOS  "507  311  "512  <313  '314  315  31b  S20  312  <3 1 8  <3 1  3 

1<372    313  SIS  313  "507  S12  314  312  313  314  314  317  322  314 

1373  31fe  307  312  303  31b  315  312  31b  31b  31b  31b  314  314 

1374  31b  310  313  308  311  312  315  315  315  310  315  314  313 

1375  317  315  303  312  312  312  313  314  318  31b  314  31fe  314 


307 

31  1 

312 

313 

314 

315 

31b 

320 

313 

307 

312 

314 

312 

313 

314 

314 

312 

303 

31b 

315 

312 

31b 

31b 

31b 

313 

308 

311 

312 

315 

315 

315 

310 

303 

312 

312 

312 

313 

314 

318 

31b 

31  1 

310 

313 

315 

313 

315 

315 

312 

317 

310 

314 

312 

313 

314 

31b 

313 

310 

308 

312 

314 

315 

31b 

314 

31b 

312 

310 

315 

313 

31b 

313 

317 

315 

303 

310 

310 

313 

313 

314 

318 

314 

1371 

1020 

lOlfe 

1014 

101b 

1014 

1014 

lOlfe 

101b 

1020 

1372 

1021 

1021 

1013 

101  1 

1015 

1015 

1013 

1014 

1017 

1373 

1025 

1014 

1020 

1014 

1013 

1017 

1013 

1017 

1018 

1374 

1024 

1017 

1013 

1014 

1015 

1014 

101b 

101b 

1017 

1375 

1027 

1024 

1015 

1017 

1015 

1014 

1014 

101b 

1020 

137b 

1018 

1023 

1018 

1015 

101b 

1017 

1014 

1017 

1018 

1377 

1022 

1018 

1023 

1015 

1017 

1013 

1013 

1015 

1013 

1378 

1013 

1013 

101b 

1013 

101b 

101b 

101b 

1018 

1018 

1373 

1017 

1015 

1018 

1015 

1018 

1015 

101  7 

1014 

1020 

1380 

1020 

1022 

1015 

101b 

1014 

1015 

1014 

1014 

1021 

137b  310  315  311  310  313  315  313  315  315  312  314  311  313 

1377  314  312  317  310  314  312  313  314  31b  313  312  315  314 

1378  311  307  310  308  312  314  315  31b  314  31b  320  311  313 
1373  303  308  312  310  315  313  31b  313  317  315  312  313  313 
1380  312  314  303  310  310  313  313  314  318  314  314  312  313 

MEAN    313.1   310.3   311,3   303.5   312.7   313.3   313. b   314.5   315.3   315.2   314. b   314. b    313.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

102b  1018  1027  1018 

1020  '023  1031  1018 

1021  1023  1022  1013 
1014  1022  1022  1018 
1021  1021  1024  1013 

101b  1021  1013  1018 

1024  1017  1023  1018 

1021  1028  1018  1018 

1013  1018  1020  1017 

1018  1020  1020  1017 

MEAN   1021.3  1018.3  1017.7  1014. b  1015.3  1015.0  1014. b  1015.7  1018. B  1020.0  1021.1  1 022 . b   1018. C 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AU 

1371  3.4     1.3     2.2     3.b    15.4    18.3    18. b    2 

1372  1.7     2.8     b.8    10.0    13.8    13.4    13.2    1 

1373  .7     1.7     2.0     7.b    lb. 5    18.1    20.5    1 

1374  1.3     3.b     b.4     7.4    12.0    lb. 3    20.5    2 

1375  -   1.1       .4     b.4     3.4    14.1     lb. 8    13.4    1 

137b      1.4     1.3     4.2     8.3    13.3    lb. 4    18.3    1 

1377  1.3     5.3     7.4     3.b    15.0    17. b    21. b    2 

1378  .3  4.3  5.5  7.3  12. b  17.7  20.1  1 
1373  -  .4  3.3  b.7  7.3  13.7  18.2  13.3  1 
1380   -   1.3     l.B     4.7     b.3    11.0    lb. 7    20.0    2 

MEAN       .7     2.8     5.2     8.5    13.8    17. b    13.8    1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AU 

1371  35  45  100  43  58  18  b5  2 

1372  3b  4b  b2  151  28  15  152  4 

1373  45  30  78  37  15  43  52  4 

1374  34  lb4  32  83  32  33  15  4 

1375  18  28  b5  48  35  45  27  3 

137b  23  33  18  45  b7  bb  42      4 

1377  55  31  35  33  43  14  T  4 

1378  77  40  88  112  82  1 3  12 
1373  201  5b  53  150  3b  34  13  11 
1380  75  24  83  27  115  55  8      1 

MEAN     72.5    bl.7    bl.4    72.3    b3  .  1    33. b    37.5    4 


DEC 

1 

.b 

.3 

2 

.3 

1 

.8 

1 

.3 

2, 

.  1 

.3 

4 

.5 

3 

.8 

1 

.5 

2 

.  1 

1  lb 

43 

31 

52 

758 

77 

131 

53 

7 

313 

77 

51 

bb 

14b 

743 

38 

15b 

121 

b4 

873 

15 

107 

82 

58 

b21 

18 

115 

103 

102 

b83 

38 

18 

154 

54 

580 

3b 

31 

27 

b3 

720 

34 

107 

15b 

104 

1  1  15 

10 

153 

107 

13b 

811 
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NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


ig?! 

1012 

1009 

1008 

1008 

1008 

1008 

1010 

1008 

1013 

1018 

101  1 

1018 

1011 

1872 

1013 

1012 

1012 

1005 

1010 

1008 

1008 

1008 

1012 

1013 

1016 

1022 

1012 

1'373 

lOlfc 

1007 

1013 

1008 

1013 

101  1 

1007 

1012 

1012 

1012 

1016 

1015 

1012 

ig74 

1018 

1008 

1012 

1007 

1008 

1008 

1010 

1010 

1011 

1008 

1014 

1016 

101  1 

1875 

1018 

1017 

1008 

1010 

1008 

1008 

1008 

1010 

1014 

1014 

1014 

101  7 

1012 

lS7fc 

1012 

1016 

1012 

1008 

1010 

101  1 

1008 

1012 

1013 

1008 

1014 

1010 

101  1 

1-377 

1014 

1012 

1017 

1008 

1011 

1008 

1008 

1008 

1013 

1017 

1010 

1016 

1012 

1878 

1012 

1006 

1010 

1006 

1010 

1010 

101  1 

1012 

1011 

1015 

1020 

1010 

101  1 

1878 

1010 

1008 

101  1 

1008 

1012 

10  11 

1012 

1008 

1014 

1013 

1011 

1013 

101 1 

1880 

1014 

1016 

1008 

1008 

1008 

1010 

1008 

1010 

1015 

101  1 

1013 

1013 

101 1 

MEAN 

1013.8 

1011 .2 

1011 .2  1008. • 

1  1010.0  1008.8  1008.2  1010.2  1012.8  1013.' 

1  1013.8  1015.0 

101  1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1024  1017 

1028  1017 

1020  1017 

1022  1017 

1022  1018 

1016  1017 

1022  1018 

1016  1017 

1018  1017 

1018  1017 

MEAN   1018.5  1016.8  1016.8  1013.4  1015.6  1015.0  1014.8  1015.8  1018.2  1018.4  1018.6  1020.6  1017.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 


1871 

1018 

1014 

1014 

1014 

1014 

1014 

1016 

1014 

1018 

1024 

1016 

1872 

1018 

1018 

1018 

1010 

1016 

1014 

1014 

1014 

1018 

1018 

1022 

1873 

1021 

1012 

1018 

1014 

1018 

1016 

1012 

1018 

1018 

1018 

1022 

1874 

1023 

1014 

1018 

1012 

1014 

1014 

1016 

1016 

1016 

1014 

1020 

1875 

1023 

1022 

1014 

1016 

1014 

1014 

1014 

1016 

1020 

1020 

1020 

1876 

1018 

1022 

1018 

1014 

1016 

1016 

1014 

1018 

1018 

1014 

1020 

1877 

1020 

1018 

1022 

1014 

1016 

1014 

1014 

1014 

1018 

1022 

1016 

1878 

1018 

1012 

1016 

1012 

1016 

1016 

1016 

1018 

1016 

1020 

1026 

1878 

1016 

1014 

1016 

1014 

1018 

1016 

1018 

1014 

1020 

1018 

1016 

1880 

1020 

1022 

1014 

1014 

1014 

1016 

1014 

1016 

1020 

1016 

1018 

1871 

7.7 

6.7 

6.4 

14.2 

20.4 

21 

.8 

24.8 

26.4 

18.4 

13.2 

8.8 

6.5 

14.7 

1872 

6.3 

8.4 

11  .8 

14.4 

18.1 

23 

.8 

24.1 

22.7 

17.5 

1  1  .2 

10.4 

4.8 

14.5 

1873 

5.3 

6.4 

8.  1 

11.4 

18.2 

22 

.  1 

24.8 

25.3 

22.3 

15.8 

8.8 

5.4 

14.6 

1874 

5.8 

8.4 

10.8 

12.5 

16.0 

21 

.  1 

24  .4 

26.1 

21  .2 

13.5 

8.7 

6.0 

14.6 

1875 

4.6 

5.5 

10.2 

13.4 

18.8 

21 

.  7 

24.8 

24.2 

22.  1 

14.8 

8.4 

6.1 

14.6 

1876 

4.3 

6.8 

8.8 

13.2 

18.3 

21 

.3 

23.8 

20.6 

18.1 

15.8 

8.7 

6.4 

13.8 

1877 

6.2 

8.8 

11  .5 

13.3 

18.7 

21 

.6 

24.7 

23.5 

18.6 

14.5 

11  .5 

4.8 

15.0 

1878 

5.0 

7  .4 

10.2 

12.6 

16.2 

21 

.  7 

24.5 

23.7 

17.4 

14.5 

7.8 

8.3 

14.1 

1878 

4.5 

8.5 

10.8 

12.3 

18.3 

23 

.8 

23,8 

22.6 

18.2 

15.3 

10.8 

7.8 

14.8 

1880 

2.6 

7.  1 

8.3 

11.4 

15.4 

20 

.6 

23.6 

24  .4 

20.1 

15.7 

10.8 

4.8 

13.8 

PRECIPITATION  MM 


NOV  DEC  TOTAL 

286  111  1748 

227  60  1840 

217  260  1887 

144  120  2048 

221  112  1205 

121      81     182     301     375  286  2238 

45     52      73      72     228  288  1475 

75  424  2326 

383  336  2183 

405  231  2026 

208.1       156.3       160.1       147.7       117.8         56.8         43.6         74.6       184.0      258.7      257.2  223.8  1888.6 


1871 

240 

1  16 

323 

112 

1872 

277 

136 

84 

182 

1973 

283 

198 

73 

174 

1974 

82 

210 

57 

183 

1975 

38 

68 

149 

75 

1976 

196 

80 

126 

133 

1977 

223 

180 

96 

109 

1978 

216 

285 

332 

278 

1878 

318 

197 

143 

176 

1880 

198 

72 

218 

55 

250 

158 

336 

232 

316 

213 

337 

473 

80 

286 

192 

301 

73 

72 

271 

105 

58 

358 

EUROPE 


TIRANA  AIRPORT 
NOTES  ON  PAGE 


WMO  13E)15 


20N  Gig  47E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


OCT 


NOV 


DEC 


1S71  1005  1001 

1'572  1004  1005 

n73  1008  1001 

1<374  1010  1002 

1<375  1012  1010 

1976  1003  1008 

1977  1006  1004 

1978  1004  998 

1979  1002  999 

1980  1004  1007 


1001 

1003 

1002 

1003 

1003 

1003 

1005 

1005 

999 

1003 

1003 

1001 

1003 

1005 

1006 

1001 

1005 

1005 

1001 

1005 

1005 

1004 

1000 

1002 

1002 

1003 

1003 

1004 

1004 

1006 

1005 

1004 

1001 

1002 

1007 

1003 

1001 

1003 

1004 

1001 

1004 

1005 

1009 

1002 

1004 

1002 

1001 

1002 

1006 

1002 

999 

1003 

1003 

1003 

1004 

1003 

1004 

1001 

1005 

1004 

1005 

1001 

1006 

1001 

1002 

1000 

1002 

1002 

1002 

1007 

1012  1004  1011 

1006  1010  1015 

1005  1009  1007 
1001  1007  1008 

1006  1005  1008 

1001  1005  1003 

1009  1003  1008 

1006  1012  1002 

1005  1003  1005 

1003  1005  1004 


1014 

014 

1014 

1014 

1014 

1016 

1024 

1016 

1023 

1016 

1010 

014 

1014 

1012 

1014 

1016 

1018 

1022 

1026 

1016 

1012 

016 

1016 

1012 

1016 

1016 

1016 

1020 

1018 

1016 

1012 

01  4 

1014 

1014 

1014 

1016 

1012 

1018 

1020 

1016 

1018 

016 

1016 

1018 

1014 

1018 

1018 

1016 

1020 

101b 

1012 

014 

1016 

1012 

1016 

1016 

1012 

1016 

1014 

1015 

1014 

016 

1014 

1012 

1014 

1018 

1020 

1014 

1020 

1016 

1010 

014 

1014 

1014 

1016 

1014 

1018 

1024 

1014 

1015 

1012 

016 

1016 

1016 

1012 

1018 

1016 

1014 

1016 

1015 

1014 

012 

1014 

1014 

1014 

1018 

1014 

1016 

1016 

1015 

1012.8 

014.6 

1014.8 

1013.8 

1014.4 

1016.6 

1016.8 

1017.6 

1018.7 

1015 

MEAN  1005.8  1003.5  1003.9  1001.4  1003.2  1003.2  1002.1  1002.9  1005.3  1005.4  1006.3  1007. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN  EEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  1016  1012    1012 

1972  1016  1016    1016 

1973  1020  1012    1018 

1974  1022  1014    1016 

1975  1024  1022    1016 

1976  1014  1020    1014 

1977  1018  1016    1020 

1978  1016  1010    1014 

1979  1014  1010    1016 

1980  1016  1018    1012 

MEAN  1017.6  1015.0  1015.4  1012.8 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB     M 

1971  9.0  7.1 

1972  9.3  9.6 

1973  7.0  7.5 

1974  6.7  9.4 

1975  5.6  6.4 

1976  6.2  8.1 

1977  7.5  10.3 

1978  6.6  9.1 

1979  6.0  9.8 

1980  5.9  7.3 

MEAN      7.0  8.5 

PRECIPITATION  MM 


14 

0 

19 

2 

21 

5 

23.1 

24 

2 

18 

1 

14 

2 

17 

7 

22 

9 

23.0 

21 

8 

18 

0 

1  1 

7 

18 

9 

22 

0 

24.8 

23 

8 

21 

5 

12 

3 

16 

1 

20 

8 

23.9 

24 

6 

20 

8 

13 

1 

18 

1 

21 

4 

23.8 

23 

0 

21 

8 

12 

3 

18 

2 

21 

1 

23.3 

20 

6 

18 

0 

13 

2 

18 

8 

21 

7 

24.6 

23 

7 

19 

1 

12 

7 

16 

4 

21 

7 

23.9 

22 

7 

17 

8 

12 

3 

18 

5 

23 

1 

23.4 

22 

1 

19 

1 

MEAN 

1004 
1005 
1005 
1004 
1006 

1003 
1005 
1003 
1003 
1003 


14 

6 

14 

8 

15 

0 

14 

7 

14 

8 

14 

4 

15 

3 

14 

4 

15 

2 

14 

4 

1971 

180 

102 

203 

103 

1972 

152 

68 

49 

152 

1973 

70 

189 

74 

215 

1974 

63 

1  1  7 

104 

168 

1975 

49 

36 

1  1  1 

27 

1976 

134 

71 

58 

91 

1977 

77 

160 

54 

51 

1978 

159 

112 

206 

170 

1979 

219 

134 

1  71 

147 

1980 

104 

63 

101 

89 

120. 7       105.2       113.1        121.3 


46.7         54.4 


134 

31 

160 

36 

1235 

176 

97 

89 

21 

1  198 

128 

55 

133 

209 

1247 

115 

331 

1  19 

48 

1397 

38 

263 

124 

48 

870 

43 

205 

224 

212 

1362 

110 

36 

226 

102 

961 

134 

33 

53 

123 

1250 

51 

88 

320 

184 

1590 

63 

254 

221 

184 

1370 

99.2 

139.2 

166.9 

116.7 

1248.0 
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NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


WHO  13£.22   40  28N  0t3    2'9E 


1871 

1015 

1012 

1011 

1013 

1013 

1013 

1013 

1013 

1016 

1022 

1015 

1021 

1015 

1'372 

1015 

1015 

1015 

1008 

1014 

1013 

1012 

1013 

1015 

1016 

1020 

1025 

1015 

1'373 

1018 

1010 

101b 

1012 

101& 

1015 

1011 

1015 

1015 

1015 

1018 

1017 

1015 

1874 

1020 

1012 

1015 

1010 

1012 

1012 

1014 

1013 

1014 

1012 

1018 

1018 

1014 

1375 

1021 

1018 

1011 

1014 

1013 

1012 

1012 

1013 

1018 

1017 

lOlfc 

1018 

1015 

1"37b 

1014 

1018 

1014 

1012 

1014 

1014 

1012 

1015 

1016 

1012 

1016 

1014 

1014 

1'977 

1017 

1015 

1020 

1013 

1015 

1013 

1012 

1013 

1017 

1021 

1014 

1018 

1016 

1'378 

1014 

1008 

1013 

1010 

1014 

1014 

1014 

1015 

1014 

1017 

1023 

1013 

1014 

1"37q 

1013 

1010 

1015 

1012 

lOlfc 

1015 

1016 

1012 

1017 

1016 

1014 

1016 

1014 

1880 

1016 

1018 

1012 

1013E 

1011 

1013 

1013 

1013 

1018 

1014 

1016 

1016 

1014 

MEAN 

I01fc.4 

1013.8  1014.2  1011.8 

1013.8  1013.4 

1012.8  1013.5  1016.0  1016.2  1017.' 

1  1017.7 

1014 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1871 

1016 

1012 

1012 

1014 

1014 

1014 

1014 

1014 

1016 

1022 

1016 

1022 

101b 

1872 

1016 

1016 

1016 

1010 

1014 

1014 

1012 

1014 

1016 

101b 

1020 

1026 

101b 

1873 

1020 

1010 

1016 

1012 

1016 

1016 

1012 

1016 

1016 

101b 

1020 

1018 

1016 

1874 

1020 

1012 

101b 

1010 

1012 

1012 

1014 

1014 

1014 

1012 

1018 

1018 

1014 

1875 

1022 

1020 

1012 

1014 

1014 

1012 

1012 

1014 

1018 

1018 

1016 

1020 

101b 

1876 

1014 

1018 

1014 

1012 

1014 

1014 

1012 

1016 

101b 

1012 

1016 

1014 

1014 

1877 

1018 

1016 

1020 

1014 

1016 

1014 

1012 

1014 

1018 

1022 

1014 
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1878 
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1014 

1010 

1016 

1012 

1016 

1016 

1016 
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1016 
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101b 

1015 
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1016 
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1012 

lOlOE 

1012 

1014 

1014 

1014 

1018 

1014 

1016 

101b 

1015 

MEAN 

1017.0  1014.2  1014.8  1011.8 

1014,2  1014.0  1013.2  1014.4 

1016.4 

1016.6  1017.4 

1018.2 

1015 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR 

1871  11.5  8.8     8.5    15.1 

1872  10.8  11.0    12.1    15.2 

1873  8.5  8.6     8.1    12.8 

1874  8.2  11.2    11.8    13.4 

1875  8.0  8.4    13.4    14.1 

1876  8.8  8 

1877  10.1  12 

1878  8.1  10 
1878  8.7  11 
1880  8.4  8 

MEAN  8.4  10 

PRECIPITATION  MM 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1018.8  1017.6  1013.6  1012.6  1012.1  1011.3  1016.3  1015.7  1021.5  1026.5  1014.3  1025.3  1017.3 

1372  1021.2  1017.0  1017.1  1003.8  1012,3  1013.8  1013.6  1015.3  1018.5  1021.6  1013.3  1031.1  1017.7 

1373  1025  6  1013.6  1021.6  1012.3  1016.6  1016.3  1012.8  1018.8  1017.1  1020.8  1021.7  1016.7  1017.8 

1374  1024.3  1013.5  1018.0  1013.2  1012.0  1012.8  1015.5  1016.1  1015.3  1011.4  1017.7  1020.3  1015.3 

1375  1022.3  1026.6  1003.3  1014.3  1013.6  1014.8  1018.7  1016.4  1013.1  1021,7  1020.3  1024.7  1018.6 

1376  1016.5  1025.2  1020.2  1014.1  1015.0  1018.1  1013.3  1018.1  1016.0  1013.0  1018.3  1013.3  1016.3 

1377  1017.1  1013.0  1013.8  1013.3  1015.0  1012.6  1013.0  1013.3  1021.3  1021.1  1014.1  1024.5  1016.6 
1978  1017.3  1011.8  1013.7  1010.6  1013.2  1013.5  1016.1  1017.1  1016.4  1022.7  1029.8  1014.0  1016.4 
1973  1015.4  1014,6  1011.4  1012.3  1013.5  1015,7  1017.8  1014.3  1019.2  1019.6  1016.8  1016.8  1016.2 
1380  1013.3  1023.4  1012.8  1014.4  1012.3  1012.6  1011.8  1016.0  1021.0  1014.8  1018.3  1020.1  1016.5 

MEAN  1019.3  1017.6  1015.8  1012.8  1014.3  1014.2  1015.0  1016.2  1018.6  1013.3  1019.1  1020.3  1017.0 

CLINO  1013.5  1017.7  1015.2  1015.2  1014.3  1015.8  1015,5  1015.8  1018.2  1018.7  1018.3  1013.5  1017.1 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  -   3  9      .5     1.1     3.3    14.9    16.3  19.4  18.8  11.6  6.9  2.5  -    .7  8.1 

1972  -   4.0      .9     5.5     3.0    13.0    17.5  18.7  17.3  10.7  6.4  2.3  -   2.2  8.0 

1373  -   2.4  -    .4     3.3     7.3    14.8    17.2  18.4  18.0  14.5  6.2  1.6  -   2.5  8.0 

1374  .0     3.1     6.0     7.2    13.0    15.3  18.0  13.2  13.6  5.2  2.9     1.0  8.7 

1375  .7  -    .1     4.2     8.3    14.3    15,9  18,7  17,8  15,8  8,2  2,0  -   1,7  8,7 

1976  -   1,1  -    .9     1,0     8,5    13,6    17.5  13.8  15.3  12.7  9.6  4.7  -   2.8  8.2 

1977  -   1.6     2,7     6,6     7,6    14.2    17.3  18,4  17.1  12.2  3.8  3.4  -   1,7  8.3 

1378  -   2.2  -   1,8     7,1     7,3    12,1    15.3  16,7  16.1  13.0  8.3  -    ,3  -   3.3  7.4 

1373  -  5.8  -  1,1  4.8  7.4  14.0  18.6  16.7  17.3  14.1  7.4  3.6  .7  8.1 
1980  -   4.4       .7     3.7     6.3    11.1     16.5  17.1  18.1  14.0  7.7  .6  -   2.7  7.4 

MEAN  -   2.5      .4     4.3     7.9    13.6    16.3  18.2  17.5  13.2  7.6  2.4  -   1,6  8.2 

CLINO  -   3.8  -   1.5     3.4     3.0    13.7    17.1  13,0  18,0  14,3  8.6  3.3  -   1.3  8.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1371     13      26      37      45      34      43  144  104  57  18  64      32  623 

1972  55      65      37     114     190     183  264  80  66  28  59      13  1154 

1973  48      23      17      38      34     208  112  71  175  27  22      21  802 

1374  21      20      34      23     61     126  75  156  35  64  31       3  775 
1975     10      14     126      15      66     243  170  136  15  82  45      30  952 
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22 
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50 

166 

124 

65 

123 

246 

68 

1376  12  36  18  68  73  22  109  54  73  80  41  66  652 

1977  47  43  26  56  45  63  114  50  50  3  30  32  577 

1978  48  16  33  39  80  166  124  65  56  17  30  25  759 

1979  48  76  59  50  44  123  246  68  33  33  130  47  1017 

1980  31  3  57  17  43  94  62  123  38  172  93  26  765 

MEAN  33.9  34.0  50,4  52,5  67,0  127.7  142,0  30,7  71.8  53.0  54.5  30.1  807. 

CLINO  31  35  34  52  93  126  114  31  80  73  57  48  840 


EUROPE 
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YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

n7i       3ab .  \     sig.s  341,2  343. b  ■944.5  "545.7  qsi.i  ^49. 2  354.0  957.2 

1"572    943.4   944.1  945.5  942.7  945.1  947.5  950.1  950.0  949.9  951.1 

1973  953.7   946.. b  953.1  945. b  949. b  950. b  947.8  952.1  950.7  951.5 

1974  953.1   943.0  948. b  943.9  945.8  947.3  950.1  950.4  947.9  943.9 

1975  952.7   955.1  939.9  94b . 7  94b. 4  948.9  950.3  950.8  950.9  953.0 
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197b    949.4   951.3  949.1  94b. 0   948.3  951.9  949.0  951.5  949.1  942. 

1977  945.7   944.1  950.7  94b. 2   94b. 9  94b. 8  947.1  947.1  953.8  952. 

1978  945. b   940.3  945.9  941.4   9b4.0  947.3  949.5  950.7  951.2  954. 

1979  944.9   942.0  942.2  944.2   950.1   950. b   952.1  948.4  952.5  947. 

1980  947. b   952.3  942.3  947.5   944.3  94b. 9  947.2  949.9  954.4  94b. 

MEAN    948.2   94b. 9  94b. 2  944.8   948.5   948.4   949.4  950.0  951.4  950.0  950.7  950.8  948.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1017.3  1021.0  1014. b  1011.2  1011.0  1012.3  101b. 8  1014. b  1021.3  1027. b  1015.5  1029.3  1017.7 

1972  101b. 5  1013.3  1014.0  1010.9  1012.3  1014.0  101b. b  101b. 1  1017. B  1020.4  1012.3  1028.3  101b. 0 

1973  1025.2  1017.7  1023.3  1014. b  101b. b  1018.4  1014.0  1018.4  1017.7  1020. b  1023.1  1018.9  1019.0 

1974  1023.7  1012.4  1015.3  1011.8  1012.8  1014.2  101b. 1  101b. 2  1014.9  1013.0  1018.4  1025.5  101b. 2 

1975  1023.3  1025.9  1008.8  1015.3  1013.4  1015.8  1014.1  1017.1  1017.4  1022.0  1019.1  102b. 9  1018.3 

197b  1020.3  1021.8  1019.0  1014.3  1015.3  1018.2  1015.0  1018.4  101b. 5  1010.0  1019.1  1014.8  101b. 9 

1977  101b. 5  1014.0  1019.5  1015.0  1014.0  1013.1  1013.1  1013. b  1021.5  1021.5  1015.5  1023.8  101b. 8 

1978  101b. 5  1010. b  1014.9  1009. b  1013. b  1013.9  1015.8  1017.3  1018.7  1023.5  1029.5  1013.8  101b. 5 

1979  101b. 3  1011.1  1010.9  1012.9  1017.5  1017.1  1018.7  1014.8  1019.9  1015.3  1019.7  1017.5  101b. 0 

1980  1019.3  1022. b  1011.3  101b. 7  1011.7  1013.8  1013.9  101b. 1  1020.9  1015.4  1019.1  1023.9  1017.1 


TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC 

1971  -   2.2  -    .b  .7  10.7  14.4  14.9  18.8  18.8  12.5  8.1  2.b  -   1.9 

1972  -    .8  4.5  7.2  8.1  12.4  15.9  lb. 8  17.1  11.1  b.7  2.4  -   1.3 

1973  -    .8  -   1.2  2.4  5.b  14.1  lb. 5  lb. 9  IB. 8  14. b  7.3  2.4  .0 

1974  1.B  3.8  7.3  8.3  12.3  14.8  17.4  IB. 4  13.8  5.0  4.0  .9 

1975  2.0  l.b  4.b  7.9  13. b  14. B  17.5  17.1  Ib.b  7.8  2.4  -   2.3 

197b  .0  1.9  3.b  8.4  13.9  17. b  18.5  15.0  12.5  11.4  4.4  -   3.2 

1977  -    .5  3.2  7.9  7.0  13.0  lb. 7  17.3  Ib.O  12. b  10.9  3.5  .2 

1978  -    .9  -    .3  5.4  7.8  11.0  15. b  lb. 4  Ib.l  12.9  7.8  1.7  -    .3 

1979  -   3.3  2.0  5.9  b.7  12.9  lb. 2  Ib.b  lb. 3  13.9  10.8  1.7  2.2 

1980  -   3.2  2.7  5.0  5.9  11.5  14.9  lb. 2  IB.b  14.7  7.8  l.b-   3.5 


PRECIPITATION  MM 
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,  7 

965 

.6 

962 

.  1 

965 

.5 

963 

.3 

959 

.6 

963 

.9 

958 

.7 

963 

.0 

1'977 

962 

.  1 

959 

.0 

965 

.  7 

960 

.  1 

962 

.2 

960 

.8 

961 

.  1 

961 

,2 

968 

,0 

967 

.8 

960 

.3 

968 

.8 

963 

.  1 

1978 

962 

.0 

951 

.2 

959 

.7 

956 

.6 

960 

.2 

961 

.5 

963 

,  7 

964 

.6 

963 

.7 

968 

.7 

973 

7 

959 

,  1 

962 

.1 

197<3 

959 

.7 

958 

.6 

957 

.7 

958 

.3 

964 

.8 

963 

.9 

965 

.2 

962 

.4 

966 

,6 

965 

.0 

962 

.9 

962 

.5 

962 

.3 

1"980 

963 

.9 

968 

.0 

957 

.6 

960 

,3 

959 

.3 

960 

4 

960 

.8 

963 

.6 

967 

.6 

961 

.  1 

963 

.8 

965 

.  1 

962 

.6 

MEAN    964.3   961.9   961.2  959.0  961.3  962.1  962.9  964.1  965.7  965.2  964.6  966.2  963.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.7  1018.4  1013.8  1012.1  1011.6  1011.6  1017.2  1015.3  1021.4  1027.0  1015.2  1028.0  1017.6 

1972  1021  0  1017.9  1016.8  1009.9  1012.8  1013.7  1015.7  1015.8  1018.7  1020.3  1021.2  1032.3  1018.0 

1973  1025.6  1014.9  1022.0  1012.7  1016.8  1016.2  1012.9  1018.6  1017.5  1021.2  1022.4  1020.4  1018.4 

1974  1025.1  1013.8  1018.1  1013.1  1011.9  1018.1  1015.6  1016.5  1015.8  1012.3  1018.8  1023.4  1016.9 

1975  1023.3  1026.8  1010.0  1014.8  1013.7  1015.2  1015.0  1016.7  1019.3  1020.7  1020.5  1026.0  1018.5 

1976  1017.8  1024.8  1020.0  1014.1  1015.6  1017.9  1014.0  1018.3  1016.5  1013.2  1019.0  1014.8  1017.2 

1977  1018.3  1014.2  1020.2  1014.2  1015.1  1013.0  1013.1  1013.4  1021.5  1021.8  1015.4  1025.2  1017.1 

1978  1018.2  1006.8  1014.3  1010.5  1013.3  1014.1  1016.1  1017.1  1016.9  1023.2  1030.2  1015.6  1016.4 

1979  1016.7  1014.4  1012.3  1012.3  1017.9  1016.1  1017.6  1014.8  1019.6  1019.2  1018.3  1018.2  1016.5 

1980  1020.8  1024.0  1012.3  1014.7  1012.5  1012.8  1013.0  1015.7  1020.6  1015.2  1019.6  1022.2  1017.0 

.9  1015.0  1016.2  1018.8  1019.4  1020.1  1022.6  1017.3 

.9  1015.7  1015.4  1018.6  1019.4  1019.9  1020.8  1017.8 


TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

4  . 

7 

1 

1972 

-   4  . 

8 

1973 

-   2. 

6 

-   2 

1974 

1  . 

1 

2 

1975 

- 

3 

1976 

-   2. 

2 

1977 

-   2, 

6 

1 

1978 

-   2, 

,6 

-   2 

1979 

-   6, 

6 

1 

1980 

-   4 , 

,8 

- 

MEAN 

-   3, 

,2 

CLINO 

-   5, 

,3 

-   2 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

46 

25 

1972 

41 

56 

1973 

35 

57 

1974 

8 

17 

1975 

13 

12 

1976 

2 

51 

1977 

87 

116 

1978 

82 

31 

1979 

106 

68 

1980 

31 

10 

MEAN 

45 

,  1 

44 

CLINO 

39 

42 

15 

.5 

18 

.8 

19 

.  1 

1  1 

.4 

16 

.8 

18 

.0 

17 

.4 

10 

.3 

17 

.  1 

17 

.8 

18 

,3 

14 

.6 

14 

.9 

17 

.  7 

18 

.8 

13 

.  1 

15 

.3 

18 

.5 

17, 

,  7 

15 

.9 

NOV 
1  .3 


NOV  DEC  TOTAL 

95  28  681 

119  37  1071 

38  67  959 

32  6  867 

86  21  940 

55  100  839 

65  18  832 

31  39  920 

129  65  1074 

55      46      75     158     110      43     226     115  56  961 

75.0 


132 

151 

67 

85 

1  74 

104 

34 

248 

169 

173 

1  12 

1  1  1 

216 

1  17 

76 

30 

46 

132 

30 

109 

66 

97 

120 

57 

150 

163 

71 

102 

186 

1  10 

73 

69 

75 

158 

1  10 

43 

129.1 

129.6 

79.  1 

90 

124 

122 

102 

87 

EUROPE 


SALZBURG-MAXGLAN 
NOTES  ON  PAGE   7 


WMO  11150   47  48N  013  OOE   430  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1'571 

SbO 

.S 

<5fc5 

.0 

959 

.5 

959 

.4 

959 

.6 

961 

.0 

966 

.6 

964 

,3 

969 

.8 

973 

.2 

961 

.  1 

972 

.4 

964 

.4 

n72 

3bt, 

.3 

gse 

.7 

9fc1 

.  1 

958 

.4 

960 

.8 

963 

.0 

965 

.5 

965, 

.  1 

969 

,5 

966 

.9 

966 

.2 

972 

.2 

964 

.6 

ig73 

qfcS 

.3 

Sbl 

.  7 

9fc8 

.8 

9fe0 

.9 

964 

,8 

965 

.8 

962 

.6 

967 

,  1 

965 

.6 

966 

.7 

967 

.6 

963 

.0 

965 

.3 

1"974 

3b7 

.  7 

958 

.  1 

9b1 

.  7 

959 

4 

961 

.  1 

962 

.4 

965 

.3 

965 

.0 

962 

.8 

958 

.9 

963 

,2 

968 

.6 

962 

.9 

1"575 

96.7 

.  1 

971 

.0 

955 

,4 

962 

.5 

961 

,8 

964 

.  1 

965 

.0 

965 

,6 

965 

.6 

948 

.6 

964 

.0 

970 

.2 

963 

.4 

1'97fe 

Sfc4 

,0 

9fc7 

.  1 

9fe5 

,4 

961 

.5 

963 

,6 

967 

.0 

963 

.5 

964, 

.3 

963 

.8 

957 

.5 

964 

.4 

958 

.5 

963 

,  4 

ig77 

96.1 

.0 

958 

.b 

9b5 

.9 

961 

.7 

962 

.2 

961 

.8 

962 

.  1 

961 

.8 

969 

.3 

967 

.  1 

960 

.6 

967 

.5 

963 

.3 

1'978 

■960 

.4 

955 

7 

9b0 

.5 

957 

.0 

961 

.  1 

962 

.6 

964 

.6 

965 

.9 

966 

.0 

969 

,5 

973 

.9 

956 

.6 

962 

.8 

1'37'9 

gfeO 

.  1 

957 

.fc 

957 

.0 

959 

.4 

965 

.0 

965 

.3 

967 

,1 

963 

.4 

967 

7 

962 

.6 

964 

1 

961 

.5 

962 

.6 

1980 

"36.3 

.0 

9fc7 

.5 

957 

.9 

963 

.0 

960 

.  1 

961 

.8 

962 

.3 

965 

,  1 

968 

.6 

961 

.5 

964 

.0 

966. 

8 

963. 

5 

964.0   962.2   961.3   960.3   962.0   963.5   964.5   964.8   966.9   963.3   964.9   965.7 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1018 

.0 

1021 

.6 

1015 

.6 

1012 

.5 

1012 

.0 

1013 

.3 

1018 

.3 

1015 

.8 

1022 

.8 

1027 

.4 

1015 

.8 

1028 

.0 

1018, 

,4 

1972 

1022 

.5 

1014 

.  7 

1015 

.2 

101  1 

.9 

1013 

.  7 

1015 

.2 

1017 

.5 

1017 

.  1 

1019 

.2 

1021 

.4 

1021 

.2 

1028 

.9 

1018 

.2 

1973 

1025 

.7 

1017 

.2 

1023 

.9 

1015 

.  1 

1017 

.4 

1017 

.9 

1014, 

.3 

1018 

.9 

1018 

.  1 

1020 

.9 

1018 

4 

1018 

.8 

1018 

.9 

1974 

1023, 

.  1 

1012 

.8 

1015 

.5 

1013 

.0 

1014 

.  1 

1015 

.0 

1017, 

.6 

1016 

.9 

1016 

.2 

1013 

1 

1017 

.9 

1023 

.8 

1016 

.6 

1975 

1022, 

,3 

1026 

.7 

1009 

.5 

1016 

.6 

1014, 

.5 

1016 

.8 

1017, 

.  1 

1017 

.9 

1018 

.0 

1022 

.7 

1019 

.0 

1027 

.0 

1019 

.0 

1976 

1019, 

,8 

1022 

.8 

1020 

.6 

1015 

.3 

1016 

.4 

1019 

4 

1015, 

.4 

1017 

.0 

1016 

.6 

1010 

.7 

1019 

.0 

1014 

.4 

1017 

.3 

1977 

1016, 

.6 

1012 

.9 

1020 

.  1 

1015 

.8 

1015, 

.  1 

1015 

.7 

1014, 

.0 

1014 

.0 

1022 

.6 

1020 

.7 

1015, 

.  1 

1023 

.5 

1017, 

.2 

1978 

1015, 

,8 

1011 

.  1 

1014 

.9 

1010 

.7 

1014  , 

.2 

1015 

.  1 

1016, 

,9 

1018 

.3 

1019 

.0 

1023 

.7 

1029 

,5 

101  1 

.8 

1016, 

.8 

1979 

1016, 

.4 

1012 

.6 

101  1 

.0 

1013 

.5 

1018 

.  1 

1017 

.6 

1019 

7 

1015 

.8 

1020 

7 

1016 

1 

1019, 

.0 

1016 

1 

1016 

.4 

1980 

1019, 

.2 

1022 

.6 

1012 

.2 

1017 

.3 

1013, 

.3 

1014 

.0 

1014 

.7 

1017 

.2 

1021 

.8 

1015 

.2 

1019 

.  1 

1022 

.9 

101  7 

.5 

MEAN 

1019, 

,9 

1017 

,5 

1015 

.9 

1014 

.2 

1014 

,9 

1016 

.0 

1016, 

.6 

1016 

.9 

1019 

.5 

1019 

,2 

1019 

4 

1021 

.5 

1017 

.6 

CLINO 

1019, 

,2 

1018 

,  1 

1015 

.  7 

1015 

.  7 

1015 

.  1 

1016 

.4 

1016 

.3 

1016 

.  4 

1018 

.2 

1018 

.2 

1018 

.2 

1019 

.0 

1017 

.2 

TEMPERATURE  PEG  C 
YEAR    JAN     FEE 

1971  -   3.8  - 

1972  -   2.3     1 

1973  -   2.3  - 

1974  2.1     ; 

1975  2.8 


1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


15 

.0 

18 

.9 

19 

.2 

15 

.8 

17, 

.6 

17 

.0 

16 

.8 

17 

.  7 

18 

.9 

14 

.  7 

1  7 

.4 

19 

.0 

14 

.8 

18 

.  1 

17 

.9 

1  7 

.6 

19 

4 

15 

4 

16 

.9 

18 

.3 

17 

.0 

2.9  -   2.9 


2.6  -   1.0 


MEAN 
CLINO 


PRECIPITATION  MM 


JUN 


JUL 


AUG 


1971 

6 

1972 

8 

1973 

42 

1974 

67 

1975 

142 

1976 

69 

1977 

61 

1978 

28 

1979 

48 

1980 

48 

MEAN 

51 

:lIno 

73 

139  84  189 

154  163  57 

122  81  100 

133  195  109 

194  203  152 


196 

121 

146 

156 

128 

94 

212 

193 

216 

83 

1  10 

140 

120 

106 

138 

86 

239 

134 

189 

103 

87 

177 

126 

1  16 

1  12 

110  4 

163.1 

144  .5 

139.0 

90.0 

127 

167 

191 

163 

1  1  1 

TOTAL 

851 
947 
1070 
1215 
1101 

1095 
1343 
969 
1352 
1284 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SONNBLICK  AUSTRIA  WMO  I114fc   47  03N  012  57E  3105  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


1571 

£.87 

.  7 

687 

,  7 

683 

,4 

691 

,5 

695 

.5 

696 

.2 

703 

.  7 

703 

.6 

701 

.2 

703 

.7 

694 

.6 

698, 

.0 

695 

,6 

ig72 

&87 

.5 

688 

.6 

690 

,9 

688 

.0 

693 

7 

698 

.4 

701 

.8 

701 

.5 

696 

.8 

696 

.5 

693 

.9 

698 

.  1 

694 

,6 

1873 

693 

.0 

685 

.  1 

692 

.0 

687 

.3 

698 

.3 

701 

.  1 

699 

,4 

705 

.0 

701 

,6 

697 

.6 

693 

.7 

688 

.2 

695, 

.2 

ig74 

fc94 

.4 

685 

.9 

691 

,  1 

688 

.9 

693 

.3 

696 

,4 

701 

.  1 

703 

.6 

698 

.5 

686 

.3 

691 

.  1 

693 

.7 

693, 

,  7 

1375 

£.94 

,  1 

694 

,3 

683 

.8 

690 

,6 

695 

,8 

698 

.0 

701 

.8 

702 

,4 

703 

.3 

698 

.6 

691 

.5 

694 

.  7 

695 

.7 

1'37£. 

687 

.6 

692 

.9 

689 

.2 

690 

.8 

697 

,  1 

702 

.4 

701 

.  7 

700 

,8 

697 

.6 

693 

.  4 

691 

,5 

683 

,6 

694 

,  1 

1577 

687 

,0 

686 

4 

694 

,9 

689 

.9 

695, 

.5 

698 

.0 

699 

.5 

699 

,0 

701 

.2 

701 

.0 

688 

.9 

693 

.6 

694 

.6 

1978 

686 

.  1 

681 

.9 

688 

.3 

690 

.9 

692 

.9 

697 

.8 

700 

.5 

701, 

.3 

699 

.3 

700, 

,0 

700, 

,4 

686, 

0 

693. 

8 

1979 

682 

.7 

684 

.2 

686 

.4 

687 

.8 

697 

.7 

701 

.5 

702 

.2 

699 

,8 

702 

.3 

696 

.5 

690 

.9 

689 

.9 

693 

,5 

1980 

686 

.0 

692 

.4 

685 

.7 

688 

.  7 

692 

.0 

696 

.5 

698 

.5 

702 

.8 

703 

.5 

693 

.3 

691 

.  1 

689 

.3 

693 

,3 

TEMPERATURE  PEG  C 


1971 

-  12 

.0  - 

■  13 

.5  - 

■  15 

.2  - 

1972 

-  1  1 

.9  ■ 

■  10 

.0  - 

■   8 

.8  - 

1973 

-  10 

.8  - 

■  14 

.4  - 

■  12 

.9  - 

1974 

-   9 

.0  - 

■  1  1 

.8  - 

■   9 

.8  - 

1975 

-   9 

.2  - 

■  12 

.0  - 

■  1  1 

.0  - 

1976 

-  13 

.8  - 

■  10 

.4  - 

■  13 

.0  - 

1977 

-  12 

.0  - 

■  1  1 

.2  - 

7 

.6  - 

1978 

-  12 

,8  - 

■  13 

,2  ■ 

•  1  1 

.0  - 

1979 

-  15 

.  1  - 

■  12 

.2  - 

■  10 

.4  - 

1980 

-  14 

.  7  - 

■  1  1 

.4  - 

10 

.8  - 

689.4   695.2   698.6   701.0   702.0   700.5   696.7   692.8   691.5 


7.7  -   4.7  -    .7     1.4      .8  -   4.4  -   5.6  -   7.7  -  8.3 

9.0  -  12.3 

9.7  -  10.0 

9.0  -  8.6 


AUG 

SEP 

OCT 

4.0 

-   2.8 

-   2.8 

.8 

-   4  .4 

-   5.6 

3.6 

.8 

-   4  .  1 

3.3 

.3 

-  10.8 

1  .5 

1  .6 

-   4  .4 

1  .5 

-   2.8 

-   2.7 

.2 

-   2.0 

1  .  7 

.  7 

-   1  .2 

-   3.0 

.  7 

.4 

-   2.8 

3.0 

.6 

-   5.0 

1  .6 

-   1  .0 

-   4.3 

1  .4 

.5 

-   4.3 

PRECIPITATION  MM 


1971 

74 

167 

131 

65 

67 

151 

63 

207 

88 

18 

132 

87 

1250 

1972 

35 

73 

40 

313 

163 

168 

180 

107 

78 

86 

105 

68 

1416 

1973 

1  10 

1  14 

104 

139 

1  14 

137 

183 

85 

132 

1  19 

134 

156 

1527 

1974 

151 

105 

78 

148 

108 

155 

143 

134 

153 

254 

189 

220 

1838 

1975 

140 

58 

242 

277 

192 

171 

169 

141 

64 

71 

176 

88 

1789 

1976 

276 

56 

61 

143 

142 

71 

190 

191 

157 

120 

204 

173 

1784 

1977 

152 

184 

142 

201 

154 

117 

162 

118 

101 

35 

149 

1  77 

1692 

1978 

202 

137 

209 

198 

276 

142 

170 

156 

261 

188 

37 

102 

2078 

1979 

1  18 

91 

210 

158 

135 

163 

168 

192 

95 

103 

270 

190 

1893 

1980 

140 

140 

130 

227 

125 

225 

149 

169 

1  13 

187 

118 

217 

1940 

MEAN 

139.8 

112.5 

134.7 

186.9 

147.6 

150.0 

157.7 

150.0 

124.2 

118.1 

151  4 

147.8 

1720 

CLINO 

115 

108 

112 

153 

136 

142 

154 

134 

104 

118 

108 

1  1  1 

1495 

EUROPE 


ST.  POELTEN  AUSTRIA  WHO  11028   48  12N  015  37E   272  H 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


1371 

■382 

.  1 

383 

.5 

373 

.3 

378 

4 

373 

.0 

373 

.0 

384 

.8 

382 

.b 

388 

.0 

332 

.2 

373 

.3 

330 

.3 

383. 

3 

1'972 

383 

.8 

380 

.b 

381 

.3 

377 

.0 

373 

.4 

381 

.3 

383 

.3 

383 

.7 

384, 

.7 

38b 

.3 

384 

.4 

334, 

.0 

383 

.4 

1873 

383 

,fc 

373 

.  7 

387 

.  7 

373 

.0 

383, 

.7 

384 

.2 

380 

.3 

385 

,3 

384, 

,3 

385 

.  7 

385 

.b 

381 

.3 

384 

.0 

\37A 

387 

7 

378 

.0 

382 

,4 

373 

.0 

373 

.0 

373 

.3 

382 

.b 

383 

.5 

381 

.  7 

37b 

.8 

382 

.3 

385 

.5 

381 

.5 

1<575 
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.3 

331 

.4 
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.2 
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.8 
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.0 
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.3 

382 

.b 
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.3 

384 

.  7 

387 

.8 

384 

.3 

383 

,  1 

384 

.  1 

1376 

381 

.0 

388 

.3 

385 

.2 

380 

.8 

382 

.3 

385 

.5 

381 

4 

385 

.0 

382 

,4 

377 

.b 

383 

.  1 

377 

.b 

382 

.5 

1877 

380 

,8 

377 

.8 

385 

.0 

373 

.3 

381 

.8 

380 

.2 

380 

.0 

380 

.0 

387 

.3 

3eb 

.  7 

378 

.8 

387 

.8 

382 

.2 

1378 

380 

4 

37fc 

,3 

373 

.  1 

37b 

.  7 

373 

.8 

381 

,0 

382 

.8 

383 

.3 

383, 

1 

388 

.0 

333 

.b 

377 

.  1 

381 

.8 

1S7'3 

373 

.b 

378 

.  4 

37fc 

.2 

378 

.b 

384 

.2 

383 

.2 

384 

.8 

381 

.8 

38b 

.2 

383 

.b 

382 

.4 

380 

.b 

381 

.b 

1380 

383 

.2 

387 

.  4 

377 

.3 

380 

.  7 

373 

.8 

373 

,2 

373, 

,8 

383. 

,0 

387. 

1 

380, 

,2 

383. 

.4 

384. 

7 

382 

.2 

MEAN    383.4   382.1   381.0   373.1  381.0  381. b  382.2  383.3   385.0  384.5  383.8  384.3  382.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1017.3  1018.8  1014.5  1012.5  1012. b  1012.5  1018.0  1015.7  1022.1  102b. 3  1014.8  102b. 3  1017.7 

1372  1013.6  1015.7  101b. 5  1011.2  1013.1  1014.7  101b. b  1017.1  1018.8  1021.1  1013.4  1023.3  1017.8 

1373  1025.4  1014.3  1022.8  1013.5  1017.4  1017.7  1013.5  1013.2  1017.3  1020.3  1020.8  1017.3  1018.4 

1374  1023.1  1012.8  1017.0  1013.2  1012.8  1013.5  101b. 0  101b. 7  1015.4  1011.3  1017.3  1020.5  1015.8 

1375  1021.0  1027.0  1003.7  1015.0  1014.4  1015. b  1015. b  101b. 3  1017.3  1022.2  1013.4  1024.7  1018.3 

137b   101b. 1  1023.8  1020.4  1014.3  1015.8  1018.7  1014.1  1018.4  101b. 0  1011.5  1017.7  1012.3  1016.7 

1377  1016.1  1012. b  1013.5  1014.2  1015.3  1013.1  1012.3  1013.0  1021.7  1020.3  1013.3  1023.4  101b. 3 

1378  1015. b  1011.7  1013.6  1010.8  1013.4  1014.1  1015.3  1017.0  1016.7  1022.3  1023.0  1012.3  1016.0 
1012.3  1017.7  101b. 1  1018.1  1014.3  1013.7  1017.3  1017.3  1015.3  1015.8 
1015.2  1013. b  1012.3  1012.8  1016.0  1020.7  1014.4  1018.4  1020.2  101b. 5 


TEMPERATURE  DEC  C 
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PRECIPITATION  MM 
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NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  883.8  882.4  881.1  888.8  880. b  881.0  881.4  882.7  884.7  884.5  883.7  885.0  882.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1018.1  1017.5  1012.4  1012.7  1012.2  1011.8  1018.3  1017.2  1022.8  1027.4  1014.3  1025.3  1017. b 

1872  1020.7  101b. b  1017.1  1010.7  1014.2  1014.1  1015.3  101b. 3  1018.3  1020. b  1018. b  1030.8  1017.8 

1873  1025.3  1013. b  1021.8  1012.7  1017.0  1017.1  1012.4  1018.8  1017.5  1020.2  1020.0  101b. 7  1017.8 

1874  1023.3  1012.7  1017.5  1013.1  1011.8  1012.4  1015.1  101b. 0  1015.3  1010.8  101b. 8  1018.5  1015.4 

1875  1020.5  102b. 8  1008.8  1014. &  1014.1  1015.0  1014. b  101b. fe  1018.2  1021. b  1018.8  1024.2  1018.0 

187b  1015.3  1024.8  1020.3  1014.5  1015.8  1018.1  1013. b  1018.0  1015.8  1012.4  1017. b  1012.8  101b. b 

1877  101b. 4  1012.3  1018.4  1013.7  1015.4  1013.0  1012. b  1013.1  1021.5  1020.8  1012.8  1023.7  101b. 2 

1878  101b. 2  1011.8  1013.2  1010.7  1013.2  1013. b  1015.8  101b. 8  1015.8  1022.3  1028.1  1012. b  101b. 0 
1878  1014.8  1014.1  1010.4  1012.4  1017.7  1015.8  1017. b  1014. b  1018.5  1018.8  101b. 8  1015.2  1015.7 
1880  1018.4  1022.8  1013.0  1014. b  1013.4  1012.0  1012.4  1015.8  1020.7  1014.2  1018.2  1018.2  101b. 3 

1015.5  1013.0  1014.5  1014.3  1014.8  101b. 3  1018. b  1018.8  1018.4  1020.0  101b. 7 

1015.1  1015.1  1014.8  1015.7  1015.1  1015.4  1017.8  1018.2  1018.4  1018.8  101b. 8 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  -   2.2  2.b  2.3  10 

1872  -   2.2  2.8  7.4  8 

1873  -    .2  2.1  5.5  8 

1874  2.2  4.7  8,0  8 

1875  3.b  1.2  b.1  8 

187b  2.0  .2  2.8  10 

1877  .2  3.5  8.8  8 

1878  .8  -  .b  b,8  8.8  13.2  17.3  18.1  18.1  14.8  10.5  2.5  1.1  8.3 
1878  -  3.2  1.2  b.4  8.b  15.4  18.8  17.8  18.4  15.1  8.3  5.0  4.8  8.8 
1880  -   3.1  2.b  4.2  7.3  12.5  17.7  16.5  18.2  14.7  8.5     3.4     1.3  8.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1871  17  34  72  22  34  108  18  b2  51  18  b4  28  531 

1872  31  54  31  8b  131  22  114  b7  30  34  32  3  b35 

1873  43  38  4b  128  17  101  31  43  57  34  43  37  bl8 

1874  78  17  10  10  47  85  5b  18  14  111  47  84  588 

1875  33  4  48  4b  70  154  121  52  13  51  30  37  b58 

187b  88  20  8  3b  83  55  34  44  78  48  b8  35  fc22 

1877  58  bO  bO  50  20  40  88  88  44  13  21  25  578 

1878  2b  30  38  30  88  4b  3b  28  44  21  32  20  450 
1878  40  55  112  72  10  158  b4  35  33  15  107  45  747 
1880  25  38  38  125  18  52  73  40  40  73  75  24  b22 

MEAN  45.0  35.0  4b, b  bO.b  53.8  82.3  b3.7  48.8  40.5  42.0  52  0    34  8    b05 

CLINO  40  43  45  45  70  b7  83  72  41  5b  53  45  bbO 
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UCCLE                                               BELGIUM  WMO  06447   50  48N  004  21E   100  M 

NOTES  ON  PAGE  8 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

igyi  gqT.o  1007.8  1002.5  1001.0  1000.1  1001.1  1007.7  1002.7  1010.8  1013.0  1002.4  1013.7  1005.0 

1'972  1001.0  338.0    1001.0   gSg  .  7  1000.8  1002.9  1006.1  100fc."3  1008.5  1007.6  1003.9  1009.0   1003.8 

1973  1010.5  1002.8  1012.9  1003.2  1003.7  1008.0  1002.6  1007.1  1004.0  1007.0  1007.9  1002.8   1006.0 

1974  1004.1  998.3  1002.8  1003.8  1002.6  1002.8  1004.7  1004.6  999.2   999.1   999.5  1007.5   1002.4 

1975  1003.2  1011.8   996.8  1003.3  1005.3  1006.7  1005.2  1005.6  1003.3  1009.8  1004.3  1012.2   1005.6 

1976  1005.8  1007.1  1007.0  1006.4  1003.5  1008.6  1004.8  1008.0  1001.9   994.8  1004.0   997.2   1004.1 

1977  998.7  995.2  1005.6  1002.7  1003.6  1002.7  1003.2  1001.9  1010.6  1004.8   997.7  1005.4   1002.7 

1978  999.0  995.3   999.1   999.4  1002.8  1002.2  1004.0  1006.5  1006.1  1010.3  1013.5   992.6   1002.6 

1979  1000.5  998.9   994.3   999.8  1003.4  1006.2  1007.6  1002.5  1008.5  1000.7  1003.1   998.2   1002.0 

1980  1003.1  1006.6   997.5  1007.3  1002.6  1000.7  1000.9  1004.8  1007.1   999.7  1004.6  1005.9   1003.4 

MEAN  1002.3  1002.2  1002.0  1002.7  1002.8  1004.2  1004.7  1005.1  1006.0  1004.7  1004.1  1004.4   1003.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1009.4  1020.3  1015.0  1013.1  1012.0  1013.1  1019.6  1014.6  1022.8  1025.2  1014.8  1026.2   1017.2 

1972  1013.6  1010.3  1013.3  1011.9  1012.9  1014.9  1018.1  1018.9  1020.7  1019.9  1016.3  1021.5   1016.0 

1973  1023.1  1015.3  1025.3  1015.5  1015.8  1019.9  1014.5  1018.9  1016.0  1019.2  1020.4  1015.2   1018.3 

1974  1016.5  1010.6  1015.2  1016.0  1014.7  1014.7  1016.7  1016.5  1011.2  1011.4  1011.7  1019.8   1014.6 

1975  1015.6  1024.4  1009.1  1015.6  1017.5  1018.7  1017.0  1017.4  1015.2  1022.1  1016.7  1024.8   1017.8 

1976  1018.3  1019.6  1019.5  1018.7  1015.5  1020.4  1016.6  1019.9  1013.9  1006.8  1016.4  1009.7   1016.3 

1977  1011.1  1007.5  1018.0  1015.0  1015.7  1014.7  1015.1  1013.8  1022.7  1016.9  1009.9  1017.8   1014.9 
1976  1011.4  1007.8  1011.4  1011.6  1014.9  1014.1  1016.0  1018.5  1018.1  1022.5  1026.0  1004.9   1014.8 

1979  1013.2  1011.5  1006.6  1012.1  1015.5  1018.2  1019.5  1014.4  1020.5  1012.8  1015.4  1010.5   1014.2 

1980  1015.7  1019.0  1009.8  1019.6  1014.7  1012.6  1012.8  1016.6  1019.1  1011.9  1017.0  1018.4   1015.6 

MEAN  1014.8  1014.6  1014.3  1014.9  1014.9  1016.1  1016.6  1017,0  1018.0  1016.9  1016.5  1016.9   1016.0 

CLINO  1015.5  1016.0  1015.5  1015.4  1015.7  1016.6  1015.6  1015.1  1016.7  1016.1  1014.8  1015.4   1015.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  3.6     4.0     3.3     9.1    15.1    14.4    18.9    17.3  14.3    10.7     5.0     5.2     10.1 

1972  2.0     4.6     7.8     8.2    11.9    14.1    17.6    16.1  12.2     9.5 

1973  3.2     3.1     6.0     6.9    12.9    17.2    17.5    19.1  15.4     9.5 

1974  6.0     4.9     6.4    10.4    12.2    15 

1975  6.4     4.3     4.7     8.0    11.7    15 

1976  4.1     3.5     4.2     8.5    14.4    19 

1977  3.1      5.3     7.7     6.9    12.4    14 

1978  3.1     2.3     6.9     7.9    13.0    15 

1979  -   2.4      .4     5.2     8.4    12.7    15 

1980  1.0     6.0     5.5     8.6    12.8    15 

MEAN  3.0     3.8     5.8     8.3    12.9    15 

CLINO  2.2     2.6     6.0     9.2    13.0    16 

PRECIPITATION  MM 
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BURGAS                                       BULGARIA  WMO  15655  42  2gN  027  2gE  28  M 
NOTES  ON  PAGE   g 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n?!   101fe.8  1011.3  1010. b  1012.3  1010.2  1003.7  1011.1  1012.2  1015. b  1020.8  1013.8  1019.1  1013. b 

1972  1021.3  1019. b  1017.1  100b. 9  1011.0  1010.4  1008.5  1010.4  1014.4  1015.2  101b. b  1028.8  1015.0 

1973  1021. b  1007.8  1017.0  1009.9  1013.8  1013. b  1009.0  1014.9  1015. b  101b. 8  1018.2  1018.0  1014.7 

1974  1022. b  1015.0  1018.8  1010.8  1009.2  1009.3  1011.7  1012.7  1013. b  1010.5  1017.4  101b. 5  1014.0 

1975  1019.4  1020.4  1011.2  1010.7  1010.5  1009.2  1009.7  1011.2  101b. 8  1017.7  1018.8  1020.4  1014.7 

197b   1011.4  1023.4  101b. 8  1010.8  1013. b  1013.7  1009. b  1013.1  1013. b  1015.2  1017.3  1013.9  1014.4 

1977  1018.2  1012.7  1019.5  1010.2  1013. b  1010.0  1009.9  1010.9  101b. 1  1020.7  1012.5  1019.9  1014.5 

1978  1017.3  1010.5  1011.8  1009.5  1011.4  1010.4  1012.2  1013.5  1011.2  1018.2  1024.0  1013.2  1013. b 
1011.0  1013.5  1012.2  1013.1  1010.0  101b. 1  1017.5  1015.1  1015.2  1013.5 
1010.5  1009.5  1009.5  1009.3  1012.4  101b. 7  1013.5  1015.1  1013.8  1013.3 

1014.9  1010.3  1011. b  1010.8  1010,4  1012.1  1015.0  101b. b  101b. 9  1017.9  1014.1 

1015.8  1013.5  1012. b  1012.4  1011.1  1012.2  1015.8  1017.0  1018.0  1017.9  1014.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1020.3  1014.8  1014.1  1015.7  1013.5  1013.0  1014.4  1015.5  1018.9  1024.2  1017.2  1022. b  1017.0 

1972  1024.9  1023.2  1020. b  1010.3  1014.3  1013.7  1011.8  1013.7  1017.7  1018. b  1020.1  1032.4  1018.4 

1973  1025.2  1011.3  1020.5  1013.3  1017.2  101b. 9  1012.3  1018.2  1018.9  1020.2  1021.7  102'. 5  1018.1 

1974  102b. 2  1018.5  1022.3  1014.2  1012.5  1012. b  1015.0  101b. 0  101b. 9  1013.8  1020.9  1020.0  1017.4 

1975  1022.9  1024.0  1014. b  1014.1  1013.8  1012.5  1013.0  1014.5  1020.1  1021.1  1022.3  1023.9  1018.1 

197b   1014.9  1027.0  1020.3  1014.2  1017.0  1017.0  1012.9  101b. 4  101b. 9  1018. b  1020.7  1017.4  1017.8 

1977  1021.7  101b. 2  1023.0  1013. b  1017.0  1013.3  1013.2  1014.2  1019.4  1024.1  1015.9  1023.5  1017.9 

1978  1020.8  1014.0  1015.3  1012.9  1014.8  1013.7  1015.5  101b. 8  1014.5  1021. b  1027.5  101b. 7  1017.0 

1979  1015.4  1017.3  101b. 4  1014.4  101b. 9  1015.5  101b. 4  1013.3  1019.4  1020.9  1018.5  1018.7  101b. 9 

1980  1020. b  1023.3  101b. 2  1013.9  1012.9  1012.8  1012. b  1015.7  1020.0  101b. 9  1018.5  1017.3  101b. 7 

MEAN   1021.3  1019.0  1018.3  1013.7  1015.0  1014.1  1013.7  1015.4  1018.3  1020.0  1020.3  1021.4  1017.5 

CLINO   1020.3  1019.3  1019.3  1016.9  1016.0  1015.7  1014.4  1015.5  1019.1  1020.4  1021.5  1021.4  1018.3 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.0    23.5  17.9    11.7     8.9     5.0  12.3 

.3    23.2  17.9    12.7     9.3     3.8  12.5 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1971  18.8  29. 

1972  9.3  40. 

1973  43.0  66. 

1974  9.0  27. 

1975  34.8  20. 

1976  14.4  21 . 

1977  92.3  45. 

1978  35.2  77.9    71.5    73.0    47.6    59.0     9.1     9.7   121. 

1979  86.9  98.3     b.2    b4 . 7    28.6    17.1    5b . 4    59 . b    13.0 

1980  b8.0  21.9    42.8    57.8    95.3    33.5    16.4    58.8    35.0 
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5b 

.7 

14 

.7 

60 

.  7 

61 

.7 

44 

.2 

39 

.0 

lb 

.0 

52, 

.  1 

43 

,  1 

33 

.6 

10 

.4 

68 

.0 

77 

.5 

83, 

.3 

49 

.4 

133 

.3 

69 

.4 

15 

.4 

40 

.b 

42, 

.8 

75 

.3 

1  1 

.8 

27 

.4 

13 

.9 

38 

.0 

77 

.2 

56 

.  1 

46 

.6 

22 

.7 

64 

.3 

15 

.7 

40 

,5 

32 

.4 

60 

.2 

58 

,9 

bO 

.5 

15 

,  7 

59 

,  7 

47 

.9 

73 

7 

53 

,9 

7 

.  1 

71 

.5 

73 

.0 

47 

.6 

59 

.0 

9 

,  1 

9 

.7 

b 

.2 

b4 

.  7 

28 

.6 

1  7 

1 

56 

,4 

59 

.b 

42 

.8 

57 

,8 

95 

.3 

33 

.5 

16 

,4 

58 

.8 

38 

.  1 

56 

,6 

53 

.6 

53 

.0 

36 

,9 

39 

.b 

b8 

.3 

34 

.5 

490 

.4 

14 

.0 

3 

.b 

439 

.  7 

40 

.6 

30 

.0 

66b 

.2 

72 

.9 

35 

.  1 

400 

.6 

5b 

.5 

57 

.0 

5b  1 

.5 

45, 

,0 

5b. 

b 

463, 

,2 

36 

.0 

37 

.9 

547 

.  7 

5 

.8 

48 

.  7 

569 

.3 

106 

.0 

19 

.8 

632 

.0 

44 

.4 

79 

.9 

564 

.9 

49 

.0 

40 

.3 

533 

.6 

62 

.  7 

bO 

.0 

531 

.5 

EUROPE 


PLEVEN  BULGARIA  WMO  1552b  43  25N  024  35E  134  M 
NOTES  ON  PAGE   "3 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1"371  1005  1  333    7  33?    7   g^S  0   '3'97  7  '3'97.2   '3g'3.4  1000.4  1003.7  1 0Oq .  0  1000.7  1007.2  1001.4 

1'372  10087  lOOb  3  1004  1   S<33  b   998 .  1  9'37.7   g'3£>.4  988. fe  1002.3  1003.3  1004.1  1007.3  1001.7 

1873  1010  6   887  4  1004.8   887.0  1001.7  1001.2   887.2  1003.4  1003.1  1005.5  1 00b . 0  1004.7  1002.7 

1874  1010  1  1001  3  1005  3   887.4   88b. 3  88b . 4   888.0  1000. b  1001.0  88b. 8  1004.5  1004.3  1001.1 

1875  1007. b  1008.8   887.4   888.4   888.1  887.7   888.4  1000.4  1005.4  1005,8  100b. 5  1007.8  1002.7 

187b    888.3  1011.2  1003.2   887.7  1000.1  1001.8   888.0  1000.8  1000.7  1002.2  1003.8  888,2  1001,4 

1877  1005  0   888.8  1005  4   887.2  1000.8  887.1   88b. 8  888.1  1004.4  1007.1  888.8  1007.8  1001.4 

1878  1003.8  887. b  888.3  885.7  887.7  887.7  888.5  1001.0  888.8  1005.2  1011.4  1000.8  1 000 . b 
1878  888.8  1001.2  888.8  88b. 8  1001.5  888.8  1000,8  888.0  1003.8  1004.5  1000.7  1001. b  1 000 . b 
1880  1003.8  100b. b   888,0   887.7   88b . 1  88fe.4   88b, b  888.8  1004.4  1001.0  1003.0  1002.2  1 000 . b 

MEAN  1005.2  1002.8  1001.4   887.0   888.8  888.3   888,2  1000,1  1002.8  1004.1  1004.0  1004.3  1001.5 

CLINO  1000,7   888.1   888.0   88b. b   88b. 0  88b , 4   885,7  88b , 4   888.7  1000.7  1001. b  1001.3  888.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1022,2  101b, 5  1014.3  1015.2  1013.5  1012.8  1015.1  101b. 0  1018.7  1025.4  1017.3  1024.0  1017,7 

1872  1025,8  1023,2  1020,7  1008.5  1013.8  1013.3  1011.8  1014.2  1018,4  1018,7  1020.7  1034.5  1018.8 

1873  1027  8  1014  1  1021  b  1013  1  1017. b  1017.0  1012.8  1018.1  1018.8  1021.8  1022,8  1021,7  1018,0 

1874  1027.3  1018.0  1021.8  1013.7  1012.2  1012.1  1014. b  101b. 1  101b. 8  1013.0  1021.2  1021.1  1017.3 

1875  1024.5  1025.8  1013. b  1014.4  1013.8  1013.4  1014.0  101b. 1  1021.2  1022.2  1023.3  1024.8  1018.8 

187b  1015  0  1028  4  1018  8  1013  8  101b. 0  1017. b  1013. b  101b. 7  101b. b  1018.5  1020.5  101b. 0  1017.7 

1877  1022.1  1015,3  1021,8  1013.3  101b. 7  1012.8  1012.3  1013.7  1020.4  1023.5  1015.3  1025.0  1017. b 

1878  1020.8  1014.5  1014.8  1011.8  1013. b  1013.4  1015.1  101b. 7  1014.8  1021.5  1028.3  1017. b  101b. 8 
1878  1015.8  1018,1  1015,3  1012.8  1017.4  1015,4  101b. b  1013.7  1018.8  1020.8  1017.2  1018.3  101b. 8 
1880  1021.1  1023. b  1015. b  1013.8  1012.0  1012.0  1012,1  1015,5  1020,4  1017,1  1018. b  1018.0  101b. 8 

13,2  1014.7  1014.0  1013.8  1015,8  1018,7  1020.4  1020. b  1022.2  1017.8 

12.7  1011.8  1012.0  1011,2  1011,8  1015,5  101b, 8  1018.2  1018.2  1014.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  -   1.0     2.2     5.3    12,0    18.2  20.3    21.4  22 

1872  -   2.4      .b     b.8    15,2    17.5  23.1    22.8  21 

1873  -   2.5     3,2     3,8    12,1    18,3  20.2    22.3  21 

1874  -   1.5     3.7     b.8    10,4    lb, 3  20.1    23.1  23 

1875  1.5     1.4    10,7    14,1    18, b  21.2    23.1  20 

187b      3.1  -   1.7     5.2    12.8    17.7  18.4    22.5  18 

1877  -    .8     7.1     8.8    12.0    17,5  20.3    22.7  21 

1878  -  1.0  -  .b  7.1  11, b  1b,1  20.2  22.1  21 
1878  -  1.4  .0  8.4  11.5  17,3  21,7  21,0  20 
1880  -   4.4      .b     4.5    10.7    15,7  21,0    22,8  21 
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PLOVDIV  BULGftRIfl  WMQ  15b25   42  08N  024  45E   155  M 

NOTES  ON  PAGE   9 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

,5  1000.1  1004.9   997.9  1003.5 

,5   998.7  999.3  1000.9  1008.4 

,8   999.3  1000.7  1002.3  1001.9 

7   997.2  994.4  1000.5   999. b 

,4  1001.5  1001.9  1002.4  1003.5 

,3  998.1  999.0  1000.9  998.4 
,5  1000.4  1004.5  99b. 3  1004.1 
,1  99b. 5  1003.5  1009.0  998.2 
,4  1000.9  1002.3  999.3  999.7 
,2  1001.7   998.3  1000.0   998.5 

MEAN   1001.9   999.1   998.2   994.2   99b. 0   995.2   995.2   99b. 9   999.4  1000.9  1000.9  1001. b 
CLINO    998.9   997.3   997. b   995.4   995.0   995.1   994.4   995.1   998.1   999.5  1000.2   999.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1020  7  1014  8  1013.3  1014.9  1013.2  1012.5  1014. b  1015.5  1018.5  1023.8  1017.0  1022.9  101b. 8 

1972  1024. b  1021.9  1019.9  1009. b  1013. b  1013.2  1011.2  1013.5  1017.1  1018.2  1020.2  1028.1  1017. b 

1973  1025.8  1012.5  1019.2  1012.0  1015.5  1015.4  1011.5  1017.0  1017. b  1019.4  1021. b  1021.4  1017.4 

1974  1025.3  1017.4  1020.3  1013.2  1011.7  1011.9  1014.3  1015.8  1015.4  1012.9  1019.7  1018.9  101b. 4 

1975  1022.8  1023.0  1013.7  1014.0  1015. b  1012.3  1012.9  1014.5  1019.8  1020.7  1021.7  1022.9  1017.8 

197b  1015.5  1025.3  1018.3  1013.3  1015.5  1015.9  1012.9  101b. b  101b. 5  1017.7  1020.3  1017.7  1017.1 

1977  1022.2  1015. b  1022.0  1012.8  101b. 1  1012.0  1011. b  1012.5  1018.8  1023.4  1015.2  1023.7  1017.2 

1978  1021.1  1013.5  1015.2  1012.8  1014.2  1012.9  1014.3  101b. 2  1014.9  1022.3  1028.4  1017.5  101b. 9 

1979  1015.8  1017.0  1015.1  1012.7  101b. 5  1015.1  1015.9  1013.4  1019.2  1021.2  1018.3  1018.9  101b. b 

1980  1021.4  1023.4  1015.3  1013.1  1012.1  1012.4  1012.3  1015.3  1020.2  101b. 9  1019.1  1017.8  101b. b 

MEAN   1021.5  1018.4  1017.2  1012.8  1014.4  1013.4  1013.2  1015.0  1017.8  1019.7  1020.2  1021.0   1017.0 
CLINO   1018.5  101b. 7  101b. 7  1014.1  1013.3  1013.2  1012.3  1013.1  101b. 4  1018.2  1019.3  1019.3   1015.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1.7     3.4     5.8    11.5    18.1    20.5    21.2    22.5    lb. 7    11.2     b.3     4.3     11.9 

1972  .5     2.2     7.2    14.2    17.1    21.9    23.1    22.1    lb. 5    10.3     b.5     1.0     11.9 

1973  .0     5.1     5.0    11.3    17.9    20.2    22.9    21.2    18.7    12.5     4.7      .8     11. b 

1974  1.0     4.1     b.7     9.8    lb. 2    20.3    22.4    22.3    18.7    14.1     5.9     3.b     12.1 

1975  1.4     2.b     8.8    12.9    17.7    20.8    23.0    20.5    20.0    12.2     5.3     2.5     12.3 

197b      2.4     1.2     4.9    12.4    lb. 3    19. b    21.5    18.8    17.2    12.4     8.4     1.7     11.4 

1977  -    .1     7.1     8.2    12.2    17.1    20.5    22.7    22.4    17.3    11.0     8.b      .5     12.3 

1978  .5     3.7     7.7    11.0    Ib.O    20.8    22. b    20.8    lb. 5    12.2     4.7     2.8     11. b 

1979  -    .4     3.0     9.1    11.3    17.7    22.4    21.9    21. b    18.7    10.8     8.4     4.5     12.4 

1980  -   3.8     1.3     b.5    10.7    15.4    21.2    23.3    21.5    17.4    13.8     7.2     3.5     11.5 

MEAN       .3     3.4     7.0    11.7    17.0    20.8    22.5    21.4    17.8    12.0     b .b  2.5     11.9 

CLINO   -    .4     2.1     fc.O    12.2    17.2    21.0    23.4    22.8    18.3    12. b     7.1     2.3     12.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

35.  1 
104  . 
57. b   128.1    4b. 7    41.2    bB.b    2b. 2    23.5    13.1 
51  .8 


119.0 
5.2 


32.5 
32.5 


1 1 

.0 

38 

.2 

b97 

.b 

14 

.5 

b 

.2 

479 

.9 

33 

.9 

29 

.0 

5b  1 

.3 

b5 

.  1 

74 

.  7 

498 

.0 

51 

.b 

21 

.2 

529 

.2 

53 

.5 

14 

.3 

558 

.7 

2b 

.0 

5b, 

,  1 

583 

.9 

15 

.8 

b8 

.  7 

b54 

.5 

77 

.0 

20 

,8 

71  1 

.b 

40 

.3 

54 

.3 

540 

.5 

38 

.9 

38 

.4 

581 

.5 

53 

.3 

52 

.4 

540 

.4 

EUROPE 


SHUMEN                                             BULGARIA  WMO  15544  43  IfcN  02fc  5fcE  218  M 

NOTES  ON  PAGE  S 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1'371    '3'34.0  "388.2  <587  .  3  ^B"?  .  1  987.5  "JB&.B  988.7  990.1  993.2  998,0  990.3  995.8  990.8 

1972  99B.4  99fe.2  994.1  983.7  988.2  987.9  986.8  988.2  991.7  992.4  993.0  1005.5  992.1 

1973  998.9  985.4  993,3  986.1  990.4  990.5  986.2  992.5  992.6  993.6  993.9  993.1  991,4 

1974  998.6  990.9  995.2  987.2  985.8  986.1  988.7  990.3  990.5  987.1  993.5  992.4  990.5 

1975  995.3  996,8  987,2  987,2  987,3  986,7  987,3  989.0  994.1  994,5  995,5  996,2  991.4 


987 

.3 

989 

.  1 

987 

.5 

986 

.8 

988 

7 

990 

.  1 

993.2 

994 

.  1 

983 

.  7 

988 

.2 

987 

.9 

986 

.8 

988 

.2 

991  .7 

993 

,3 

986 

1 

990 

.4 

990 

.5 

986 

.2 

992 

.5 

992.6 

995 

.2 

987 

.2 

985 

.8 

986, 

.  1 

988 

.7 

990 

.3 

990.5 

987 

.2 

987 

.2 

987 

.3 

986 

,7 

987 

.3 

989 

.0 

994.1 

992 

.8 

987 

.3 

990 

.4 

991 

.0 

987 

.  1 

990 

.5 

990.5 

995 

.5 

986 

.5 

990 

.5 

987 

.2 

986 

.9 

988 

.3 

993.7 

988 

.0 

985 

.8 

988 

.0 

987 

.5 

989 

.6 

991 

.0 

988.3 

988 

.9 

987 

.2 

990 

.9 

989 

.8 

990 

.5 

987 

.8 

993.5 

989 

.  1 

987 

.0 

986 

.4 

986 

,5 

986 

.8 

990 

.0 

994.2 

1976  986.7  999.9  992.8  987.3  990.4  991.0  987.1   990.5   990.5  992.2   993.7  989.8  991.0 

1977  994.2  988.6  995.5  986.5  990.5  987.2  986.9   988.3   993.7  997.2   988.5  996.4  991.1 

1978  993.4  986.7  988.0  985.8  988.0  987.5  989.6  991.0  988.3  995,4  1000,6  989,3  990,3 

1979  987.7  990.3  988.9  987.2  990.9  989,8  990,5   987,8   993.5  995.0   991.6  991.4  990.4 

1980  992,9  996,2  989,1  987.0  986.4  986.5  986,8   990.0   994.2  990.5   991.6  990.6  990,2 

MEAN  994,0  991,9  991,1  986.7  988.5  988.0  987.8   989.8   992.2  993,6   993,2  994,0  990,9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1021,2  1015.5  1014.3  1015.5  1013.3  1012.4  1014.2  1015,6  1019,3  1024.7  1017.0  1023.1  1017.2 

1972  1026.2  1023,7  1021.0  1009.7  1013.9  1013,4  1012,1  1013.6  1017.7  1019.0  1019.8  1033,3  1018.6 

1973  1026.8  1012.3  1020.6  1012.4  1016.3  1016.2  1011.5  101B.2  1018.4  1020.1  1021.0  1020.4  1017.8 

1974  1026,5  1018,1  1022.4  1013.8  1011,6  1011.6  1014.1  1015.8  1016.2  1013.1  1020.5  1019.5  1016.9 

1975  1022.7  1024.4  1013.8  1013.4  1013.1  1012.2  1012.6  1014.5  1019.8  1021.0  1022.7  1023.6  1017.8 

1976  1013.9  1027.8  1020.0  1013.6  1016.4  1016.7  1012.5  1016.2  1016.4  1018.6  1020.5  1017.0  1017.5 

1977  1021,6  1015,3  1022.5  1012.8  1016,4  1012.8  1012,2  1013.7  1019.7  1023.8  1015.0  1024.1  1017.5 

1978  1020.9  1013.9  1014.8  1012.1  1013.9  1013.1  1015.1  1016.6  1014.1  1021.9  1027.8  1016.5  1016.7 

1979  1015.1  1017.5  1015.5  1013,6  1016,7  1015,3  1016,0  1013,3  1019.4  1021.6  1018.3  1018.5  1016.7 

1980  1020.7  1023.9  1016.2  1013.5  1012.4  1012.0  1012.2  1015.5  1020.2  1010.7  1018.4  1017.9  1016.1 

MEAN  1021.6  1019.2  1018.1  1013.0  1014.4  1013.6  1013.2  1015.3  1018.1  1019.5  1020.1  1021.4  1017.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  2.5  1.3     4,4  10,0    16,4    18,8    20,3    21,3    15,2  9,6     7.0  3.2  10.8 

1972  -   1.3  1.4     5.8  13.4    15.9    20.2    21.8    20.6    15,0  9,3     6,5  ,9  10,8 

1973  -   1,8  4.2     2,3  10,1    16.2    18.1    20.8    19.1    17.5  11.2     3.8  1.6  10.3 

1974  -   1.9  3.0     4.4  8,3    15,5    19,0    20,8    21,4    17,6  14,2     4.8  3.5  10.9 

1975  1.9  -    .3     8.2  12.1    16.4    20.0    21.8    20.2    18.7  11.3     4.3  1.6  11.4 

1976  1.8  -   2.0     2.9  10.7    15.1    18.4    20,8    17,6    15,6  10,9     7,7  2,3  10.2 

1977  ,6  6,7     6,2  10,3    15,7    18,9    21.5    20.8    15.5  9.8     9.1  -    .9  11.2 

1978  .2  2.0     6.3  10.0    14.7    19,1    20 

1979  -    ,2  1,5     7,7  10,0    16,7    21,3    19 

1980  -   3.0  -    .8     3.1  8,9    13,9    19,1    21 


19,8 

17, 

.4 

9 

.8 

19,8 

15 

.5 

12 

.9 

20.0 

16 

,4 

1  1 

,  1 

21  .7 

1  7 

.5 

12 

.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL 

1971  46,4  51,6  55,1    13.4   155.4   154.8   107.1 

1972  25.0  44.2  10.5    46.4    40.7    74.6    86  3 

1973  25.5  42.1  104.1    94.7    65.2    72.5   103.2 

1974  13.8  16.4  26.2    48.1    27.4    84  4    38  9 

1975  23.5  22.4  37.5  '  58.7   110.3    68.1   101.3 

1976  10.4  12.7  14.4 

1977  14.9  52.3  13.0 

1978  26.4  59.3  64.0 

1979  75.9  34.8  26,3 

1980  63.6  21.8  17.5 

MEAN  32.5  35.7  36.9 

CLINO  40.1  35.3  35.6 


54 

.6 

84 

,4 

164 

45 

.0 

100 

,9 

129 

46 

.2 

72 

.8 

32 

63 

.  1 

162 

.0 

63 

53 

7 

84 

.0 

86 

52 

,0 

61 

.6 

76 

48 

.0 

84 

.  1 

19 

,5 

58 

,2 

22 

,4 
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.0 

74 

.6 

49 

.5 

119 

.  1 

29 

,5 

7 

,5 

607 

.9 

32 

.6 

27 

,9 

33 

.2 

31 

.3 

26 

.2 

658 

.5 

25 

.0 

37 

.2 

18 

,  7 

49 

,5 

60 

7 

446 

3 

59 

.2 

14 

.6 

54 

.  1 

76 

.  1 

26 

,8 

652 

,6 

97 

.9 

20 

.9 

40 

,3 

55 

.7 

38 

.8 

440 

.  1 

23 

.8 

42 

.  1 

13 

,8 

41 

.  1 

23 

.9 
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.5 

18 

.8 

100 

.9 

12 

.3 

6 

7 

28 

.6 
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,8 

99 

.  1 

28 

.9 

77 

4 

71 

.9 

18 

.4 

691 

,8 

61 

.9 

14 

.7 

17 

.5 

45 

.0 

66 

.5 

619 

.3 

54 

1 

42 

.  1 

40 

.  7 
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,0 
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26 

.  1 
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SOFIA  BULGARIA  WMO  15614  42  4SN  023  23E   586.  M 

NOTES  ON  PAGE   "3 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

igvi  3'^8.^       "943.5   '942.2  344.6  '944. t  '944. <3  347.1  "948.0  '950.1  "954.5  '946.3  '952.2    "947.2 

1'972  "950.5   "94'9.3   '948.4  "940.4  345.1  345.3  344.7  346.4  348.5  348.5  350.0  353.1    348.1 

1373  352.5   341.7   348.2  342.1  348.0  347.3  344.4  343.5  343.5  343.3  350.4  343.0    347.8 

1374  352.2   345.4   348  6  342.6  343.2  344.2  347.1  348.1  347.5  343.2  343.1  343.0    346.7 

1375  351.1   351.3   342.6  344.3  344.6  344.8  345.7  346.8  351.5  350.8  343.3  351.3    347.3 

1376  343.6   352.7   347.3  343.4  346.7  343.2  345.4  348.1  347.3  347.1  348.8  344.3    346.6 

1377  348.3   344.4   350.8  343.3  346.3  344.8  345.2  346.0  350.3  352.3  344.3  351.3    347.5 

1378  347.7  341.3  343.3  341.5  348.8  345.5  347.7  348.5  346.5  351.6  356.0  344.7  347.0 
1373  343.2  344.4  344.6  343.1  348.2  344.6  348.7  345.5  350.7  350.3  347.0  347.4  346.5 
1380  347.5   350.4   343.7  343.0  342.6  344.6  345.2  347.7  351.2  346.3  347.4  346.4    346.4 

MEAN  348.5   346.4   346.0  342.8  345.3  345.0  346.1  347.5  343.4  343.6  343.0  343.6    347.2 

CLINO  350.3   343.3   350.0  343.0  343.5  350.3  350.0  350.6  353.0  353.1  352.7  351.3    350.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  UCT  NOV  DEC      MEAN 

1371  1020.8  1016.2  1014.2  1014.3  1013.4  1013.2  1015.6  1016.1  1020.0  1025.8  1018.0  1025.2   1017.8 

1372  1023.6  1022.3  1020.0  1003.3  1014.2  1013.8  1012.6  1014.6  1018.0  1013.8  1022.0  1033.5   1018.7 

1373  1026  6  1013.3  1020.3  1012.5  1017.0  1016.7  1012.2  1018.2  1018.7  1020.4  1023.2  1022.6   1018.6 

1374  1025.8  1017.6  1020.6  1013.3  1012.6  1013.0  1015.3  1016.2  1016.3  1012.3  1021.3  1022.3   1017.3 

1375  1024.3  1025.1  1013.3  1014.3  1013.7  1013.1  1013.3  1015.3  1020.6  1021.6  1022.5  1025.2   1018.6 

1376  1016.5  1026.6  1013.6  1013.6  1016.2  1011.3  1013.7  1017.1  1017.4  1017.6  1020.5  1017.3   1017.4 

1377  1022.5  1015.7  1022.4  1013.5  1016.1  1013.4  1013.1  1013.3  1020.0  1023.8  1016.0  1025.3   1018.0 

1378  1021.2  1013.5  1015.2  1011.3  1018.7  1013.3  1015.8  1017.1  1015.3  1022.5  1023.6  1017.2  1017.7 
1373  1016.3  1017,1  1015.5  1013.5  1017.5  1012.7  1017.1  1013.3  1020.0  1021.3  1018.5  1013.7  1016.3 
1380  1021.3  1023.8  1015.5  1013.7  1012.0  1012.3  1013.1  1016.0  1020.7  1016.3  1018.3  1013.2   1017.0 

1017.7  1013.1  1015.1  1013.5  1014. 

1022.0  1013.4  1018.3  1018.8  1018. 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1371  1.5  .8     3.1  10.4  15.3  17.7  18.2  13.8  13.4  8.6  4.3  2.2 

1372  .6  .8     5.3  12.1  14 

1373  -   1.7     1.8     2.3  3.4  15.5  17.4  13.7  17.8  16.5  10.3  2.5  -   1.0 

1374  -    .2     2.8     5.1  7.8  12.7  16.3  13.4  13.8  17.1  12.2  3.8  .4  3.B 

1375  -    .7  -    .7     7.6  11.2  15.4  17.6  13.1  18.1  17.0  10.4  2.8  .8  3.3 

1376  .5-    .7     3.0  10.1  13 

1377  -    .3     6.2     7.2  3.7  15 

1378  -  1.4  1.5  5.8  3.1  13 
1373  -  1.3  1.4  7.6  8.3  14 
1380  -3.8      .5     4.3  8.1  12 


PRECIPITATION  MM 
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17 
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10 

.3 

13 

,5 

14 

.0 

3 

.8 

18 

,3 

14 

.  1 

3 

.3 

18 

5 

16 

.0 

8 

,8 

18 

,7 

14 

.3 

12 

,0 

18 

,5 

15 

.0 

10 

.0 

20 

,  7 

16 

.7 

1  1 

.  1 

1371 

32 

.8 

44 

.6 

1372 

8 

.6 

21 

,8 

1373 

30 

,0 

63 

1 

1374 

12 

.8 

25 

,5 

1375 

7 

.6 

1  1 

.  7 

1376 

21 

.4 

8 

.5 

1377 

31 

,  1 

33 

1 

1378 

13 

,  1 

48 

.3 

1373 

31 

.3 

24 

,0 

1380 

40 

.0 

13 

,7 

MEAN 

23 

.5 

30 

.0 

CLINO 

41 

.3 

30 

,5 

73.2  60.7   104,2 

52.3  146,2    37,2 


13 

,2 

30 

.2 

142 

.3 

38 

,6 

32 

.3 

73 

.6 

73 

,  1 

51 

.0 

81 

.7 

20 

,0 

72 

.4 

76 

,3 

65 

,3 

60 

.3 

123 

,0 

86, 

,8 

62 

,2 

74  1 

80 

,7 

47 

.2 

133.5 

47 

,0 

42 

.0 

27.3 

26 

,5 

37 

.6 

3.3 

77 

,3 

55 

.6 

1  .5 

233 

.2 

1  1  7 

.  1 

33.6 

121 

.0 

21 

.3 

66.6 

36 

.0 

26 

.8 

33.1 

44 

.0 

32 

.2 

20.4 

63 

,4 

113 

.7 

12.3 

lOV 

DEC 

TOTAL 

28, 

4 

25, 

,0 

653.7 

26, 

,2 

,3 

607.3 

40 

,6 

51 

,4 

617.4 

44 

,  1 

37 

,3 

545.6 

77 

,3 

3 

,6 

553.5 

72 

,  1 

35 

,3 

388.3 

53 

,2 

50 

,0 

628.6 

14 

,3 

58 

.7 

534.1 

54 

,3 

10 

.3 

530.4 

48 

,7 

68 

.6 

742.3 

46 

,6 

34 

1 

647,3 

52 

,3 

44 

.3 

621  .8 

EUROPE 


VRATZA  BULGARIA  WMO  15505   43  1 2N  023  32E   345  M 

NOTES  ON  PAGE   S 

STATION  PRESSURE  MB 


1371 

978. 

.  1 

973 

.3 

971 

.b 

973 

,4 

972 

.9 

972 

.7 

974 

.8 

975, 

,9 

978. 

,b 

983. 

4 

974. 

.8 

984. 

.4 

97fe. 

.2 

1872 

981  , 

.b 

979, 

7 

978 

,2 

9b8 

.4 

973 

.3 

973 

.5 

972 

,4 

974. 

1 

977. 

1 

977. 

5 

978. 

0 

989. 

8 

977. 

0 

n73 

983, 

,2 

970, 

.5 

978 

.0 

970 

.b 

975 

,8 

975 

7 

971 

,9 

977 

.8 

977 

.  7 

978 

.  7 

979. 

.  1 

977. 

.5 

97b 

.4 

1374 

982 

.8 

974 

.  7 

978 

.8 

971 

.b 

971 

.2 

971 

.8 

981 

,  1 

975 

.8 

975, 

.4 

971 

.  1 

978 

.  1 

977 

.7 

975 

.8 

1-375 

980 

.4 

981 

.5 

970 

.9 

972 

.4 

972 

.  7 

972 

,  7 

973 

.4 

975 

.0 

979 

.b 

979 

.  7 

979 

.  7 

981 

.0 

976 

.b 

l'37b 

972 

.3 

983 

.9 

977 

.0 

971 

.9 

975 

.0 

97b 

.5 

973 

.0 

97b 

.2 

975 

.8 

97b 

.5 

977 

.9 

973 

.9 

975 

.8 

1S77 

978 

.3 

972 

,9 

979 

.b 

971 

7 

975 

.2 

972 

■  b 

972 

.b 

973 

.b 

979 

.  1 

981 

.5 

973 

.  1 

980 

.9 

975 

.9 

1978 

977 

,2 

970 

.9 

972 

.b 

9b9 

.7 

972 

.8 

973 

.  1 

975 

.4 

97b 

.4 

974 

,3 

980 

.3 

984 

.8 

973 

.5 

975 

.  1 

l'37g 

971 

.7 

974 

.2 

973 

.0 

971 

.4 

97b 

.8 

975 

.4 

97b 

.3 

973 

.3 

979 

.  1 

980 

.0 

97b 

.  1 

97b 

.5 

975 

.3 

ISBO 

977 

,b 

980 

.2 

972 

.9 

971 

.2 

970 

.5 

971 

.8 

972 

.2 

975 

.2 

979 

.3 

974 

.  7 

97b 

.0 

975 

.0 

974 

.  7 

MEAN    978.3   97b. 2   975.3   971.2   973. b   973. b   974.3   975.3   977. b   978.3   977.8   979.0    975.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1971 

1021 

.b 

101b 

,3 

1014 

.2 

1014 

.8 

1013, 

,b 

1013 

.0 

1015 

.0 

101b 

,0 

1019 

.8 

1025 

,4 

1017 

.2 

1027. 

.5 

1017 

,9 

1972 

1025 

.8 

1023 

.3 

1020 

.b 

1009 

.3 

1014  , 

,0 

1013 

.5 

1012 

.5 

1014 

,3 

1018 

,4 

1019, 

,  7 

1020 

.2 

1034, 

,  1 

1018 

,8 

1973 

1027 

.4 

1013 

.2 

1021 

.0 

1012 

.  1 

101b 

.5 

101b 

.2 

1011 

.9 

1018 

,3 

1018 

,5 

1020, 

,4 

1021 

.9 

1020 

,  7 

1018, 

.2 

1974 

1026 

.7 

101  7 

,b 

1021 

.b 

1013 

,4 

1012 

.  1 

1012 

.2 

1021 

.4 

1015 

.8 

1015 

,9 

1012 

.4 

1021 

.0 

1020 

.b 

1017 

.b 

1975 

1023 

.8 

1025 

.0 

1012 

.5 

1013 

.5 

1013 

.4 

101b 

.7 

1013 

,4 

1015 

.5 

1020 

.3 

1021 

.b 

1022 

.8 

1024 

.3 

1018 

.b 

197b 

1015 

.  1 

1028 

.b 

1019 

.8 

1013 

.3 

1015 

,9 

1017 

.2 

1013 

.3 

1017 

.0 

101b 

.8 

1018 

.4 

1020 

.5 

1017 

1 

1017 

.8 

1977 

1021 

.8 

1014 

.9 

1021 

.8 

1013 

.2 

lOlfe 

.0 

1013 

,0 

1012 

.b 

1013, 

.8 

1020. 

,3 

1023, 

,5 

1015 

.  1 

1024, 

,9 

1017, 

.b 

1978 

1020 

.8 

1014 

.  3 

1014 

.9 

1011 

.  1 

1013 

.9 

1013 

.5 

1015 

.b 

101b 

.7 

1015 

.2 

1022 

.0 

1028 

.0 

101b 

.3 

101b 

.9 

1979 

1014 

.9 

1017 

.4 

1014 

.9 

1012 

.9 

1017 

.8 

1015 

.b 

101b 

.7 

1013 

.b 

1019 

.9 

1022 

.2 

1018 

4 

1019 

.3 

1017 

.0 

1980 

1022 

.2 

1023 

.b 

1015 

.5 

1012 

.8 

1011 

.5 

1012 

.0 

1012 

.2 

1015 

.b 

1020 

.4 

1015 

.9 

1018 

.5 

1018 

.  1 

101b 

.5 

MEAN   1022.0  1019.4  1017.7  1012. b  1014.5  1014.3  1014.5  1015.7  1018. b  1020.2  1020.4  1022.3   1017.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

.2 

1  , 

,b 

4  .4 

1  1  . 

5 

17. 

4 

19, 

,5 

20, 

,9 

22, 

,5 

14  , 

9 

10. 

9 

1972 

-   3.2 

4 

b.7 

14. 

,  1 

lb. 

,B 

21  , 

,9 

21  , 

4 

20, 

,7 

14  , 

,2 

8, 

5 

1973 

-   2.9 

3^ 

,0 

3.4 

1  1 

,2 

17  . 

& 

19, 

,4 

21  , 

,8 

20, 

,4 

1  7  , 

,9 

12. 

0 

1974 

-   1  .3 

3, 

,0 

5.4 

9. 

,  1 

15. 

1 

18, 

,9 

21  , 

,8 

22, 

,b 

19, 

,  1 

12, 

,3 

1975 

1  .0 

.5 

10.0 

13, 

,5 

lb. 

,9 

19, 

,2 

21  , 

,5 

19, 

,3 

19, 

.2 

1  1  , 

,4 

197b 

2.9 

-   2 

,9 

3.9 

1  1  , 

,7 

15, 

b 

17 

,8 

20, 

,5 

17, 

,  4 

1b 

,  1 

9, 

,b 

1977 

.2 

7 

,  7 

8.7 

1  1  , 

,3 

lb. 

7 

19 

,0 

21 

.9 

21  , 

.2 

14  , 

,8 

1  1  , 

,  4 

1978 

.7 

- 

.5 

b.5 

10, 

,  7 

14  , 

,5 

19 

.3 

21 

.4 

20 

.b 

lb 

,  1 

1  1  , 

.7 

1979 

.2 

,9 

B.b 

10, 

,  7 

1b, 

,  1 

20 

.8 

20 

.5 

19 

.9 

17 

.9 

8 

,b 

1980 

-   3.b 

.9 

4.0 

10, 

,0 

14  , 

,  1 

20 

.0 

22 

.  1 

20 

.3 

lb 

.5 

1  4 

.0 

MEAN 

.7 

1 

.4 

b.2 

1 1 

,4 

lb. 

,  1 

19 

.b 

21 

.4 

20 

.5 

lb 

7 

1  1 

.0 

CLINO 

-   1  .8 

.4 

5.0 

1 1  , 

,5 

lb. 

,3 

19 

.9 

22 

.3 

22 

.0 

17 

.8 

1  1 

,8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1971 

bO.7 

84 

.0 

b2.9 

54 

.3 

142 

.2 

139 

.0 

41 

.5 

54 

.4 

92 

.b 

29 

.3 

1972 

28,  b 

49 

.0 

34.9 

51 

1 

79 

.3 

115 

.3 

90 

.5 

52 

.7 

184 

.b 

154 

.2 

1973 

51  .5 

44 

.b 

70.7 

151 

.5 

59 

.4 

133 

.8 

52 

.7 

42 

.8 

38 

.8 

b5 

.5 

1974 

25.1 

23 

.0 

44  .2 

b2 

.8 

1  10 

.5 

137 

.2 

73 

.9 

b2 

.7 

1  1 

.9 

b2 

.5 

1975 

32.3 

3fc 

.0 

44  .5 

77 

.8 

1  74 

.2 

1  71 

.  1 

91 

.3 

149 

.  1 

1  1 

.0 

1  14 

.  7 

197b 

45.7 

33 

.5 

lb. 9 

98 

.2 

55 

.3 

125 

.9 

108 

.0 

1  10 

.9 

bl 

.9 

70 

.5 

1977 

bO.B 

31 

.5 

49  4 

28 

,2 

94 

.9 

109 

.9 

141 

.b 

39 

.9 

111 

.9 

5 

.7 

1978 

31  .1 

53 

.5 

147.5 

78 

.0 

98 

.4 

104 

.0 

33 

.2 

1  1 

.3 

1b7 

.2 

19 

.7 

1979 

bl  .b 

34 

.4 

21  .2 

92 

.2 

133 

.3 

87 

,8 

b4 

.8 

154 

.2 

12 

.3 

100 

.3 

1980 

48. b 

23 

.5 

87.8 

80 

.9 

247 

.5 

5b 

.0 

52 

.5 

lb2 

.0 

5 

.8 

89 

.b 

MEAN 

44  .b 

41 

.3 

58.0 

77 

.5 

1  19 

.5 

118 

.0 

75 

.0 

84 

.0 

b9 

.8 

71 

.2 

CLINO 

49.0 

39 

.2 

49.  1 

70 

.b 

1  13 

.9 

10b 

.  1 

78 

.  7 

57 

.2 

5b 

.8 

71 

.3 

771  .8 
97b. 3 


17. b  50.7  812. 
B1.7  31.5  875. 
59.8   115.3   1029. 


8b2.2 
807.2 


CYPRUS 


EUROPE 


NICOSIA  TOWN  CYPRUS  WMO  1 7bOb   35  ION  033  21E   155  M 

NOTES  ON  PAGE  9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

ig?!  1018.6  1012,3  1011.0  1010.3  lOOS.l  1007.1  1001.7  1005.4  1010,4  1015.5  1 0 1  & .  ■?  1017.5   1011  8 

1972  1017. 9  1017.9  1012.6  1009.5  1010.0  1007.7  1005.9  1006.7  1010.3  1013.8  1017,1  1021,9   1012,6 

1973  1018,6  1014.5  1015.7  1011.7  1010.7  1008.4  1004.3  1005.5  1009.3  1012  5  1017.8  1019  8   1012  4 

1974  1014.9  1015.4  1013.9  1009.5  1010.2  1007.3  1004.7  1005.2  1009.1  1012.7  1016.8  1016.1   1011.3 

1975  1017.6  1014.5  1014.9  1011.1  1010.4  1007.5  1004.1  1004.7  1008.7  1014,1  1016,7  1017.1    1011.8 

1976  1014.5  1015.5  1012.3  1011.4  1010.3  1008.9  1005.7  1006.2  1010.7  1011.8  1014.9  1015.5   1011  5 

1977  1017,5  1017,3  1016,3  1009.1  1010.4  1006.6  1003.1  1005.1  1010.1  1015.2  1016.9  1015.8   1011.9 

1978  1015.5  1014.3  1012.5  1010.9  1010.9  1007.2  1004.1  1006.2  1010.6  1012.7  1019.7  1015.1   1011.6 

1979  1016.5  1013.4  1013.9  1012.3  1011.3  1008.2  1006.5  1005.3  1010.3  1013.5  1014.0  1015.7   1011.7 

1980  1017.1  1013.9  1011.5  1010.9  1010.7  1008.1  1004.7  1005.6  1010.7  1013.5  1016.5  1016.2   1011.6 

MEAN  1016.9  1014.9  1013.8  1010.7  1010.4  1007.7  1004.8  1005.6  1010.0  1013.5  1016.7  1017.1   1011.8 

CLINO  1016.5  1015.5  1013.6  1012.4  1011.2  1008.4  1004.9  1005.9  1010.1  1014.3  1016.4  1017.4   1012.2 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  11.8  10 

1972  9.0  9 

1973  9.7  12 

1974  8.4  11 

1975  10.5  10 

1976  10.5  9 

1977  9.5  13 

1978  11.5  12 

1979  11.5  12 

1980  9.6  10 


PREC IPI TATION  MM 


13 

.  1 

15 

,  7 

22 

,5 

26 

.8 

27 

,7 

28 

,3 

25 

,  7 

13 

.3 

18 

,5 

21 

,6 

2b 

.  1 

27 

,5 

28 

,2 

2b 

,6 

13 

.  1 

16 

,8 

23 

.  1 

25 

.9 

29 

.5 

28 

.8 

26 

,8 

14 

,3 

16 

,5 

21 

.2 

26 

.3 

29 

,8 

28 

,2 

25 

,7 

14 

.3 

19 

,3 

21 

.3 

26 

,  1 

29 

,2 

28 

,3 

26 

,5 

13, 

,  1 

16 

.7 

20 

.9 

25 

,  7 

27 

.5 

27 

,6 

24 

,5 

13, 

.0 

1  7 

.5 

22 

.9 

26 

,  7 

30 

,3 

29 

,  7 

26 

,  1 

1971 

60 

,8 

73 

,0 

1972 

42 

,4 

19 

,  7 

1973 

25 

,9 

14 

,8 

1974 

81 

,3 

54 

,0 

1975 

49 

,  7 

124 

.3 

1976 

20 

,9 

46 

,0 

1977 

49 

,9 

10 

,8 

1978 

94 

,8 

29 

.3 

1979 

36 

,  1 

105 

.2 

1980 

31 

.4 

113, 

,  4 

MEAN 

49. 

.3 

59, 

,  1 

CLINO 

76, 

,2 

44  , 

,  7 

T 

38 

,6 

80 

,0 

463 

,5 

3 

,0 

,6 

19 

,3 

231 

,7 

17 

,2 

94 

,  4 

6 

,8 

245 

,2 

6 

.  1 

31 

.2 

56 

,8 

309 

1 

6 

,9 

38 

,8 

120 

,4 

500 

,8 

38 

,  7 

26 

,2 

48 

,4 

345 

,2 

,6 

,  1 

75, 

9 

254, 

8 

16 

,2 

6 

,  7 

97 

.2 

31  1 

,0 

84 

,2 

25 

,  7 

102 

,7 

452 

,8 

1  1 

,5 

6 

,6 

42 

,6 

242 

,9 

18 

,5 

26 

,9 

65 

,0 

335 

7 

25 

,5 

33 

.5 

75 

,  7 

353 

,7 

CZECHOSLOVAKIA 


EUROPE 


BR«TISLAVA  IV«NK«  CZECHOSLOVAKIA  WMO  11816.  48  10N  017  12E   131  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1001. b  1000.2   "3"97.0   g^fe .  8  S^&.b  33b. 2  1001.4   ggg.g  1005.1  1009.8  337  .b  1008.2  1000.8 

ig72  1004.4  1000.7  1001.0   ■393.9  997.1  998.4   999.1  1000.2  1002.2  1003. b  1002.0  1014.4  1001.4 

1973  10084   99b  3  1004  8   995  9  1000.8  1000.8   99b. b  1003.1  1001. b  1003.8  1003.2  1000.2  1001.3 

1974  IOOfe.8   99b. 4  1001.2   99b . 7  995. b  99b. 0   999.0  1000.4  999.4  994.2  1000.2  1002.7    999.0 

1975  1003.9  1009.1   993.2   998.0  997. b  998. b   998. b  1000. b  1002.8  1004.7  1003.2  1 00b . 7  1001.4 

197b  997.9  1008.3  1003.2   997. b  999. b  1002.0   997. b  1001.9  999.4  99b . 8  1001.2   99b. 2  1000.1 

1977  999.9   995. b  1003.0   997.4  999.4  997.1   997.0   997.2  1005.1  1005.0  99b. b  1007.1  1000.0 

1978  1000.2   995.2   997.1   994.3  994.0  998.0  1000.0  1001.0  999. b  1005.8  1012.2   99b. 0    999.4 

1979  997.5   997.5   994.4   995.9  1001.9  1000.0  1001.5   998.7  1003.4  1003.1  999.9   999.1    999.4 

1980  1002.4  100b. 0   99b. 4   997.8  99b. 8  99b . 3   99b. b  1000.2  1004. b  998.0  1001.0  1002.0    999.8 

MEAN  1002.3  1000.5   999.1   99b . 4  997.9  998.3   998.8  1000.3  1002.3  1002.5  1001.7  1003.3  1000.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  1019.5  1017.1  1014.1  1013.5  1012.2  1012.1  1017.0  101b. 0  1021.5  1026.9  1015.0  1025.2  1017.5 

1972  1021.5  1018.1  1017.9  1010.5  1013.3  1014.1  1015,0  101b. 1  1018.5  1 020 . B  1019.0  1031.5  1018.0 

1973  1025  5  1013.1  1022.0  1012. fe  1017.3  1017.1  1011.9  1019.1  1018.3  1020.8  1020.1  1017.2  1017.9 

1974  1024.3  1012.9  1017.8  1013. b  1012.3  1012.2  1015.1  1015.9  1015.3  1010.7  1017.0  1020.1  1015. b 

1975  1021.2  102b. 4  1009.8  1014. b  1014,2  1014.1  1014.0  101b. 0  1019.2  1021. B  1020.1  1024.3  1018.0 

197b  1015  2  1025  4  1020.2  1014. b  101b. 3  1018.1  1013.9  1018.2  1015.4  1013.5  1017.9  1013.2  101b. 8 

1977  1017.3  1013.0  1019.8  1013.7  1015.3  1013.0  1013.0  1013.1  1021.5  1021.7  1012.9  1024.4  101b. b 

1978  1017.2  1012.2  1013.8  1010. b  1010.3  1014.1  101b. 1  1017.1  101b. 3  1022.7  1029.4  1013.2  101b. 1 

1979  1015.5  1015.2  1010.8  1012. b  1018.3  101b. 0  1017.2  1015.1  1019.4  1019.8  1017.0  101b. 0  101b. 1 

1980  1019. b  1023.3  1012.9  1014.7  1013.4  1012.1  1012.0  101b. 1  1020.4  1014. b  1018.1  1019.3  101b. 4 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1971  -   2.8  2.4  2.5  10.8  lb. 5  lb. 9  20.2  20.7  13.3  8.8  4,4  3,5  9.8 

1972  -   2.2  2.b  b.b  10.0  14.4  18.8  20.3  18.2  12.8  7.9  4.9  .3  9.b 

1973  -    .9  2.0  5.4     B.b  15.7  18.2  20.5  20.2  lb. 3  8.4  3.0  .8  9.8 

1974  l.b  4.4  8.0     9.b  13.9  lb. 4  18.7  21.3  15.1  b.9  5.0  3.9     10.4 

1975  2.7  .7  b.l     9.4  Ib.b  17.9  20.3  19. b  17.5  9.4  3.2  1.0     10.4 

197b  1.1  -    .2  2.5  10.4  14.9  19.1  21.3  17.3  13.9  10.8  b.2  .4      9.8 

1977  -    .8  3.1  8.3     8 

1978  .b  -    .8  b.l     9 

1979  -   4.0  .7  b.2     8.8  15.8  20.4  18.0  18. b  15,4  7,9  4,7  3,7 

1980  -   3,5  l,b  4,2     7.b  12.8  17.5  18.5  18.9  14.4  9.4  2.4  .5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1971  21  2 

1972  52  1 

1973  29  2 

1974  84  3 

1975  32 

197b  107  1 

1977  87  7 

1978  19  4 

1979  45  5 

1980  25  3 

MEAN  50.1  3 
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NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

887.0  884.7  884.8  888.0 

881 . 1  888.6  1000.6  888.6 
880.8  888.5  886.3  888.5 
880.8  887.0  888.0  886.1 

882.2  880.1  883.2  888.8 

883.2  887.6  882.1  887.1 
881.5  882.3  882.8  886.6 

882.3  888.3  882.2  886.3 
888.7  886.4  884.8  886.1 
884.5  887.7  888.2  886.5 

MEAN    888.6   887.2   885.8   883.6   885.6   885.8   886.2   887.7   888.4   888.3   888.2   888.4    887.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1018.8  1017.4  1014.0  1013.1  1012.8  1011.8  1017.7  1015.6  1021.7  1026.7  1014.7  1025.2  1017.5 

1872  1021.8  1017.5  1017.4  1010.7  1013.0  1014.4  1015.6  1016.5  1018.6  1020.8  1018.6  1031.4  1018.0 

1873  1025.8  1013.3  1022.1  1012.7  1017.2  1017.4  1012.6  1018.4  1018.0  1020.5  1018.8  1016.6  1018.0 

1874  1023.6  1013.2  1018.1  1013.8  1012.0  1012.3  1014.8  1016.6  1015.5  1010.4  1016.8  1018.2  1015.5 

1875  1020.6  1027.4  1010.1  1014.6  1014.5  1015.3  1014.8  1016.8  1018.7  1021.8  1020.3  1023.8  1018.2 

1876  1015.0  1025.5  1020.6  1015.0  1015.8  1018.4  1014.1  1018.2  1015.8  1012.8  1017.8  1012.8  1016.8 

1877  1016.8  1012.5  1018.7  1013.8  1015.8  1013.1  1012.8  1013.0  1021.6  1021.4  1012.5  1024.1  1016.4 

1878  1016.4  1012.6  1013.5  1011.4  1013.6  1014.1  1016.1  1016.8  1015.5  1022.2  1028.3  1013.0  1016.2 
1878  1015.1  1015.0  1010.8  1012.6  1018.2  1016.2  1017.6  1014.8  1018.7  1018.8  1016.8  1015.3  1016.0 
1880  1020.1  1023.1  1013.4  1014.5  1014.1  1012.1  1012.3  1016.3  1020.8  1014.4  1018.3  1018.3  1016.6 

MEAN   10 
CLINO   10 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB 

1871  -   3.2     1  . 

1872  --   2.8     2. 

1873  -1.1 

1874  1.0     3 . 

1875  1.8- 

1876  -  .3  - 

1877  -  1.5     1  . 

1878  -  .4-2. 
1878  -  5.0  - 
1880  -  4.5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FES  MAR  APR  MAY      JUN     JUL 

1871  18.8  17.8  36.5  33.2  35.5    36.4    44.7 

1872  35.3  16.7  11.0  81.3  56.8    76.3   182.3 

1873  18.8  20.7     4.8  54.1  26.4    84.1    53.4 

1874  24.5  20.8     3.0     4.6  36.8    86.4   122.4 

1875  17.3  2.1  26.5  16.3  107.2    74.0    22.7 

1876  37.8  11.4     7.4  13.0  58.8 

1877  78.3  66.7  38.8  35.7  66.0 

1878  18.8  13.0  18.0  36.6  44.7 
1878  32  34  52  56  IS 
1880  20  14  18  45  54 

MEAN  30.2  21.7  21.8  37.5  50.5 

CLINO  24.3  23.8  22.1  32.2  57.4 
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CHEB  CZECHOSLOVAKIA          WMO  1110b  50  05N  012  24E  474  H 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

^'i^^  357.8  gfci.i  ^sfc.s  '55b. i  '557.5  "957.0  '5b4.o  ^bi.o  'ibh.i,  gbs.g  ■357.0  gbo.i  ^bi.i 

1'372  '5b0  1  '957  5  S58.7  "355.0  ^57  .  3  '35"3 .  7  "362.5  gb2  .  7  9b3.2  "3b4,4  "BbO .  7  '9b'3 . 5  "3bO.'3 

1^73  "3bb.2  "356.4  '3b5.b  95b .  7  "3bl.b  "3b3.4  "358. "3  9b4 .  7  "3b2 . 3  "363.0  "3bl."3  "357. "3  "9bl.fc 

1'374  "3b3  5  "355.0  "35"3.4  "358.0  "357,8  958.3  9fc0 . 7  962.2  959.2  953.5  958.4  961.5  959.0 

1975  9bl.8  968.8  952.5  958.6  960.0  961.3  961.6  963.0  962.4  965.6  960.9  965.9  961.9 
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197b  958.0  964  5  962.7  960.0  960.3  964.4  960.7  963.7  960.3  955.0  960.5  954,1  960.4 

1977  956.8  954,0  962,4  957,3  960,1  958.9  958.9  958.8  966.2  963.9  954.5  963.7  959.6 

1978  956.2  953.0  955.8  955.2  958.0  959.2  9b0.9  9b2 . 2  960.8  966.1  970.1  952.7  959.2 

1979  956.0  955.3  952.6  95b, 2  9b1,9  962.3  963.1  959.9  964,7  9b1,0  959.4  956.1  959.0 

1980  959.6  963.6  954,7  959.1  958.8  957,4  957,9  961,5  9b5 , 2  957.3  960.4  960.9  959.7 

MEAN  959.6  958.9  958.1  957.3  959.3  960.2  960.9  962.0  963.1  9b2.0  960.4  961.0  960.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1016.7  1019.3  1014,8  1012.6  1012.8  1012.2  1018.7  1015.5  1022,8  1027,1  1014.4  1026.2  1017.8 

1972  1019.0  1015,4  1015,7  1011.5  1012.9  1014.8  1017.2  1017,8  1019.3  1021.6  1018.3  1028.4  1017.7 

1973  1025.1  1014,3  1023,4  1013.7  1017.3  1018.6  1013.6  1019,6  1017,6  1020,0  1019,7  1016.4  1018.3 

1974  1021.5  1012,4  1016,3  1014,5  1013,6  1013,5  1015.8  1016.9  1014.5  1010.3  1015.8  1019.0  1015.3 

1975  1019.6  1027.5  1009.5  1015.3  1015,6  1016,6  1016,2  1017,6  1017,5  1022,6  1018,8  1024.3  1018.4 

1976  1016.0  1023.1  1020.9  1016.8  1015.8  1019.3  1015.0  1018.9  1015.9  1011.0  1017.9  1012.4  1016,9 

1977  1015,0  1011,4  1019,5  1014,1  1015,8  1013,7  1013.7  1013.6  1022.3  1020.4  1011.4  1022.1  1016.1 

1978  1014.3  1011.5  1012.9  1011.7  1013.7  1014.4  1015.9  1017,5  1016,5  1022,9  1028.3  1010,4  1015,8 

1979  1015,3  1013,5  1009,6  1012,9  1017,6  1017,0  1018,3  1014,8  1020,5  1017,7  1017,0  1013,3  1015,6 

1980  1018,7  1021.6  1011.9  1016.1  1014.7  1012.3  1013.0  1016.4  1020.9  1013.8  1018.2  1019.4  1016.4 


TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1971  -   3.0  -   1.9  -   1.4  7,1  12,1  11,6  16,9  16,7  10,0 

1972  -   3,7  ,1  4,6  6,4  10,6  14,6  17,3  15,2  10.1 

1973  -   1.8  -    .5  2.8  4,3  12,3  15,5  16,3  16,8  13,5 

1974  1,2  1,8  5,6  7.1  10.3  13.4  14.6  16.8  12.5 

1975  2.1  -    .2  2.8  6.2  12.0  14,1  17,3  17,6  14,8 

197b  -    ,2  -    ,9  ,0  b,2  12, b  17,1  19,0  14,9  11,8 

1977  -   1,5  1.5  5.5  4.9  11.4  15,4  lb,1  15,6  10,9 

1978  -   1,0  -   3,2  3,7  6,4  10,7  13,9  15.1  14.2  11.5 

1979  -   6.0  -   2.1  3.0  5.6  12.3  17,1  14,8  15.2  12.0 

1980  -   4,4  1,1  2,5  4,8  9,8  14,4  14,2  16,0  12,8 


PRECIPITATION  MM 


1971 

24 

,8 

1972 

8 

,5 

1973 

14 

,6 

1974 

31 

,2 

1975 

33 

,6 

22.4   132.3 


55.2    50.6 


45 

.7 

80, 

,8 

b5 

,3 

80 

,6 

30 

,6 

53 

.  1 

47, 

,  1 

83 

,8 

24 

,8 

9 

,6 

68 

,2 

73, 

,8 

b3 

,9 

42 

,  1 

57 

,5 

26 

.5 

143 

.  1 

44 

,2 

72 

,5 

44 

,0 

48 

,0 

27 

.0 

42 

,2 

29 

,b 

3b 

,8 

13 

.2 

55 

.5 

bl 

,5 

103, 

,2 

40, 

4 

14 

,9 

45 

,9 

38 

,8 

81 

,4 

82 

,8 

27 

59 

107 

33 

113 

22 

63 

100 

4b 

73 

55 

,0 

67 

1 

bl 

.5 

61 

,0 

51 

,  1 

53 

.2 

67, 

,3 

77 

,  1 

67 

.6 

47 

,2 

59,5    21,5 


510 

,3 

467 

,2 

453 

,8 

627 

,6 

533 

,2 

43b 

,  1 

614, 

4 

582 

,7 

627 

582 

543 

,0 

574, 

,0 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KOSICE  CZECHOSLOVAKIA  WMO  ligtS  48  '12N  021  1feE  230  M 
NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n71  gSO.?      g87.0  985.0  985. "3  "38fc.2  984.4  989.1  989.0  992.8  997.1  98fc.O  995.0  989.0 

1972  994.0   991.0  990.2  981.8  98fc  .  4  987.0  987.0  987.9  990.2  991.6,  989.8  1003.4  990.0 

1973  99E>.fe   982.7  992.4  983.9  989,0  989.0  984.3  992.0  990.3  991.5  990.2  988.7  989.2 

1974  995.9   98b . 0  991.0  985.2  983.5  983.6  98b. 3  989.2  988.3  982.2  989.4  990.0  987. b 

1975  992. fc   99b. 7  983.1  985.4  98b . 3  98b . 4  98b. b  989.1  992.7  992.8  992.8  993.8  989.9 


985 

.0 

985 

.9 

98b 

.2 

984 

.4 

989, 

.  1 

989 

,0 

992 

,8 

990 

.2 

981 

.8 

98b 

.  4 

987 

.0 

987, 

.0 

987 

.9 

990 

,2 

992 

.4 

983 

.9 

989 

,0 

989 

.0 

984 

,3 

992 

.0 

990 

,3 

991 

,0 

985 

.2 

983 

.5 

983 

.b 

98b, 

,3 

989 

.2 

988 

.3 

983 

.  1 

985 

.4 

98b 

.3 

98b 

.  4 

98b 

,b 

989 

.  1 

992 

.7 

990 

.b 

985 

.9 

988 

.2 

990 

.0 

98b 

,2 

990 

.0 

988 

.0 

991 

.8 

984 

.8 

988 

.4 

985 

.b 

985 

.  1 

985 

.9 

993 

.0 

985 

.2 

983 

.0 

985 

.8 

985 

.9 

988 

,2 

989 

.  1 

98b 

,3 

983 

.b 

98-; 

4 

990 

.8 

988 

.8 

988 

7 

987 

.0 

991 

.5 

985 

.2 

984 

.8 

985 

.2 

983 

.9 

983 

,9 

988 

.0 

992 

.b 

197b  983.9   997.2  990 . b  985.9  988.2  990.0  98b. 2  990.0  988.0  987.5   990.4   984.8    988. b 

1977  989.5   983.9  991.8  984.8  988.4  985. b  985.1  985.9  993.0  994.2   984.7   994.8    988.5 

1978  989.1   983.9  985.2  983.0  985.8  985.9  988.2  989.1  98b . 3  993.5   999.9   984.7    987.9 

1979  984.4   98b. 3  983. b  984.4  990.8  988.8  988.7  987.0  991.5  992.8   988.3   987. b    987.9 

1980  990. b   994.2  985.2  984.8  985.2  983.9  983.9  988.0  992. b  98b. 4   989.0   989.1    987.7 

MEAN  990.7   988,9  987.8  984.5  987,0  98b. 5  98b. 5  988.7  990 . b  991.0   990,0   991.2    988. b 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  1020.2  1015.8  1013.7  1013.8  1013.1  1011.1  1015.9  1015.9  1020.7  1025.4  1014. b  1024.1   1017.0 

1972  1023.4  1019.8  1018.3  1009. b  1013.3  1014.0  1013.7  1015.0  1017. b  1020.2  1018. b  1032.4   1018.0 

1973  1025.3  1011.7  1 020. b  1011.9  101b. 4  101b. 1  tOIO.8  1019.0  1017.3  1020.2  1019.0  1018.3   1017.2 

1974  1025.3  1014.5  1019.2  1012.8  1011,4  1011.2  1013.0  1015.8  1015.3  1010.0  1017.5  1019,0   1015.4 

1975  1021.0  102b. 3  1011.1  1012.8  1013.2  1013.0  1012.8  1015.9  1020.3  1021.0  1021.9  1023.2   1017.7 

197b  1013.1  102b. 4  1018.9  1013.8  1015.4  1017.2  1012.7  1017.2  1015.4  1015.8  1018.4  1013.9   101b. 5 

1977  1019.2  1012. b  1020.3  1012.9  1015.4  1012.9  1011.9  1013.0  1020.7  1022.0  1013.4  1024.5   101b. b 

1978  1018.2  1013.0  1013.3  1010.9  1013.5  1013.1  1015.1  101b. 2  1013.5  1022.0  1029.1  1014.0   101b. 0 

1979  1013.3  1014.9  1012.3  1011.9  1018.3  1015.8  101b. 2  1014.0  1019.4  1021.3  101b. b  101b. 8   1015.9 

1980  1019. b  1023.2  1013. b  1013.0  1012. b  1011.1  1010.9  1015.1  1019. b  1013.9  1017.8  1018.2   1015.7 

1014.2  1013. b  1013.3  1015.7  1018.0  1019.2  1018.7  1020.4   101b. 7 

1014.8  1015.0  1014.8  1014.7  1017.9  1020.2  1018.4  1017.6   1016.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  -   1.8  ,4  1,4  9,3  Ib.l  1b,i  18,8  19,2  12,3  7,4     2,1      ,5      8,5 

1972  -   2,9     2,1  5.8  10 

1973  -1.2  .9  4.1  8 

1974  -   1.3     3.2  7.0  8 

1975  . 1  -   1.1  b.O  9 

197b  -   2.9  -   1.8  .b  10 

1977  -   2.1     2.0  b.2  8.1  14.2  18.2  18.2  17.2  12.1  9.7     3.b  -   3,3 

1978  -   2.3-   1,7  4,b  7 

1979  -   4,2  -    .2  4,7  8 

1980  -5,8-    ,b  2.4  7 

MEAN  -   2.4      .3  4.3  8.8  14.1  17.1  18.5  17.9  13.7  8,3     2,5  -   1.0 

CLINO  -3.6-1.7  3.0  9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

1971  31  14  8  58  79  82  b7  99  45  20 

1972  27  17  8  46  95  80  48  98  67  9 

1973  9  31  3  41  27  132  101  37  48  21 

1974  20  24  T  12  133  117  89  89  49  202 

1975  9  b  53  52  84  104  119  80  68  102 

1976  17  T  17  30  131  36  81  13  157  70 

1977  81  68  37  59  30  26  56  63  33  13 

1978  20  18  13  92  116  78  94  119  40  23 

1979  71  28  46  57  64  79  58  74  21  11 

1980  25  17  42  45  41  112  157  65  51  85 

MEAN  31.0    22.3  22.7  49,2  80,0  84,6  87.0  73.7  57  9  55  b 

CLINO  30.3    30.5  2b . 9  40.2  71.0  8b. 2  83.2  79.5  49. b  45. b 


14 

.7 

17, 

,  1 

18.8 

12 

,5 

14  , 

,  7 

17.5 

15 

,9 

17  , 

b 

19.7 

13 

,5 

lb, 

,8 

20.0 

14 

,2 

18, 

.2 

18.2 

12 

,4 

lb. 

,  1 

lb. 8 

15 

,b 

20, 

,  1 

Ib.b 

1  1 

,7 

lb. 

,  1 

17.5 

14 

,  1 

17, 

,  1 

18.5 

14 

,b 

17, 

,7 

19.6 

1  7 

.8 

12,  1 

18 

.6 

15.2 

19 

.8 

15.0 

19 

,0 

lb.  1 

31 

1  1 

545 

49 

5 

549 

35 

19 

504 

37 

34 

806 

14 

44 

735 

39 

83 

674 

55 

19 

540 

30 

35 

678 

9b 

43 

648 

73 

24 

737 

45.9 

31  .7 

641  .b 

54.8 

37.0 

634.8 

EUROPE 
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1971 

98fe 

.3 

985 

1 

982 

.5 

982 

.b 

983 

.  1 

981 

.5 

987 

.9 

98b 

.2 

990 

,9 

995 

.0 

982 

.b 

992 

.  7 

98b 

.4 

1<372 

990 

.  1 

98fe, 

.3 

98fc 

.5 

980 

.  1 

983 

.0 

984 

.9 

98b 

.3 

98b 

.b 

988 

.0 

989 

.8 

98b 

.2 

998 

7 

987 

.2 

1973 

993 

,fe 

980. 

,8 

990 

.7 

981 

.b 

987 

.0 

987 

.b 

982 

.7 

989 

.8 

987 

.  7 

988 

.8 

98b 

.7 

983 

.7 

98b 

.7 

1974 

991 

,2 

981  , 

,9 

987 

,8 

983 

.5 

981 

.b 

982 

.0 

984 

.3 

987 

,2 

985 

.5 

978 

.8 

985 

.  1 

98b 

.b 

984 

,b 

1975 

988 

,  1 

995 

,  1 

979 

.b 

983 

.  7 

985 

.0 

985 

.b 

985 

.0 

987 

.5 

989 

.0 

990 

.  7 

988 

.b 

990 

.8 

987 

.4 

197b 

982 

.4 

99  3, 

,5 

988 

.b 

984 

.9 

985 

.8 

988 

.b 

984 

.9 

988 

,5 

985 

.5 

982. 

b 

98b. 

.5 

980. 

,4 

98b. 

.0 

1977 

984 

.3 

980. 

,  7 

988 

,5 

982 

,b 

98b 

.0 

983 

.5 

983 

1 

983 

.2 

990 

.8 

990 

.5 

980 

.5 

991 

.2 

985 

,4 

1978 

984 

,  1 

980, 

,  7 

981 

.8 

981 

,  1 

983 

.5 

984 

.0 

98b 

.0 

98b 

.5 

984 

.3 

990 

.9 

99b 

.  1 

981 

.0 

985 

.0 

1979 

982 

,2 

983 

,3 

979 

.b 

981 

.8 

988 

.  1 

9eb 

.7 

987 

.0 

984 

.8 

989 

.3 

989 

1 

985 

.0 

983 

.2 

985 

,0 

1980 

987 

,2 

990, 

,9 

982 

.2 

983 

.  1 

984 

.0 

981 

.  7 

981 

.8 

985 

.9 

990 

.2 

983 

.0 

98b 

.4 

98b 

.2 

985 

.2 

MEAN  987.0  985.8  984.8  982.5  984.7  984. b   984.9   98b , b   988.1   987.9  98b. 4  987.5  985.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1018,8  1017.1  1014.4  1013. b  1013.4  1011.7  1018.0  101b. 1  1021.8  102b. 5  1014.3  1024. b  1017.5 

1972  1022.8  1018.2  1018.0  1011.0  1013.5  1015.0  101b. 2  101b. 8  1018.8  1021.3  1017.8  1031.2  1018.4 

1973  102b. 0  1012. b  1022.5  1012.7  1017. b  1018.0  1012.7  1020.1  1018.3  1020.1  1018. b  1015.7  1017.9 

1974  1023.3  1013.5  1019.3  1014.5  1012.2  1012.3  1014.5  1017.2  101b. 0  1010.0  101b. b  10'8.3  1015. b 

1975  1019.9  1027. b  1010.9  1014,9  1015.5  1015.9  1015.0  1017. b  1019.2  1021.9  1020.5  1023,0  1018,5 

197b  1014.4  102b. 0  1020.7  101b. 0  101b. 4  1018.9  1014.9  1018.9  101b. 1  1013.5  1017.9  1012.4  1017.2 

1977  101b. 4  1012.4  1019.9  1013.8  101b. b  1013. b  1013.2  1013.3  1021.8  1021. b  1011.8  1023. b  101b, 5 

1978  101b. 1  1012.8  1013.2  1012.2  1014.1  1014,3  101b, 2  101b. 8  1014.9  1022.0  1028.2  1013,2  101b. 2 

1979  1014.7  1015. b  1011.0  1012.9  1018. b  101b. 8  1017.3  1014.9  1019.9  1020.4  101b. b  1014,7  101b, 1 

1980  1019.9  1023.1  1014,0  1014.5  1014.8  1011.8  1011.9  101b. i  1021.0  1014.0  1018.2  1018.4  101b. 5 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN 

1971  -  3.1  .9  .5  9.1  15.1  15.5 

1972  -  3.7  1.7  5.5  8.0  12.9  17.0 

1973  -  1,2  .b  4.0  b.9  13.2  Ib.O 

1974  1.5  3.5  b.O  8.1  12.2  14.5 

1975  3.2-  .8  4.9  7.8  14.3  lb.1 

197b  -  .9-  1.7  .8  7.9  13.3  lb. 4 

1977  -  .3  1.8  b,5  b.8  12,9  17,8 

1978  .3-  1.9  5.0  b.b  11.9  15.7 

1979  -  4.b  -  2.2  4.b  b.9  14.5  18.5 

1980  -  4.7  .8  1.9  5.8  10. b  15. b 

MEAN  -  1.4  .3  4.0  7.4  13.1  lb. 3 


DEC  TOTAL 

.3    33.9  b07.0 

17.3   133.9   103.3   204.5   151.3   114.8    49.0    15.2    35.5     5.1  875.2 

.4    11.3  545.7 

4b. b   142. b   113.7    87.9    3b. 8    b3.0   130.0    31.7    52.9  774.5 

.0    23.5  7b4.1 

31.7   128.3    31. b    bb.2    55.9    98.1    34. b    78.3    43.4  b38.1 

b5.3    78.2    77.9    bO.4   124. b   228.5    79.5    19.0    b8 . 5    31.2  1000.0 

37.3   138.7    71. b   107.5    93.8    b1.8    5b . 0    47.9    21.9  749  0 

38  752 

29  b85 

.8    29.0  738.7 

41.2    85.2    94.3    98.9    92.2    57.4    48.9    41. b    32.2  b83.3 


15 

,b 

12 

,3 

1  7 

,0 

13 

.7 

lb. 

.8 

12 

.b 

17, 

,  1 

13 

,0 

1  7, 

.3 

13 

,9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

lb.  1 

37 

1972 

34.7 

10 

1973 

19, b 

b1 

1974 

3b, 8 

29 

1975 

18,0 

2b 

197b 

43, b 

5 

1977 

72.9 

94 

1978 

15.4 

lb 

1979 

53 

41 

1980 

23 

15 

5b 

,b 

42 

.3 

118 

1 

45 

,8 

33 

,8 

204 

,5 

151 

,3 

114 

.8 

49 

,0 

15, 

,2 

b3 

,b 

93 

.b 

29 

,8 

73 

,  1 

23 

1 

113 

.7 

87 

.9 

3b 

,8 

b3 

,0 

130 

,0 

149 

,8 

131 

.0 

b7 

,4 

33 

,8 

90 

,0 

31 

,b 

bb 

.2 

55 

,9 

98 

,  1 

34 

,b 

bO 

.4 

124 

.b 

228 

,5 

79 

,5 

19 

,0 

71 

.b 

107 

.5 

93 

,8 

b1 

,8 

5b 

,0 

181 

b5 

90 

30 

48 

10b 

124 

91 

50 

72 

103 

,8 

99 

.3 

92 

.b 

58 

,4 

52 

,2 

94 

.3 

98 

.9 

92 

.2 

57 

,4 

48 

,9 
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1371 

333 

4 

330 

,2 

328 

.b 

330 

7 

332 

.7 

330 

.  7 

33b 

.  4 

33b 

.2 

338 

.  4 

34  1 

4 

323 

.b 

337 

.8 

333 

,8 

1872 

33b 

.2 

333 

.3 

334 

.2 

327 

.2 

331  , 

.b 

333 

.5 

334 

.b 

334, 

,b 

335 

.4 

335 

.3 

332 

.b 

345 

.2 

334 

■  b 

ig73 

338, 

,8 

325 

.3 

33b 

.2 

328 

.b 

334, 

.b 

335 

,4 

331 

.2 

338, 

,b 

33b 

.0 

335 

.8 

332, 

.3 

330 

.2 

333 

.b 

1374 

337 

.4 

323. 

4 

335 

.4 

330 

.2 

323, 

.0 

323 

.b 

332 

.4 

33b, 

,2 

334, 

.0 

32b 

.2 

332 

4 

332 

.3 

332 

,0 

1375 

332 

.3 

333 

.2 

327 

.  1 

330 

.0 

332 

.7 

333 

.  1 

333 

.4 

33b 

.0 

338 

,3 

337 

.b 

335 

.5 

335 

.b 

334 

.2 

1376, 

32fc 

.2 

333 

,2 

333 

.2 

331 

.  1 

333 

.5 

33b 

.0 

333 

.  1 

33b, 

,3 

333 

.2 

331 

.8 

333 

.8 

327 

.0 

332 

.3 

1377 

331 

.2 

327 

.  1 

335 

,4 

323 

,  1 

333, 

.3 

332 

.0 

331 

4 

332, 

.0 

337 

.3 

338 

.b 

327 

.3 

33b 

.7 

332 

.8 

1378 

331 

.  1 

32fc 

.8 

328 

,7 

327 

,3 

331, 

.2 

332 

.0 

334 

.3 

335 

.  1 

331 

.b 

338 

.0 

342 

.0 

327 

.4 

332 

.2 

1373 

32fc 

,7 

323 

,4 

327 

.4 

323 

1 

33& 

.7 

335 

.8 

334 

.8 

333 

,5 

337 

.2 

337 

.0 

331 

.8 

330 

.3 

332 

.5 

1380 

332 

.3 

336 

7 

328 

7 

323 

.b 

331 

.  1 

330 

.0 

330 

.3 

334 

,3 

337 

.3 

330 

.8 

332 

.2 

331 

.4 

332 

.  1 

MEAN    332. b  331.7   331.5  323.3   332.8  332.3   333.2   335.3  335.3   335.3  333.0   333.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC 

1371  1013.7  1015.8  1013. b  1014.1  1014.2  1011.3  101b. 7  101b. 4  1020.3  1025.1  1014.8  1023.3 

1372  1023.8  1013. b  1018.4  1003. b  1013.7  1014.7  1014.1  1014.3  1017. b  1020.3  101b. 7  1032.4 

1373  102b. 1  1011.2  1021.4  1011.4  1015.7  101b. 1  1011.3  1018,3  1017. b  1013.3  1017.7  101b. 0 

1374  1023. b  1013.7  1013.5  1013.4  1010.8  1011.2  1012.5  101b. 2  1015. b  1003. b  101b. 3  1C17.8 

1375  1013.4  102b. 2  1010.3  1013.2  1014.4  1013.8  1013.1  101b. b  1013.4  1021.7  1021.7  1022.5 

137b  1012.4  102b. 8  1013.4  1014.1  101b. 0  1017.2  1013.1  1017. b  1014.7  1014.7  1018.4  1013.2 

1377  1017.3  1012.1  1013.4  1012.3  1015.3  1012.5  1011.3  1012. b  1020.8  1021.1  1012.3  1024.8 

1378  1017.7  1013. b  1013.4  1011.5  1013.4  1013.0  1015.0  101b. 4  1014.0  1021.5  1028. b  1012.8 
1373  1014.1  1015.5  1011.2  1012.5  1018.8  101b. 4  101b. 0  1014.8  1018. b  1021.3  101b. 7  1015.0 
1380  1020.2  1023.5  1014,3  1013.3  1013. b  1010.8  1010.3  1014.8  1020,5  1013,3  1017.7  1017,4 

MEAN  1013,4  1017,8  101b. 1  1012. b  1014. b  1013,8  1013,3  1015.3  1018,0  1018,3  1018,1  1013, b 

CLINO  1018,5  101b, 2  1017.1  1014,8  1014,8  1014,8  1014,8  1015.0  1018,0  1013,8  1018,0  1017,3 

TEMPERATURE  PEG  C 


,8    1b, 3    11,8 
,5    15, b    13,5 


1371 

-   3.b  - 

1372   - 

■   5.3  - 

1373   • 

•   3.1  - 

1374   ■ 

-   2.2 

1975 

.3  - 

137b   • 

-   4,b  - 

1377   ■ 

•   3,0  - 

1378   • 

-   4,2  - 

1373   ■ 

-   b,3  - 

1380   - 

-   7.3  - 

MEAN   ■ 

•   4,0  - 

CLINO   ■ 

•   5,3  - 

.5 


PRECIPITATION  MM 


1371 

18 

1372 

20 

1373 

14 

1374 

13 

1375 

8 

137b 

58 

1377 

50 

1378 

8 

1373 

bO 

1380 

1  1 

MEAN 

2t.. 

b 

CLINO 

28. 

3 

1017, 

.3 

1018, 

.0 

101b 

,3 

1015 

,  1 

101  7 

,7 

101b 

,5 

101b 

,0 

1015 

,3 

1015 

.3 

1015 

,3 

101b 

,5 

101b 

,b 

SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

17  17  33  11  474 

58       5  24       3  710 

b2      17  24  12  558 

85  188  34  4b  751 

23  5b      b  21  b04 

37  47  38  b8  5bb 

40       3  35  25  5b8 

23  28  14  15  503 

48  25  84  34  b24 

43  13b  b8  14  b04 

50.2  52,2  3b, 0  24,3  53b, 8 

42.3  41.5  47, b  33,3  b07.b 


EUROPE 


iq?! 

8fc8 

.4 

870 

.8 

8b7 

.2 

8b7 

.  1 

8b8 

.  1 

8b7 

.0 

873 

.8 

871 

.0 

87b, 

.b 

1'972 

872 

.2 

8fc8 

.  1 

8b8 

.8 

8b5 

.3 

8b7 

.5 

8b8 

.8 

872 

.2 

872 

,5 

873, 

,3 

1<973 

877 

.3 

8bfe 

.3 

875 

.7 

8bb 

.8 

872 

.0 

873 

,3 

8b8 

.b 

874 

.8 

872, 

,5 

1874 

874 

.4 

8fe5, 

.8 

870 

.7 

8b8 

.4 

8b7 

.5 

8b8 

.0 

870 

.2 

872 

.2 

8b8 

,  7 

1<375 

872 

,2 

878 

,7 

8b3 

.4 

8b8 

.8 

870 

.4 

871 

.3 

871 

.  1 

872 

.8 

872 

,8 

ig7b 

8E.7 

.& 

87fc 

.0 

873 

,3 

870 

,  1 

870 

,b 

874 

.3 

870 

.3 

873 

.8 

870, 

,  7 

1877 

8fe7 

.8 

8b4 

.8 

872 

.8 

8b7, 

.4 

870 

.b 

8b8 

.8 

8b8 

,8 

8b8 

7 

87b, 

,2 

1878 

8fc7 

.2 

8b4, 

.3 

8fcb 

.2 

8b5 

,8 

8b8 

.2 

8b8 

.3 

870 

.8 

871 

.8 

870, 

1 

1878 

8feb 

,  7 

8bb, 

.b 

8b3 

.2 

8bb 

.b 

872 

.4 

872 

,  1 

872 

.  7 

8b8 

.8 

874, 

.b 

1880 

870 

.8 

874 

.7 

8b5 

.8 

8b8 

.0 

8b8 

.3 

8b7 

.2 

8b7 

.  7 

871 

.4 

87b 

,5 

PRAHA/RUZYNE  AIRPORT  CZECHOSLOVAKIA  HMO  11518  50  ObN  014  IbE   3b4  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FE8     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

880. 1  8b7 .4   878.0    871 .4 

874.8  870.8   881.3    871. b 

873.5  871 .7   8b8.0    871 . 7 

8b3.5  8b8.8   871.2    8b8.2 

875.8  871.8   875.8    872.2 

8b5.8  870.8       8b4.7         870.7 

874.7  8b4.7       874.7         870.0 

87b. 2  880. b      8b4.0         8b8.b 

872.3  8b8.5      8bfe.7         8fe8 . 4 

8b8.8  872.4       872.4         870.5 

MEAN    870. b   8b8.8   8fe8.8   8b7.5   8b8 . 7   870.1   870. b   871.8   873,3   872. b  870.8   871.7    870. b 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FE8     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

1871  1017.5  1018.1  1014.3  1012.7  1012.8  1011.7  1018.2  1015.2  1022.2  1026.4  1014.0  1025.2  1017.4 

1872  1020.2  101b. 2  101b. 2  1011.0  1012. b  1014.5  101b. 5  1017.1  1018.8  1021.3  1017.5  1028.3  1017. b 

1873  1025.2  1013.3  1022. b  1013.1  1017.1  1018.0  1012.8  1018.3  1017.3  1018.8  1018.7  1015.4  1017.7 

1874  1021, b  1012.4  101b. 8  1014.2  1012.7  1012.8  1014.8  101b. b  1014, b  1008. b  1015. b  1 0 1  ">  .  8  1015.0 

1875  1018.2  1027. b  1008.7  1014.8  1015, b  101b. 1  1015.4  1017.1  1017.5  1022.3  1018.8  1023.4  1018.1 

187b   1014.8  1023.7  1020.7  101b. 1  1015. b  1018.8  1014.3  1018.5  1015,8  1011,4  1017.4  1012.1  101b. b 

1877  1015,4  1011, b  1018.3  1013.5  1015.8  1013.4  1013.3  1013.2  1021.8  1020.7  1010.8  1022.3  1015.8 

1878  1014.4  1011.8  1012.6  1011.7  1013.4  1014.1  1015.7  101b. 7  1015.3  1022.4  1027.8  1011.0  1015. b 
1878  1014.8  1014.0  1008.5  1012. b  1017. b  101b. 5  1017. b  1014.5  1018.8  1018.5  101b. 3  1013.2  1015.4 
1880   1018.2  1022.0  1012.5  1015.3  1014.8  1011.8  1012.4  101b, 0  1020,5  1013,3  1017,8  1018,4  101b, 2 

MEAN   1018,2  1017.1  1015.4  1013.5  1014.8  1014.8  1015.1  101b. 4  1018.4  1018. b  1017.5  1018.8  101b. fe 

CLINO   1018. b  1017,5  1017.8  101b. 1  101b. 0  1016.5  1016.0  1015.7  1018.2  1018.2  1017.4  1017.8  1017.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FE8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

1871  -   4.4       .4       .3     8.7    14.3    14.4     18.8    18.4    11. b     8.0     2.7     2.8      8.1 

1872  -   3.6      ,8     5,3     7,5    12, b    16.1    18.8    18,5    10,8     5,8     3,8  -   1.1      8.0 

1873  -   1.4      .4     4.0     5.4    13.3    lb. 4    17.6    18.6    14.8     6.8     1.8  -   1.2      8.1 

1874  1.7     2,4     6,2     8.3    11.8    14.3    15,6    18,3    13,4     4  8     3,1     3  6      8  6 

1875  2,5  -   1,0     3.7     7.1    12.3    15,2    18,5    18.0    16.4     6.8     1.7      .1      8.5 

1876  -    .2  -    .4  -    .2     7.5    13.6    17.7    18.8    lb. 2    12.3     8  4     4  2-23      81 

1877  -   1,8     1,2     5,5     5,7    12.3    lb 

1878  -  .5-  3.2  4,2  b,8  11,4  14 
1878  -  5,8-  1,8  3.7  6.4  13,4  18 
1880   -   5.4      .8     2,1     5,0     8.8    14 


PRECIPl TATION  MM 


16 

.3 

lb.  1 

1  1 

.3 

15 

.b 

15.  1 

12 

.  1 

14 

.  7 

16.0 

12 

7 

14 

,8 

Ib.b 

12 

.5 

17 

.  1 

17.4 

12 

.8 

17 

,8 

17.2 

13 

.8 

1871 

8 

.8 

12,8 

23 

.5 

20 

.4 

108 

,5 

133 

.8 

35 

,8 

52 

.8 

35 

.8 

1872 

20 

.8 

12,2 

23 

.6 

33 

.5 

71 

.7 

74 

.4 

82 

.8 

31 

.8 

55 

.0 

1873 

14, 

,5 

23,0 

14 

.  7 

55 

.4 

58 

.8 

61 

,8 

86 

.0 

12 

.3 

21 

1 

1874 

21  , 

.8 

15.6 

25 

.5 

14 

.2 

105 

,2- 

88 

.  1 

57 

.3 

107 

.3 

37 

.0 

1875 

18, 

,  7 

16.7 

44 

.6 

1  1 

.8 

84 

,4 

157 

,8 

43 

,8 

50 

,5 

25 

.0 

1876 

58 

,4 

11  .8 

21 

.8 

24 

.  1 

61 

.b 

37 

,  1 

32 

1 

28 

.5 

37 

.7 

1877 

48 

,5 

28.0 

17 

.  1 

28 

.  1 

37 

.3 

88, 

,6 

88 

.5 

1  17 

,5 

42 

.  1 

1878 

21  , 

,  1 

18.8 

12 

,  1 

20 

.8 

83 

.2 

23, 

.  1 

51 

,6 

105 

,5 

48 

,6 

1878 

27 

.  1 

26.8 

58 

,8 

34 

.3 

18 

,  1 

132, 

,8 

38 

,6 

51 

,4 

84 

.6 

1880 

22, 

,  1 

33.2 

32 

,8 

68 

,6 

5b 

,3 

54, 

,6 

123 

.  1 

36 

,  1 

4b 

.2 

MEAN 

2b, 

,2 

20.0 

27 

.5 

31 

.3 

68, 

,7 

8b, 

,3 

66, 

,2 

58 

.4 

44 

.3 

CLINO 

22 

,0 

24.6 

24 

,8 

37 

.3 

64 

,3 

68, 

,7 

75, 

,2 

67 

.  7 

36 

.  7 

13 

.0 

511 

.2 

1 

,  7 

444 

.8 

24 

,3 

440 

.  1 

58 

.8 

663 

.0 

10 

.0 

528 

.  1 

12 

.3 

408 

.7 

18 

.2 

566 

.8 

38 

.  1 

468 

.5 

42 

4 

600 

4 

27 

.7 

588 

.2 

24 

.8 

523 

.0 

25 

.2 

513 

.8 
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NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 


n7i 

980 

.0 

976 

.6 

974, 

.4 

975 

.6 

976 

.0 

975 

.0 

979 

.9 

979 

.5 

983 

4 

987 

.5 

975 

.6 

984 

.8 

979 

.0 

1872 

983 

1 

980 

.2 

979, 

.9 

971 

.9 

976 

.0 

977 

.4 

977, 

,8 

978 

.4 

980 

.6 

981 

.6 

979 

.8 

992 

.8 

980 

.0 

1873 

986 

.2 

973 

.0 

982, 

.3 

973 

.9 

979 

4 

979 

,4 

975 

.  1 

982 

.3 

980 

.4 

981 

.6 

980 

.4 

978 

.4 

979 

.4 

1"374 

985 

.2 

975 

.4 

980, 

.4 

975 

.0 

973 

.6 

974 

.2 

977 

.2 

979 

.9 

978 

.6 

972 

,0 

979 

.0 

979 

.9 

977 

.5 

1"375 

982 

.0 

986 

,3 

972, 

.3 

975 

.5 

976 

.4 

976 

.8 

977 

,2 

979 

.5 

982 

.7 

983 

.0 

982 

.2 

983 

.6 

979 

.8 

1'376 

974 

,3 

986 

.4 

980, 

.4 

975 

.8 

978 

.2 

980 

.3 

976 

.6 

980 

.4 

978 

.0 

976 

.8 

979 

.8 

974 

.2 

978 

.4 

^3^^ 

978 

4 

973 

.6 

981  , 

,4 

974 

.8 

978 

.0 

975 

.9 

975 

.5 

976 

.0 

983 

.  1 

984 

.0 

974 

.6 

984 

.4 

978 

.3 

1978 

978 

.4 

973 

.2 

975 

.  1 

972 

.7 

975 

.8 

976 

.3 

978 

.7 

979 

.6 

977 

.2 

983 

.8 

989 

.4 

974 

.2 

977 

.9 

1979 

974 

.3 

975 

.8 

973 

.2 

974 

.0 

980 

.7 

979 

.0 

979 

.4 

977 

.2 

981 

.8 

982 

.3 

977 

.6 

977 

.  1 

977 

.7 

1980 

979 

.9 

983 

.6 

974 

.7 

975 

.0 

975 

.  1 

974 

.6 

974 

.8 

978 

.7 

983 

,0 

976 

,4 

978 

.4 

978 

.7 

977 

.7 

MEAN  980.2  978.4  977.4  974.4  976.9  976.9  977.2  979.2  980.9  980.9  979.7  980.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1971  1020.6  1015.7  1013.5  1014.4  1013.5  1012.5  1017.2  1017.2  1021.3  1027.2  1015.3  1024.9 

1972  1023.6  1019.6  1019.1  1010.1  1013.8  1014,2  1015.0  1015.4  1018.3  1021.0  1019.4  1033.6 

1973  1026.6  1012.5  1021.4  1012.6  1016.8  1016.4  1012.1  1019.3  1017.7  1020.9  1019.9  1018.4 

1974  1025.2  1014.2  1018.9  1013.5  1011.8  1011.5  1014.3  1017.0  1015.8  1010.7  1018.2  10'9.9 

1975  1021.8  1026.4  1010.8  1014.4  1013.5  1014.2  1014.1  1017.3  1020.7  1021.8  1021.8  1024.1 

1976  1014.0  1026.3  1019.8  1014.4  1015.9  1017.4  1012.9  1017.7  1015.9  1015.3  1019.1  1013.9 

1977  1018.1  1013.6  1020.0  1013.5  1015.8  1013.2  1013.2  1013.3  1021.2  1022.7  1013.1  1024.6 

1978  1018.2  1013.0  1014.1  1011.5  1013.9  1013.4  1016.5  1017.6  1015.0  1022.7  1029.0  1013.8 

1979  1014.5  1016.0  1011.9  1012.5  1018.8  1016.1  1016.4  1014,2  1019.8  1021.0  1017.3  1016.5 

1980  1020.9  1024.3  1014.3  1013.7  1013.0  1011.3  1012.2  1016.4  1021.2  1014.5  1017.6  1019.2 

MEAN  1020.3  1018.2  1016.4  1013.1  1014.7  1014.0  1014.4  1016.5  1018.7  1019.8  1019.1  1020.9 

CLINO  1019.2  1016.7  1017.0  1014.5  1014.6  1014.6  1015.0  1015.0  1018.2  1020.1  1017.6  1018.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1971  -   4.2  .4  .9     8.8    15.3    15.1    18.0    18.1    11,1     6.8     2.7  1.2 

1972  -   3.4  1.9  5.0     9.6    12.9    17.3    18.9    16.6    10.6     6.2     2.9  -   1.2 

1973  -   3.0  .7  3.5     7.1    13.8    16.4    17.6    18.3    14.6     7.0      .2  -   3.8 

1974  -    ,7  3,3  6,4     8.0    12.5    14.5    17.1    19.5    13.7     5.9     3.9  .0 

1975  .9  -   1.3  5.1     8.7    15.2    17.2    18.6    17.8    15.8     8.3     1.1  -    .2 

1976  -  2.2  -       1.0  .4     9.0    12.9    16.6    19.3    14.9    12.6     9.7     5.4  -   1.6 

1977  -   2.0  .3  5.5     7.6    13.9    17,0    17,1    16,8    11,9     9,1     3,4  -   3.1 

1978  -   2.4  -   2.2  3.B     7.6    12.0    15.6    16.1    15.4    11.8     8.9     1.4  -    .6 

1979  -   5.1  -   1.5  4.4     7.5    14.6    19.1    16.5    17.2    14.3     6.5     3.5  1.5 

1980  -   6.1  -   1.3  2.6     6.3    11.6    16.1    17.2    16.9    12.3     8.2     1.7  -   1.9 


MEAN   -   2.8  -    .1 
CLINO   -   4.7  -   2.2 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1971 

33 

9 

1972 

41 

1  7 

1973 

43 

46 

1974 

31 

67 

1975 

1  1 

2 

1976 

1  13 

5 

1977 

91 

110 

1978 

28 

20 

1979 

87 

47 

1980 

27 

34 

MEAN 

50.5 

35.7 

LINO 

44  .  7 

45.9 

84  69  47  85  26 

32  98  27  49  37 

41  100  61  56  46 

59.6  83.4  63.2  74.1  55.3 

76.6  85.9  82,8  66,4  48,4 


1017 

,7 

1018 

,6 

1017, 

,9 

1015 

,9 

1018 

,4 

1016 

,9 

1016 

.9 

1016 

.6 

1016 

.3 

1016 

.6 

1017 

.  1 

1016 

.7 

1  1 

72 

8 

620 

10 

53 

5 

761 

32 

58 

52 

474 

196 

45 

88 

884 

44 

37 

46 

557 

62 

52 

124 

714 

33 

68 

53 

789 

35 

26 

43 

570 

25 

1  1  1 

88 

742 

1  1  7 

102 

41 

748 

56. 

5 

62.4 

54,8 

685,9 

56. 

6 

68.6 

55,3 

715,8 

DENMARK 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


COPENHAGEN  DENMARK  WMO  OfclBE.  55  'l  1 N  012  33E 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC 

1^71   1010  0  1013  S  1012  5  1013.4  1015.5  100=3.8  1015. S  1012.7  101'3.2  1 0 1  "3 . 8  100b. 7  1018,4 

1'372   1021  £>  1015  fe  1014.7  1008.2  1012.1  1012. ^  1016.2  1015. &  1017.2  1018.2  1006.8  1021. "3 

1873  1021  0  1005  0  1018  5  1008  8  1015.2  1017.7  1010.6  1017.7  1013.6  1 0 1 5 .  "3  1007.0  1005.1 

1874  1014  5  1008  6  1020  3  1017.6  1013.7  1010.8  1007.7  1015.3  1008.3  1004.4  1007.1  1005.8 

1875  1007.3  1025.6  1008.8  1012.0  1015.8  1017.5  1013.8  1017.3  1013.1  1020.7  1015.4  1013.2 

1876  1006  8  1022  5  1018  2  1016  6  1015.1  1016.8  1014.0  1018.8  1014.2  1011.1  1013.0  1005.8 

1877  1010  1  1007  2  1016.2  1006.8  1017.4  1011.7  1008.8  1014.8  1018.2  1015.5  888.8  1016.6 

1878  1007  6  1011.1  1006.0  1014.5  1017,5  1010.7  1011.6  1012.5  1006.8  1016.6  1018.8  1011.2 
1878  1011  8  1013  5  1004  7  1011.5  1015.4  1016.3  1011.7  1011.5  1015,6  1018.3  1008.7  1005.8 
1880   1016.3  1021.4  1013,7  1015,2  1017.4  1008.2  1010.0  1011.6  1015.8  1006.4  1012.4  1007.0 

5  1013  7  1012  5  1015  5  1013.4  1012.2  1014.8  1014.3  1014.7  1008,6  1011,1   1013, 

^8  1015,1  1013.0  1015.4  1013.7  1011.8  1012.3  1013.8  1013.8  1013.0  1012.3   1013. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1871  1.1  2.3 

1872  -    .8  1.2 

1873  1.8  3.1 

1874  3.2  3.5 

1875  5.0  2.2 

1876  .8  .8 

1877  .7  .8 

1878  1.8-  1.0 
1878  -  2.5  -  2.3 
1880  -   1.1-  .8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FE 


17.1 

18 

.0 

17 

,5 

13, 

,  7 

15,5 

15 

.6 

17, 

.3 

14  , 

,  1 

15.8 

18 

,8 

20 

.6 

15 

.8 

16.3 

18 

,8 

18 

,6 

13 

,2 

16.6 

16 

.  7 

16 

,5 

12 

,8 

16,2 

15 

.6 

16 

,7 

12 

,  1 

16,3 

14 

,8 

16 

,0 

13 

,3 

15.8 

17 

,  1 

16 

,2 

14 

,2 

16.0 

17 

.4 

17 

,4 

13 

,5 

15.6 

1  7 

.8 

1  7 

,3 

13 

,8 

1871  38,4  17,8  37.4  34.8 

1872  13.8  22.0  44.0  57.6 

1873  21,8  50,3  35.3  58.2 

1874  60.4  38,8  26,4  ,1 

1875  67,2  17,2  36,8  66,8 

1876  76,5  13,8  15,8  22,8 


1878 
1880 


1014  , 

0 

1015, 

1 

1013, 

,  1 

101  1 

4 

1015, 

,  1 

1014 

,5 

1012 

.0 

1012 

,  1 

1012 

.  1 

1013 

,0 

1871 

1010, 

,6 

1014  , 

,4 

1013. 

,  1 

1014  , 

0 

1016, 

.  1 

1010 

,4 

1016 

.5 

1013, 

.3 

1018, 

.8 

1020, 

,4 

1007 

.3 

1018 

,0 

1014  , 

.6 

1872 

1022, 

,2 

1016, 

,2 

1015, 

,3 

1008. 

,8 

1012, 

,7 

1013 

.5 

1016 

.8 

1016, 

,2 

1017, 

,8 

1018, 

,8 

1007 

.4 

1022 

,5 

1015, 

,  7 

1873 

1021 

.6 

1005, 

.6 

1020. 

1 

1008, 

,4 

1015, 

,8 

1018 

,3 

101  1 

,2 

1018, 

,3 

1014  , 

,2 

1016, 

,5 

1007 

.6 

1005 

,7 

1013, 

,7 

1874 

1015 

1 

1010 

,2 

1020 

.8 

1018, 

,2 

1014 

,3 

101  1 

,5 

1008 

,3 

1015, 

,8 

1008 

,8 

1005 

.0 

1007 

,  7 

1006 

,5 

1012 

,0 

1875 

1007 

,8 

1026 

,2 

1010 

,4 

1012. 

.6 

1016 

,5 

1018 

,  1 

1014 

,5 

1017  , 

.8 

1013 

,  7 

1021 

,3 

1016 

,0 

1013 

.8 

1015 

,7 

1876 

1007 

,5 

1023 

,  1 

1018 

,8 

1017 

,2 

1015 

,  7 

101  7 

,4 

1014 

,6 

1018, 

,4 

1014 

,8 

101  1 

,  7 

1013 

.6 

1006 

4 

1015 

,  1 

1877 

1010 

,7 

1007 

,8 

1016 

,8 

1007 

,4 

1018 

,0 

1012 

,3 

1010 

.5 

1015 

,4 

1018 

,8 

1016 

1 

1000 

.4 

1017 

,2 

1012 

,6 

1878 

1008 

,2 

1011 

,  7 

1006 

,6 

1015 

,  1 

1018 

,  1 

101  1 

,3 

1012 

.2 

1013 

,  1 

1007 

,4 

1017 

,2 

1018 

,4 

1011, 

,8 

1012, 

7 

1878 

1012 

,5 

1014 

,  1 

1005 

,3 

1012 

,  1 

1016 

.0 

1016 

.8 

1012 

.3 

1012 

,  1 

1016 

,2 

1018 

,8 

1008 

.3 

1006 

.5 

1012 

,  7 

1880 

1016 

,8 

1022 

.0 

1014 

,3 

1015 

,8 

1018 

,0 

1008 

.8 

1010 

.6 

1012 

,2 

1016 

,5 

1007 

,0 

1013 

,0 

1007 

.6 

1013 

.6 

MEAN 

1013 

,3 

1015 

1 

1014 

,3 

1013 

,  1 

1016 

,  1 

1014 

.0 

1012 

.8 

1015 

,4 

1014 

,8 

1015 

,3 

1010 

.2 

1011 

.7 

1013 

,8 

CLINO 

1013 

,2 

1013 

,5 

1015 

,  7 

1013 

,6 

1016 

,0 

1014 

.3 

1012 

.5 

1012 

,8 

1014 

,5 

1014 

.4 

1013 

,6 

1012 

.8 

1013 

,8 

75 

,  1 

61 

,8 

56 

,5 

48, 

.  1 

64 

,2 

75 

,0 

38, 

,4 

578, 

,  7 

55 

,6 

46 

,8 

83, 

,8 

28, 

,  7 

10 

,3 

72 

.6 

15, 

,6 

545, 

,0 

27 

,5 

80 

4 

20 

,8 

83, 

,8 

30 

,3 

68 

.8 

51 

1 

585 

.3 

24 

,0 

88 

,7 

71 

,6 

62 

,2 

88 

,2 

87 

,8 

87, 

,3 

668 

,5 

20 

,4 

38 

,6 

20 

,7 

88 

.8 

38 

,0 

44 

,  7 

26 

,  1 

483 

.3 

12 

,8 

38 

,8 

17 

,0 

35, 

,4 

84 

.4 

27 

.0 

67 

,8 

467 

.7 

36 

,0 

63 

.  1 

36 

.5 

23 

,3 

50 

.4 

66 

.0 

52 

,4 

562 

,8 

55 

,0 

61 

.5 

38 

,  1 

146 

,8 

48 

.2 

28 

.4 

62 

,8 

617 

,0 

25 

,0 

45 

.4 

68 

.  1 

24 

,8 

1  1 

.8 

86 

.2 

137 

,0 

638 

,8 

104 

,2 

76 

.5 

80 

,6 

58 

,0 

102 

.6 

78 

.6 

81 

,3 

775 

,4 

43 

,6 

61 

.3 

51 

,6 

61 

,3 

52 

.8 

64 

.8 

62 

,  1 

584 

,5 

47 

71 

66 

62 

58 

48 

48 

602 

FINLAND 
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HELSINKI -V«NT«ft                                   FINLAND               WMO  02974  fcO  1<3N  024  58E  53  M 
NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ig71   lOOg  5  1013  1  1013  "3  1015  1  1017.5  lOOg.fc  1014.1  1010.8  1017.1  1011.5  1003.3  1010. fc  1012.1 

1"372   1032  1  1022  7  1016  b  1007  4  1015.7  1014.7  1 0 1  E> .  2  1013.8  1015.0  1013.8  1001. &  lOIS.S  1015.7 

1973  1020  fc  1002. fc  1015.4  1008.8  1015.1  1015.2  1011.3  1013.8  1012. fc  1010.5  SSS . 2  1001.8  1010.5 

1974  1018  1  1010  8  102fc  8  101b  3  1014.1  1010.1  1004.3  1012.9  1011.7  1008.3  1010.0  1001.8  1012.1 

1975  1004.1  101fc.7  1011.2  1010.5  101fc.4  1014.7  1011.8  1015.2  1011.4  1019.0  101fc.5  999.4  1012.2 

197fc   1001  4  1023  fc  1018  fc  1013.1  101b. 5  1009. fc  1011.2  1017.2  1015.1  1021.7  1013.5  1010.1  1014.3 

1977  lOlfc  2  1011  2  1015.1  1005.7  101fc.2  1011.4  1008.2  1015.3  1012.2  1013.7  998.4  1017.8  1011.7 

1978  1010  3  1017  3  1007  5  1014.7  1020.5  1008.9  1009.9  1009.7  1003,0  1009.8  1010.0  1018,3  1011. fc 

1979  1014. b  1014.2  1009.2  1014.5  lOlfc.3  1014.8  1007.3  1011.8  1008,8  1019.0  1009.0  1007.9  1012.2 

1980  101b. 7  1022.7  1020.8  1013,4  lOlfc.b  1011.7  1011.3  1009.3  1014,8  1007.0  1008.7  1000.2  1012.7 

MEAN   1014.4  1015.5  1015.5  1012.0  101b. 5  1012.1  1010. fc  1013.0  1012.2  1013.4  1007.0  1008.8  1012. fc 
TEMPERATURE  OEG  C 


1971 

-   2.1 

-   fc 

1972 

-   8.7 

-   4 

1973 

-   1  .9 

-   4 

1974 

-   2.8 

- 

1975 

-   1  .3 

-   2 

197b 

-   9.9 

-   7 

1977 

-   fc.fc 

-   9 

1978 

-   5.9 

-  1  1 

1979 

-   8,5 

-   9 

1980 

-   8,8 

-   8 

MEAN 

-   5.7 

-   fc 

CLINO 

-   fc,8 

7 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

48,  1 

3b 

1972 

8.  1 

21 

1973 

lfc.8 

23 

1974 

34.0 

41 

1975 

38.1 

10 

197fc 

22. fc 

1  1 

1977 

31  .3 

34 

1978 

14.7 

b 

1979 

37.7 

18 

1980 

19.5 

b 

MEAN 

27,1 

21 

CLINO 

47 

33 

2,9  -  b.b 


15.7 
17.8 


0  -  2.2  l.fc  9.4  14.2  14.7  14.4  8,1  5,3  l.fc  -  3.9 

5  -  2.8  2.0  10.4  14. fe  15.3  13.7  8.5  4.0  2.1  -  12.7 

7  -  17  1.8  10.8  Ifc.O  14.7  Ib.O  9.7  4.0  1.4  -  3.8 

3  -  b    2  4.8  7.2  lb. 9  lb. 8  14.8  10.9  5.3  -   2,5  -  3.0 


24 .3  100. 7  21.3  40.7  158. b 

42.8  24.2  3.3  43.8  bl,4 

28. fa  32.0  30.5  45. fe  110.9 

15.0  2b. 0  65.8  24.1  47.5 

25,8  41.2  29.8  33.9  69.7 


80, 

7 

fcO 

,8 

48. 

2 

29, 

2 

38. 

8 

432. 

8 

192, 

.5 

23 

,2 

30 

.7 

b3 

,2 

39, 

.9 

bOO, 

.2 

29, 

.  1 

107 

,0 

71 

,2 

38 

,2 

32 

,0 

497, 

,7 

75 

.0 

123 

.6 

tbO 

.5 

88 

,3 

123 

.3 

820 

,7 

48 

.fc 

49 

.5 

25 

.0 

40 

,2 

39 

.5 

474, 

,9 

44 

.2 

58 

.2 

27 

.9 

41 

,5 

49 

,  1 

422 

.3 

30 

,5 

68 

.2 

90 

.4 

129 

.9 

27 

,8 

757 

,7 

119 

,3 

87 

.b 

19 

.  1 

43 

.8 

7 

.8 

474 

,7 

bl 

,0 

68 

.8 

15 

.b 

101 

.  1 

35 

,b 

586 

.  1 

105 

,0 

fc4 

.9 

133 

.8 

70 

.  1 

8b 

,3 

664 

,5 

78 

.fc 

71 

.2 

b2 

.2 

b4 

.b 

48 

.0 

573 

.2 

70 

67 

b9 

b4 

5b 

637 

EUROPE 


JOKIOINEN                                    FINLAND             WMO  02^63  60  48N  023  30E  104  M 
NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1S71   1008.8  1012. "3  1013. "5  1015.1  1017.4  IOCS. 8  1014.2  1 0 1 0 .  fc  1017.2  1011.5  1003.0  1010. fc  1012.0 

1'372   1031.7  1022.2  lOlfe.5  1007.5  1015.5  1014.5  1016.5  1014.0  1015.3  1013.9  1001.4  1018. <3  1015.6 

1873   1020.5  1002.5  1015.4  1008.3  1015.2  1015.2  1011.7  1013.8  1013.0  1011.1  '3'3'3.5  1001.8  1010.6 

1974  1017.2  1010.0  1027.0  1017.1  1014.7  1010.3  1003.'?  1013.1  1010. "3  1008.8  100'?. 8  1001.0  1 0 1  1  .  S 

1975  1003.5  1017.6  1011.3  1010.8  1016.3  1014. g  1012.2  1015.7  1010.5  1019.2  1016.1  999.5  1012.3 

1976  1001.7  1023.2  1018.9  1013.5  1016.9  1010.5  1011.7  1018.0  1015.4  1021.7  1013.2  1010.4  1014.5 

1977  1015.6  1011.6  1015.2  1005.4  1017.0  1011.6  1008.4  1015.9  1012.6  1013.8  998.2  1018.1  1011.9 

1978  1009.9  1017.5  1007.4  1015.2  1020.9  1009.0  1010.1  1010.1  1003.2  1009.7  1009.7  1018.9  1011.8 

1979  1014.6  1014.0  1008.1  1014.3  1015.4  1014.6  1007.2  1011.6  1008.3  1019.0  1008.0  1007.3  1011.8 

1980  1016.8  1022.4  1020.2  1013.2  1016.7  1011.3  1011.3  1009.5  1014.4  1006.6  1008.9  999.7  1012.5 

MEAN   1014.0  1015.4  1015.4  1012.0  1016.6  1012.2  1010.7  1013.2  1012.1  1013.5  1006.8  1008.6  1012.6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

5.7     1.5    10.0    13.3    16.1  14.8     8.2     4.0  -   2.3  -   2.6  4.0 

3.6     1.5     9.1    16.1    18.7  15.7     9.5     4  0  -    .1     1.5  4.9 


1971   ■ 

-   2.9  - 

6.0  - 

1972   ■ 

■   9.2  - 

5.0  - 

1973   ■ 

-   2.1  - 

5.2  - 

1974 

■   3.0  - 

.8  - 

1975   ■ 

-   1  .8  - 

3.3  - 

.2  -  10.4  - 
.3  -   9.5  - 


PRECIPITATION  MM 


AUG     SEP 


1971 

38 

.0 

30 

.  1 

1972 

5 

.9 

32 

.8 

1973 

14 

.8 

23 

.5 

1974 

39 

.2 

29 

.9 

1975 

51 

.3 

12 

.8 

1976 

20 

.6 

22 

7 

1977 

34 

.5 

29 

.0 

1978 

17 

.2 

5 

.2 

1979 

44 

.4 

18 

,9 

1980 

16 

.9 

7 

,  7 

MEAN 

28 

.3 

21 

.3 

CLINO 

35 

27 

67.1    77.8 
154.5   158.6 


55.0  102. 
59.2  103. 
63.7    63. 


74.5  49.4  43.2  81.7  53.8  56.8  64.5 

25.8  10.8  73.3  54.0  101.2  67.8  27.3 

30.0  21.4  26.6  155.8  112.0  72.5  22.2 

14.7  20.2  131.1  36.4  76.3  57.5  128.1 


40 

.4 

469 

.6 

28 

.2 

636 

.9 

40 

.5 

567 

.8 

79 

.3 

623 

.2 

28 

.9 

415 

.8 

36 

.2 

373 

.4 

13 

.9 

627 

.7 

8 

.9 

484 

.2 

38 

.4 

657 

.6 

66 

.5 

656 

.7 

38. 

,  1 

551  . 

3 

41 

559 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


jrVASKYLft  FINLAND  WHO  02935   £2  24N  025  41E   141  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


ig?! 

lOOfe 

,8 

1013 

.  1 

1013, 

.9 

1014 

.8 

1016 

.6 

1009 

.5 

1013 

.7 

1009 

.  1 

101b 

.2 

1009, 

.3 

1001 

.2 

1009, 

.b 

1011 

1 

1872 

1031 

.5 

1021 

.9 

1015, 

.5 

1007 

.5 

101b 

.0 

1014 

.2 

101b 

.2 

1013 

.9 

1014 

.b 

1012, 

.6 

1000, 

,  1 

1015. 

.7 

1014 

.9 

1973 

1018 

.9 

1001 

.5 

1013, 

.8 

1007 

.8 

1014 

.5 

1014 

.  1 

1011 

.9 

1011 

.9 

1012 

,9 

1009 

.1 

997 

.7 

1001 

.0 

1009 

.5 

1974 

lOlfc 

.5 

1008 

.& 

102b 

,b 

1015 

.8 

1015 

.0 

1010 

.2 

1003 

.7 

101  1 

.3 

1009 

.9 

1010 

.8 

1010 

.4 

999 

.9 

101  1 

.5 

1975 

1002 

.  1 

1014 

.b 

1010 

,  1 

1010 

.4 

1015 

.  7 

1013 

,4 

1011 

.  1 

1014 

.4 

1008 

,4 

1017 

,8 

1014 

,b 

995 

.8 

1010 

.  7 

197b 

1000 

.9 

1022 

.0 

1019 

.2 

1012 

.4 

101  7 

.0 

1009 

.4 

101  1 

.2 

101  7 

.3 

1014 

,5 

1022 

.5 

1012 

.b 

101  1 

.5 

1014 

.2 

1977 

1015 

.8 

1012 

.  1 

1013 

.5 

1005 

.3 

101b 

.4 

1010 

.7 

1008 

.7 

1015 

7 

1010 

7 

1012 

.9 

998 

.0 

101  7 

.9 

101  1 

.4 

1978 

1009 

.2 

1018 

.4 

1007 

.8 

1015 

.2 

1021 

.2 

1008 

.9 

1009 

.5 

1010 

.2 

1003 

.7 

1007 

.4 

1007 

.2 

1019 

.3 

1011 

.5 

1979 

1015 

.5 

1012 

.9 

1008 

,2 

1014 

.9 

1014 

.2 

1013 

.0 

1007 

.5 

101  1 

.6 

1006 

.6 

1018 

.2 

1008 

.3 

100b 

.  7 

101  1 

.4 

1980 

101b 

.5 

1021 

.3 

1021 

.  1 

1013 

.7 

1016 

.8 

1011 

.2 

1011 

.7 

1009 

.9 

1014 

.  1 

1007 

.  1 

1007 

,  7 

998 

.  7 

1012 

.4 

MEAN 

1013 

.4 

1014 

.fc 

1015 

.0 

101  1 

.8 

101b 

.3 

1011 

.5 

1010 

.5 

1012 

.5 

1011 

.2 

1012 

.8 

1005 

.8 

1007 

.b 

1011 

.9 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FEB 


1971 

-   5.0  - 

9.4  - 

7.5  - 

.  1 

8.b 

1972 

-  10.9  - 

7.3  - 

5.2 

.b 

8.1 

1973 

-   4.2  - 

6,8  - 

3.0 

1  ,b 

9.1 

1974 

-   5.4  - 

1  .6  - 

2.9 

1  1 

6.1 

1975 

-   4.1  - 

4.8  - 

1  .3 

1  .3 

10.2 

1976 

-  14.1  - 

9.5  - 

7.7 

.b 

10.5 

1977 

-   8.0  - 

■  10.8  - 

3.7 

.2 

8.0 

1978 

-   9.b  - 

■  16.2  - 

4  1 

1 

9.4 

1979 

-  10,6  - 

•  12.2  - 

2.b 

.2 

10.3 

1980 

-  10.9  - 

■  11.4  - 

7.9 

3.0 

b.b 

MEAN 

-   8.3  - 

■   9.0  - 

4.b 

.9 

8.7 

CLINO 

-   9.4  - 

9.2  - 

5.4 

1  .  4 

8.  1 

lb. 

,5 

19 

4 

15 

.0 

15, 

.8 

19 

.2 

13 

,  1 

14 

,  1 

15 

.4 

13 

.b 

12 

.6 

16 

.4 

14 

,4 

1  1 

,4 

14 

.2 

13 

.9 

13 

.  7 

1  4 

.5 

12 

.9 

14 

1 

15 

.2 

12 

.8 

14 

,9 

15 

.0 

14 

.8 

lb 

.8 

lb 

.4 

13 

.8 

14 

.3 

lb 

.  1 

13 

.8 

13 

.3 

lb 

.3 

14 

.  1 

,0     3,b-   b.l-   b.5  2.2 

.9     2.2  -   2.2  -   6.6  2.8 

9.2  -   5.4  1.4  8.1    13.3    16.3  14.1  8.8     3.0  -   1.6  -   5.8  2.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  57.7    55.3    56.5  14.1  13.5    45.3    72.9  138.4  48.6  55.9  b4 . 1  50.7  673.0 

1972  15.2    30.8    18.8  64.1  35.0    37.3    42.1  181.8  36.0  32.1  54.7  26.0  573,9 

1973  12.6    22.4    30.9  b3,8  48.0    b1.5    38.7  94.3  92.7  39.9  54.2  49.8  b08.8 

1974  54. b    52.2    27.7  2.0  26.4    52.5  122.1  140.4  99.1  73.8  95.7  93.9  840.4 

1975  69.6     9.9    39.1  39.5  31.4    52.7    17.8  66.5  100.6  32.3  20.5  57.2  537.1 

1976  37.2    12.9    25.2  16.0  13.5    86.1    80.6  28.6  79.7  17.4  37.5  36.6  471.3 

1977  43.6    32.7    34.8  b9.9  54.4    28.2  101.8  23.3  86.3  73.4  72.5  12.9  633.8 

1978  28.0     8.9    48.8  23.8  6.4    43.2    35.8  53.3  70.0  18.4  45.4  14.7  396.7 

1979  49.7    22.2    28.8  22.3  30.7    53.7  117.2  37.0  84.1  35.7  80.1  43.4  604.9 

1980  20.7    21.9     8.7  12.9  47.3    59.9    44.6  149.4  20.2  95.1  73.6  51.8  bOb . 1 

MEAN     38.9    26.9    31.9  32.8  30.7    52,0    67,4  91.3  71.7  47.4  59.8  43,7  594.6 

CLINO     40     27      2b  3b  41      54      81  85  71  b3  53  43  b20 


EUROPE 


1<971 

1005 

.fc 

1014 

.5 

1014 

.3 

1015.0 

1972 

1031 

.2 

1021 

.5 

1014 

.fc 

1008.5 

ISTS 

101  7 

.4 

1000 

.9 

1012 

.  7 

1008.7 

n71 

101b 

.3 

1007 

.3 

1027 

.0 

1015.1 

n75 

1001 

.b 

1012 

.4 

1008 

.3 

1010.7 

KAJAANI  FINLAND  WMO  028'57  b4  1  7N  027  41E   134  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

101b. ■?  1010.1  1013. s  1007. g  1015.1  1007.8  1000.1  ioog.5  1010. g 

1017.1  1014. q  101b. 4  1014.5  1014.4  1012.0  1000.2  1012.8   1014.8 

1014.8  1013. b  1013.2  1010.8  1013.7  100B.4  ggfc  .  8  1  000  .  b   1  00"3  .  3 

101b. 4  1010.7  1004.5  1010.7  100"3.2  1013. b  1012.1   Sg"?  .  7   1  0 1  1  .  "3 

1015. b  1012.8  1010. b  1014.5  100b. b  101b. 8  1013.1   '983.1   1008.7 

187b   1000.8  1020.8  1020.2  1011.7  1017.8  1008.8  1011.5  1017.1  1013.8  1023.1  1012.3  1012.8   1014.3 

1877  101b. 0  1013,2  1012.4  1005.8  101b. 8  1010.4  1008.8  101b. 5  1010.1  1013.0  888.4  1017.4   1011. b 

1878  1008.0  1018.4  1008.7  1015.8  1022.1  1010.1  1010.0  1011.5  1004. b  1004.8  1004.8  1018. b  1011.5 
1878  101b. 7  1012.1  1008.7  101b. 1  1013.4  1012.1  1008.1  1012.1  1005.1  1018.5  1008.8  100b. 0  1011.5 
1880   101b. 4  1020.5  1021.8  1014. b  1017.7  1011.5  1013.2  1011.7  1013.8  1008.2  100b. 8   888.5   1012.8 

MEAN   1013.0  1014.2  1015.0  1012.2  101b, 8  1011. b  1011.2  1012.7  1010. b  1012. b  1005.4  1007.0   1011.8 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

187:   -   7.5-12.5-   8.b-   2.1     b 

1872  -11.3-   8.b-   5.8      .b     b 

1873  -  b.b    -       8.0  -   4.7     1.0     8.2    15.0  18.1    12. b     4.b  -   1.0  -  b.b 

1874  -   8.b-   3.5-   5.2-   1.2     4 

1875  -   b.8-   7.8-   2.5      .2     8 

187b   -  lb. 7  -  11. b  -   8.b  -    .3     8.2    10.2  14.1    13.1     4.8  -   2.2  -   3.8  - 

1877   -   8.0  -  12.0  -   5.4  -    .4     b.4    12.8  15.2    12.0     b.3      .7  -   2.4  - 


12 

.  4 

14 

.8 

13, 

7 

15 

.5 

18 

.4 

15, 

,3 

15 

.0 

18 

.  1 

12, 

,b 

14 

1 

lb 

.3 

14  , 

1 

t  1 

.8 

15 

.  4 

12, 

3 

1878  -  11.2  -  17.8  - 
1878  -  13, b  -  13.8  - 
1880   -  13.1  -  13.1  - 


PRECIPITATION  MM 


1871 

43 

.8 

1872 

13 

.  1 

1873 

35 

.5 

1874 

35 

,  7 

1875 

24 

,  1 

187b 

21 

,5 

1877 

44 

,8 

1878 

34 

,8 

1878 

21 

,3 

1880 

20 

,b 

10 

,  7 

27 

.2 

b2 

,4 

103 

,3 

5b 

,8 

47 

,8 

41 

,2 

28 

,2 

48b 

,0 

53, 

,8 

45 

.8 

27 

.8 

1  18 

,5 

53 

.8 

25 

,3 

43 

,0 

38 

,8 

488 

,8 

53 

,3 

38 

.8 

40 

.0 

115 

,0 

48 

.8 

30 

,8 

37 

.0 

28 

,b 

510 

,b 

28, 

,0 

72 

.0 

107 

.7 

10b 

.0 

107 

.  4 

18 

,5 

40 

.5 

bO 

.4 

b44 

,2 

42, 

,  1 

5b 

,  7 

54 

.0 

44 

.8 

87 

,4 

38 

.8 

27 

.4 

47 

.3 

505 

,  1 

12, 

,b 

8b 

.8 

82 

.7 

48, 

,  1 

b7. 

4 

18, 

7 

b4. 

,2 

1  7  , 

,4 

4b8. 

0 

47 

,8 

28 

.3 

Ibb 

,  7 

38 

.  1 

88 

,0 

40 

,b 

50 

.2 

15 

.8 

b14 

1 

,  1 

37 

.8 

41 

.3 

80 

.b 

52 

,b 

2b 

,7 

54 

.8 

10 

.  1 

382 

,0 

44 

,4 

58 

.8 

28 

.5 

121 

.  4 

87 

.5 

72 

,5 

44 

.  4 

30 

.5 

583 

,8 

37, 

,  1 

5b 

.7 

40 

.8 

b7 

.3 

51 

.  1 

82 

.b 

28 

.b 

47 

.b 

488 

,0 

33, 

,0 

51 

,  1 

b5 

.3 

84 

.5 

71 

.  1 

41 

,3 

43 

,2 

32 

.b 

521 

,  1 

38 

b4 

71 

72 

bO 

53 

42 

35 

544 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SODflNKYLfl  FINLAND  WMO  02836  6.7  22N  026  3"3E  1 7g  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ig71  1003.2  1015.7  1015.1  1014.8  1 0 1 6 . ^  1011.3  1013.0  1006.3  1013.1  1006.3  333.5  1007.1  1010.1 

1^72  1027.4  1018.7  1011.3  1 00<3 . 7  1018.5  1015.2  1015.8  1014.0  1013.2  1010.5  1001.0  1007.0  1013.5 

1373  1013. "3   ■538.2  1003.4  1008.3  1014.8  1011.6  1013.3  1008.8  1014.3  1007.6  336.6  333.8  1008.1 

1374  1013.1  1006.3  1025.0  1013.7  1017.6  1011.1  1004.5  1010.4  1005.6  1016.3  1013.3  337.7  1011.2 

1375  333.2  1003.8  1006.7  1010.5  1014.4  1011.5  1003.3  1014.7  1002.2  1015.2  1003.7  383.7  1007.7 

1376  1000.8  1016.3  1013.6  1010.1  1018.1  1011.7  1012.0  1016.3  1011.5  1022.0  1010.7  1014.1  1013.6 

1377  1015.0  1013.3  1010.0  1006.1  1017.1  1003.2  1011.1  1017.4  1003.6  1012.7  337.5  1014.3  1011.2 

1378  1005.3  1015.5  1008.8  1016.3  1021.3  1011.3  1011.0  1013.1  1006.0  1001.8  1001.8  1013.1  1011.0 
1373  1016.8  1011.0  1007.3  1016.7  1011.1  1011.0  1010.6  1011.6  1002.3  1018.8  1007.4  1003.3  1010.7 
1380  1016.1  1018.5  1021.0  1014.3  1018.2  1010.3  1014.6  1013.3  1011.3  1007.5  1006.6  337.2  1012.5 

MEAN  1011.1  1012.4  1013.5  1012.1  1016.3  1011.5  1011.6  1012.7  1003.0  1011.3  1004.5  1005.0  1011.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  -  12  3  -  16  0  -  14.2  -   4.3  4.1  11.1  13.3  11.8  4.6  -   1.6  -  12.7  -  10.2  -   2.3 

1372  -  10.3  -  12.4  -   6.7  -   1.8  3.6  14.0  17.5  12.6  6.1  -    .4  -   3.1  -   3.2  .8 

1373  -   8  8  -  12  2  -   6  1  -   1.5  4.4  13.2  18.1  10.8  3.4  -   4.6  -  11.2  -  17.6  -   1.0 

1374  -  10.1  -   7.5  -   5.0  -   1.1  3.5  13.2  15.3  12.3  3.0  .1  -   5.3  -   4.7  1.6 

1375  -  12.3  -   8.3  -   3.1  -   1.8  6.6  3.7  12.6  10.0  7.3  .0  -   5.0  -  13.4  .1 

1376  -  13  2  -  11.3  -  10.4  -   1.3  6.8  3.4  13.1  12.0  3.4  -   2 

1377  -  13.8  -  14.3  -   8.7  -   3.3  3.4  3.7  13.7  10.3  4.4  -   2 

1378  -  15.3  -  16.0  -  8.1  -  3.5  5.5  11.1  13.2  3.3  5.7  -  1 
1373  -  18.3  -  14.3  -  7.0  -  3.6  5.8  12.2  14.8  12.6  6.2  -  3 
1380  -  17.4  -  16.8  -  10.6  -    .4  4.6  15.0  14.4  10.8  6.6  -   2 

MEAN  -  13.3  -  13.1  -   8.0  -   2.3  4.8  11.3  14.6  11.3  5.7  -   1.3  -   8.5  -  11.3  -    .3 

CLING  -  13.5  -  13.0  -   8.3  -   2.2  4.8  11.3  14.7  12.0  6.2  -    .5  -   5.8  -   3.8  -    .4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1371  30  3    33.0  13.3    13.8  6.3  6.0  32.7  54.4  43.5  41.3  42.0  22.3  412.1 

1372  12.4    16.5  11.1    33.3  37.4  61.7  58.6  61.3  58.5  55.6  50.3  37.5  434.2 

1373  46  3    23  4  25.3    43.0  34.0  42.4  15.3  43.2  28.3  24.8  38.0  35.6  406.8 

1374  27  8    58.5  6.5     3.6  17.3  83.3  112.3  78.7  34.1  31.2  27.4  47.6  600.3 

1375  46.4    16.1  15.1    12.7  56.3  46.4  53.3  23.1  30.6  55.3  23.4  42.8  434.1 

1376  35.0    20.4  15.4    14.3  27.3  50.7  58.4  23.3  37.0  25.4  53.6  22.8  331.4 

1377  43.6    13.6  38.0    55.4  31.6  53.5  83.2  28.3  36.3  56.3  52.8  7.8  512.4 

1378  43  1  32  6  21.5  22.2  3.7  16.5  70.2  71.1  22.3  68.3  26.5  10.4  403.0 
1373  30  1  30  4  18.5  25.8  45.2  83.4  48.5  51.1  63.7  37.0  56.2  47.8  543.7 
1380  21  3    14.0  30.1    22.6  21.4  31.3  7.7  50.7  57.7  76.8  33.0  46.6  414.4 
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TURKU  FINLAND             WMO  02972  60  31N  022  16E  51  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n?!   1008.2  1012.2  1013.2  1014.5  1017.0  100'3.5  1013. S  1010.3  IOlfc.7  1011.4  1003.4  1010.7  1011.7 

1972  1030.8  1021. fc  101fc.3  1007.4  1015.2  1014.4  101fe.3  1013.8  1015.3  1014.0  1001.3  1019.0  1015.4 

1973  1020.5  1002.3  1015.5  1008.0  1015.3  1015.4  1011.4  1013.9  1012.9  1011.5  999.7  1001. fe  1010,6 

1974  1016.7  1009.9  1026.8  1017.4  1014.6  1010.3  1003.5  1013.3  1010.5  1008.0  1009.2  1000.7  1011.7 

1975  1003.4  1018.2  1011.3  1010.8  1016.2  1015.2  1012.4  1015.9  1010.5  1019.3  1015.9  1000.2  1012.4 

1976  1001.7  1022.8  1018.7  1013.7  1016.9  1011.1  1011.9  1018.3  1015.3  1020.8  1012.9  1009.8  1014.4 

1977  1014.7  1011.2  1015.2  1005.1  1017.2  1011.6  1008.1  1015.7  1013.0  1013,9  997.8  1017.8  1011.7 

1978  1009.5  1017.1  1007.3  1015.5  1021.2  1009.3  1010.5  1010.2  1003.2  1010.4  1010.5  1018.8  1011.9 

1979  1014.4  1014.2  1007.8  1014.5  1015.7  1015.0  1007.2  1011.5  1008.7  1019.2  1007.7  1007.1  1011.9 

1980  1016.9  1022.6  1019.7  1013.3  1017.0  1011.3  1011.3  1009.5  1014.4  1006.4  1009.1  999.9  1012.6 

MEAN   1013.7  1015.2  1015.2  1012.0  1016.6  1012.3  1010.7  1013.2  1012.1  1013.5  1006.8  1008.6  1012.5 
TEMPERATURE  DEG  C 


2.8  -   2.4 
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1.7- 
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PRECIPITATION    MM 


1971 

51 

.0 

42.9 

1972 

9 

.2 

35.2 

1973 

26 

.0 

30.  1 

1974 

62 

.0 

63.7 

1975 

73 

.8 

16,5 

1976 

38 

.  7 

33,2 

1977 

51 

.  4 

25.5 

1978 

41 

.6 

10.6 

1979 

40 

.5 

11  .5 

1980 

10 

.3 

14.8 

27.5         92.9       119.6         31.9 
60.4         62.7  35.6         83.1 

46.3       131.3         33,3         95.2 


43.3  144.1  54.8  68.0  73.4 

53.9  81.8  78. 3  113.4  47.1 

15.3  110.9  81.6  89.7  26.9 

52.8  31.2  163.4  103.9  166.2 
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VAftSA  FINLAND  WMO  OSgH   E.3  03N  021  4feE     A    M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1005.2  1012.5  1013.8  1015.0  1  0 1  b  .  "3  1010.1  1  0 1  3  .  "3  lOOg.O  1015.7  1  OOg  .  0  1000.4  1008.5   1010.8 

1"372  102'9.2  1020.4  1014.8  1007.2  101b. 0  1013.5  101b. 3  1014.0  1014.3  1012.2   ggS.g  1013.4   1014.1 

1"373  1017.7   ggg.g  1012.8  100fe.5  1014.4  1014.1  1011.8  1011.7  1012.9  1009.5   '9'37.'3   998.7   1009.0 

1974  1013.8  100b. 7  102b. 3  1017.0  1015.8  1010.1  1002.4  1011.5  1007.4  1010.7  1009.4   997.8   1010.7 

1975  1000.2  1015.9  1009.7  1010.2  1015.5  1013.8  1011. b  1014.8  100b. 3  1017.7  1013.0   995.5   1010.3 

197b  1000.2  1019. b  1018. b  1012. b  1017.0  1011.1  1011.8  1018.0  1014.2  1020.9  1010.9  1010.3   1013.7 

1977  1012.9  1011.5  1012.7  1003.9  1017. b  1010. b  1008.5  101b. 0  1010.7  1012.1   99b. 5  101b. 5   1010.7 

1978  100b. 7  1017.2  1007.0  1015.7  1021.7  1009.2  1010.1  1010. b  1003.4  1007.1  100b. 5  1018.9   1011.1 

1979  1014.7  1012.1  1005. b  1014. b  1012.9  1013.1  1007.4  1010.8  1005. b  1018.2  1 00b . 2  1004.8   1010.5 

1980  101b. 4  1020.0  1019. b  1013.7  1017.3  1011.0  1012.1  1010.2  1012.9  100b. 0  1008.0   997.8   1012.0 

MEAN  1011.7  1013. b  1014.1  1011. b  101b. 5  1011.7  1010. b  1012.7  1010.3  1012.3  1004.8  100b. 3   1011.4 
TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  -   2.8-   7,3-   7.3      .1     7 

1972  -   7.2-   5.9-   3.7     1.3     7 

1973  -   l.b-   4.1-    .b     l.b     8 

1974  -   2.9-   1.3-   2.5     2.1     b 

1975  -   1.9-   2.b      .1     2.7     9 

197b  -10.9-   5.5-   7.3     1.2    10 

1977  -   5.3  -   9.2  -   2.5  -    .1     b.9    13.2    14.3    13.3     8.1     4.4      .b  -   5. 

1978  -   5.8-12.7-   3.b      .b     9 

1979  -  10.9  -  10. b  -   1.8     1.2     9.0    14.8    15. b    15.2     9.2     2.8  -    .1  -   4.5 


.9  - 

.5  - 
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13 

,3 
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.5 

14  , 

,5 

13, 

,0 

14 

.8 

15 

.b 

15 
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15 

.9 

lb 

.  7 

14 

,0 

14 

.0 

15 

.9 

14 

,  1 

12 

.8 

lb 

.2 

14 

,b 

1980 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  55,3  27.9  47.3  lb. 7  19.0  33.2    18.3  33. b  77. b  b2.5  32.1  31.1  454. b 

1972  12.7  28.3  12.5  39.9  29.5  22.2    50.1  54.9  72.7  50.4  44.5  39. b  457.3 

1973  13,9  11,1  32,0  54.2  49.3  24.9  132.3  42.0  8b. 8  50.4  bl.O  11. b  5b9.5 

1974  34.3  37,5  13,0     4.3  15.7  40. b  102.2  75. b  88,9  42,8  59.9  52.5  567.3 

1975  31, b  3,4  11,0  28,3  41,0  49,9    17,4  73.2  81,4  21,3  20,8  27.1  40b. 4 

197b  19.9  12.0  17.9  11. b     8.4  38.9    43.5     5.1  b7.8  18.5  b5.b  2b . 1  335.3 

1977  34.2  22,3  28,5  bb.2  49.7  32.2    8b. 2  23.5  84.5  37.1  42.8  14. b  521.8 

1978  19.0  2.7  22,7  18.7  12.7  49.0    30.4  b8 . 8  b3.8  27.1  40.2     7  2  3b2.3 

1979  22.0  13. b  14.7  33.4  28.5  lb. 3    88.9  99.9  b1,2  b4 , 4  50.3  b7.2  5b0.4 

1980  14.8  19.7  b.9  17.0  27,7  51.3    27.7  91.8  33,1  81.1  59.4  b8 . 3  498.8 

MEAN  25.8  17,9  20,7  29.0  28.2  35.9    59.7  5b. 8  71.8  45. b  47.7  34  5  473  b 

CLINO  32  31  19  29  30  44      b2  b3  b5  bO  48  3b  519 


FRANCE 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


AJACCIO/CAMPO  DEL  ORO  FRANCE  WHO  077fc1   41  55N  008  48E     5  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1S71  1012.3  1013.3  1008.7  100^.5  1011.2  1013.2  1014.8  1013.7  lOlfc.fc  1021. "9  1 0 1 0 .  g  1022.2   1014.0 

1'972  1010  6  1010.2  1012.7  1008.3  1013.4  1013.6  1013.3  1014.1  1013.5  1 0 1 4 .  g  1018.0  1020.7   1013.7 

1'373  1017.1  1010.5  101b. 1  1011.8  101&.1  1014.7  1012.3  1015.2  1013.8  1015.2  1018.3  1014.0   1014.7 

1'974  1020.3  1008.0  1012.0  1008.5  1012.4  1012.7  1014.8  1014.0  1013.8  1011.0  1016.0  1021.8   1013.8 

1875  1021.0  1018.2  1007.3  1013.5  1012.3  1014.4  1013.7  1013.4  1016.7  1017.3  1013.8  1018.3   1015.0 

1876  1015.8  1015.8  1014.0  1011.3  1013.8  1015.3  1012.8  1015.0  1014.8  1008.3  1014.0  1008.6   1013.4 

1877  1013.5  1013.7  1018.7  1013.1  1012.6  1013.5  1012.7  1011.6  1017.6  1018.1  1013.5  1018.5   1014.8 

1878  1012.0  1006.7  1014.2  1006.7  1011.8  1013.7  1014.8  1015.5  1015.5  1016.5  1022.7  1008.8  1013.3 
1878  1011.1  1007.2  1011.8  1010.8  1016.8  1014.8  1015.7  1012.4  1016.4  1012.3  1013.1  1015.6  1013.1 
1880  1012.8  1018.2  1008.1  1011.8  1008.5  1013.4  1013.3  1013.5  1017.8  1011.8  1012.4  1016.8   1013.5 

MEAN  1014.7  1012.4  1012.5  1010.5  1013.0  1013.8  1013.8  1013.8  1015.7  1014.7  1015.5  1016.7   1013.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1013.4  1014.4  1008.8  1010.6  1012.3  1014.2  1015.8  1014.8  1017.6  1023.0 

1872  1011.7  1011.3  1013.8  1008.4  1014.5  1014.7  1014.3  1015.2  1014.6  1016  0 

1873  1018.2  1011.6  1017.2  1012.8  1017.2  1015.7  1013.3  1016.3  1014.8  1016.2 

1874  1021.4  1010.1  1013.1  1008.6  1013.5  1013.7  1015.8  1015.1  1015.0  1012.1 

1875  1022.1  1018.3  1008.4  1014.6  1013.4  1015.5  1014.8  1014.4  1017.7  1018.4 

1876  1017.0  1016.8  1015.1  1012.4  1014.8  1016.3  1013.8  1016.0  1015.8  1008.4 

1877  1014.6  1014.8  1018.8  1014.2  1013.7  1014.6  1013.8  1012.6  1018.7  1018.2 

1878  1013.1  1007.8  1015.3  1007.8  1013.0  1014.7  1016.0  1016.5  1016.6  1017.6 
1878  1012.2  1008.3  1013.0  1011.8  1017.8  1015.8  1016.7  1013.4  1017.5  1013.3 
1880  1014.0  1020.3  1010.2  1012.8  1010.6  1014.5  1014.3  1014.6  1018.0  1012.8 

MEAN  1015.8  1013.5  1013.6  1011.6  1014.1  1015.0  1014.8  1014.8  1016.7  1015.8  1016.6  1017. 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  8.6     8.5     7.8    14.0    17 

1872  8.7    10.8    11.3    12.3    14 

1873  8.0     8.3     8.8    10.8    16 

1874  8.4     8.7    11.2    12.1    15 

1875  8.4     8.8     8.5    11.8    15 

1876  8.4     8.2     8.4    11.8    15 

1877  8.8    10.8    11.4    11.8    16 

1878  8.2  8.3  10.5  11.3  14 
1878  8.7  10.0  11.0  11.1  15 
1880  8.3     8.2    10.0    10.8    14 

MEAN  8.8     8.5    10.1    11.8    15 

CLINO  8.1     8.8    10.4    12.4    15 

PRECIPI TATION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  1011.3  1009.7  1009.9  1009,3  1009.2  1011.5  1012.2  1011, b  1012. b  1011,1  1014,3  1013, b   1011,4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  1012.3  1022,2  1015.5  1009.4  1011,1  101b. 1  1017,0  101b. 2  1020.1  1024.1  1018.7  1025,1   1017.3 

1972  1013,4  1009,8  1013,3  1015.5  101b. 5  1017,2  1018.7  1018,8  1017.3  1016,2  1021,0  1021.1   101b, b 

1973  1022  9  1020  3  1023,8  1017,9  1015,7  1019.1  101b. 1  1018.9  1017,2  1019,1  1024.6  1018.7   1019,5 

1974  1020.7  1013.9  1014.4  1012,9  1015,0  101b. 1  1020,7  1017,5  101b, 3  1018.7  1018.1  1028,9   1017.8 

1975  1021.9  1019,8  1011, B  1017.4  1015,3  1018.1  1017.4  1017,9  1017,3  1020,5  1019,3  1023.3   1018.3 

197b  1024.7  1019.0  1018.0  1015.4  1017,5  1019,3  1017,7  101b, 8  1014.8  1008,4  1019,4  1009.8   1016,7 

1977  1013.9  1012.3  1019.4  1018.8  1014.5  1015.3  1016. 1  1014.5  1021.4  101b, 1  1018,0  1018,7   101b, b 

1978  1015.9  1008,9  1018.3  1011.7  1015.9  1016.4  1019.3  1019.2  1021.9  1022.8  1027,5  1007,8   1017.1 

1979  1013.2  1012.1  1013.3  1015.9  1018. 0  1020.2  1021.1  1018.2  1020,4  1011,1  1021,0  1019.5   1017.0 

1980  1017.0  1021,9  1013,4  1020.0  1013.5  1017,5  1017.6  1019,0  1020,3  1015.5  1017,8  1026.1   1018.3 

MEAN  1017,6  1016.0  1016.1  1015.5  1015.3  1017.5  1018.2  1017.7  1018.7  1017.3  1020.5  1019.9   1017.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  6,8  5,4  5,1  13,1     15,3    16,2    21.7    19.4    17,3  14,7  6.4     5. 

1972  5  7  7,7  10,0  10, b    13,1    15.1    19.4    18,3    15,1  13,3  9,8     b, 

1973  4.b  5,1  7,3  9.9    lb, 2    18,2    19, b    22,0    18,5  11,7  B.b     5, 

1974  8,3  7,2  9.2  10.7    14.1    17.7    19.1    20,3    lb, 5  9.b  10.3     8. 

1975  8.6  8.6  7.7  11.1    14.0    18.1    20.7    21.7    17.8  13.0  8.7     3. 

1976  5.5  8,1  8,7  11,2    15,2    21.6    21.5    20,9    16,6  13,5  8,1     6, 

1977  5.9  9,8  10,9  10.9    13,5    16,6    18,9    18,4    17,3  15.0  8.7     7. 

1978  5.7  8,2  9,5  9,9    14,1    16,9    18.8    19.4    17.8  13.7  8.5     8. 

1979  5.0  7  2  9.1  10.3    13.9    17.7    20,4    18,7    17,8  15.0  8.3     8. 

1980  5.2  9.1  8,2  10.8    13.7    16,3    17,8    20,5    IB. 9  13.2  8.0     5. 


PRECIPITATION  MM 


1971 

127, 

.4 

82. 

.6 

51 

.7 

63 

1 

107 

.5 

100 

,4 

1972 

89, 

.2 

110, 

.8 

71 

.8 

68 

,7 

92 

.5 

28 

,8 

1973 

62, 

.3 

117, 

,2 

21 

,3 

19 

.5 

59 

.4 

52 

,6 

1974 

b4 

.b 

132 

,  1 

87 

,6 

70 

,0 

75 

.  1 

13 

,4 

1975 

89 

.7 

34 

,2 

99 

.0 

70 

.3 

50 

.2 

23 

,3 

1976 

25 

.3 

b8 

1 

55 

.0 

37 

.8 

2b 

.2 

3 

4 

1977 

95 

.0 

14b 

.2 

71 

.2 

65 

.6 

91 

.8 

B8 

,3 

1978 

179 

.2 

82 

.  7 

144 

.6 

113 

.8 

h2 

.3 

73, 

,3 

1979 

149 

.5 

112 

.2 

189 

.5 

115 

.8 

134 

,5 

34 

,0 

1980 

120 

.8 

26 

.0 

96 

,6 

25 

.9 

120 

,9 

101 

,7 

12, 

.  1 

12, 

.3 

12. 

,7 

12 

,8 

13 

,  1 

12 

,8 

JL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

31,0  34.4    77,5    30, B  113,0    49,5  928.9 

13.0  135,8    21.5    36.3    72.8    47.3  788.5 

14.4  22.6  100.0    95.8    50.3    73.2  788. 6 

15.4  69.9  115.2  136,9  110,6    31,4  922.2 

10.9  50.9  119.6    41.1  152.0    39.1  780.3 

12.8  136.1  110.6  175.3  153.5  114.0  1018.1 

)0.0  83.3     4.0    60.8    71.9    82.3  960.4 

J6.7  19.5    31.1     6.1     9.5  133.5  892.3 

?0.7  42.8    78.7    59.3  110.5  137.5  1185.0 

M.5  27.0    47.2  160.1    42.6    75.5  915.8 

58,6  62,2    70,5    80.3    88.7    78.3  918.0 

56  70     B4      83     96  109  900 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BOURGES  FRANCE  WMO  07255   47  04N  002  22E   161  H 

NOTES  ON  P«GE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  'i3^  .3  1001.3  '?'54.8  Sgi.l  ^gi.fc   935.3   998.6   996.3  1001.7  1005.1   997.7  1006.0    997.6 

1972  993.1  990.0  993.6  994.0  995.4   996.8   999.1   999.1   999.0   998.1  1000.0  1002.0    996.7 

1973  1002.7  998.4  1004.3  997.2  996.6   999.5   995.9   999.4   997.7   999.8  1004.0   998.0    999.4 

1974  1000.0  992.6  994.8  993.6  995.1   996.3   999.9   997.8   995.3   996.0   996.5  1006.4    997.0 

1975  1000.5  1001.9  990.5  997.0  996.0   998. 6   998.1   998.0   997.5  1001.7   998.0  1004.4    998.5 

1976  1003.0  999.2  998,4  996.2  997.4  1000.2   997.8   998.1   995.4   988.6   998.7   990.5    997.0 

1977  993.7  991.0  999.4  998.0  994.8   995.8   996.4   995.1  1003.1   997.7   996.1   999.7    996.7 

1978  994.5  987.9  995.9  991.1  995.5   996.3   998.5   999.9  1001.5  1003.3  1007.5   987.3    996.6 

1979  993.6  990.9  991.0  994.1  997.6   999.8  1001.3   997.3  1001.2   992.4   999.2   996.7    996.3 

1980  996,7  1000.8  991,9  999,8  993,4   996.2   996.5   998.8  1000.8   994.5   997,9  1003,3    997.5 

MEAN  997.0  995.4  995.5  995.2  995.3   997.5   998.2   998.0   999.3   997.7   999.6   999.4    997.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1012.4  1021.9  1015.3  1010.9  1011.2  1014.9  1017.9  1015.7  1021.4  1025.2  1017.5  1026.7   1017.6 

1972  1013.6  1010.2  1013.7  1014.0  1015.2  1016.5  1018.5  1018.6  1018.9  1018.1  1020.3  1022.7   1016.7 

1973  1023.4  1019.0  1024.8  1017.5  1016.3  1019.1  1015.3  1018.7  1017.2  1019.9  1024.5  1018.6   1019.5 

1974  1020.3  1012.9  1015.0  1013.6  1015.0  1015.8  1019,4  1017.2  1015,0  1016,2  1016.7  1026.9   1017.0 

1975  1020.9  1022.4  1010.8  1017.1  1015.9  1018.2  1017.5  1017.3  1017.1  1021.9  1018.4  1025.3   1018,6 

1976  1023,7  1019,7  1018,8  1016,3  1017.1  1019.5  1017.1  1017.5  1015,1  1008,3  1019.1  1010.9   1016.9 

1977  1014.2  1011.2  1019.6  1018.2  1014.7  1015,5  1015,9  1014,7  1022,9  1017.5  1016.4  1020.2   1016.7 

1978  1015,0  1008,2  1016,1  1011,2  1015,3  1015.9  1018.0  1019.5  1021.3  1023.4  1028.1  1007.4   1016.6 

1979  1014.3  1011.3  1011.1  1014.3  1017.4  1019.4  1020.8  1016.8  1020.9  1012.2  1019.6  1017.1   1016.3 

1980  1017.4  1021,2  1012,1  1020,0  1013,2  1015,8  1016,1  1018,2  1020,4  1014.5  1018.4  1024.0   1017.6 

MEAN  1017.5  1015.8  1015,7  1015,3  1015,1  1017,1  1017,7  1017.4  1019,0  1017,7  1019,9  1020,0   1017,4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  3.3     3.8     3.9  11.9  14 

1972  3.5     6.2     8.9  9.2  12 

1973  2.3     2,7     6,2  7,7  14 

1974  6,8     5,5     8,0  10,0  12 

1975  6.3     6.1     5.4  9,6  12 

1976  3,3     5,0     6,3  9,5  14 

1977  3,9     7,2     8,6  8,4  12 

1978  3,3     5,0     7.7  8.3  12 

1979  .4     4.8     7.1  8.9  12 

1980  1.8     6,6     6,5  8,9  12 


PRECIPITATION  MM 


15,3 

20,2 

18,6 

15,8 

1  1 

.9 
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14,2 

18,7 

17,3 

13,3 

10 

.9 

7 

17,5 

18,6 

21  ,5 

18,0 

10 

.3 

6 

16,7 

18,2 

19,6 

14.8 

7 

.6 

8 

15,8 

19,0 

20,9 

16.3 

9 

,  7 

6 

20,5 

21  ,0 

20,  1 

15.0 

1  1 

,9 

5 

15,5 

18,2 

17,1 

14.7 

13 

,3 

7 

15,5 

17,8 

17,3 

15.8 

1  1 

.5 

5 

16,9 

19,0 

17,5 

16.0 

12 

.8 

6 

15,3 

16,9 

19,6 

17.3 

10 

.6 

5 

16,3 

18,7 

18,9 

15.7 

1  1 

,0 

6 

17,4 

19,2 

19,0 

16.5 

1  1 

.6 

7 

1971 

61 

.8 

17 

.3 

1972 

65 

.3 

66 

,6 

1973 

43 

,5 

48 

,2 

1974 

44 

,8 

40 

.  1 

1975 

56 

,3 

14 

.  1 

1976 

23 

,9 

59 

.6 

1977 

69 

7 

139 

,0 

1978 

78 

,8 

72 

.9 

1979 

61 

,5 

104 

.5 

1980 

67 

,  7 

61 

,0 

65,2    57,9 


118 

,0 

69 

,0 

52 

,  1 

51 

,6 

60 

,5 

39 

,3 

114 

,2 

40 

,  1 

57 

,2 

55 

,6 

76 

,  1 

20 

,8 

105 

,9 

34 

,8 

63 

,4 

39 

,9 

1 

50 

,8 

131 

,8 

80 

,0 

75 

,8 

47 

,3 

57 

,  1 

80 

,8 

38 

,0 

35 

,8 

59 

,3 

7 

,2 

612 

.9 

25 

,5 

35 

,  7 

79 

,3 

28 

.5 

635 

,3 

83 

,9 

28 

,6 

32 

,  4 

59 

.  1 

573 

,9 

86 

,8 

106 

,6 

65 

.  1 

37 

.2 

691 

,7 

05 

,8 

38 

,5 

100 

,9 

33 

.6 

703 

,3 

81 

,9 

98 

,8 

68 

,2 

85 

.2 

578. 

9 

8 

,3 

69 

,2 

54 

,5 

66 

.2 

956 

.  1 

15 

.8 

12 

,5 

20 

.3 

98 

.6 

685 

.8 

34 

,0 

1  12 

,2 

58 

.0 

101 

.3 

947 

4 

39 

,6 

72 

,8 

50 

,2 

51 

.5 

716 

,8 

52 

,0 

61 

,  1 

58 

.8 

56 

.8 

710 

.2 

57 

58 

61 

58 

675 

EUROPE 


BREST/GUIPAVAS  FRANCE  WMO  07110  48  27N  004  25W    ^6  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

n7i       gqa.o  loos.i  1003.5     '3'3'3.4  ggg.s  1002.8  1007.0  1002. b  ioos.3  1011.5  ioob.7  1013.1  1004. g 

1S72    998.4   993.8   999.1  1003.0  1002. fc  1003.6  1008.0  1008.1  1008.5  1004. fe  1 00& . 0  1003.8  1003.3 

1973  1009.4  1007.0  1013. fa  1 OOfa . fa  1001.7  1009.3  1004.0  1007. fa  1004. fa  IOOfa.8  1011.4  1005.0  1007.3 

1974  1001.4   998.2  1001.9  1003.3  1002. fe  1004.2  1008.4  1005.3  1000.4  lOOfe.fe  1001.0  1012.7  1003.8 

1975  1003.8  1007.2   999.2  1005.7  1005.7  1008.3  1005. fa  100fa.2  1003.5  1008.1  1005.7  1013. fa  1 OOfa . 0 

197fa   1010.7  lOOfa.O  1005.4  1007.7  1004.7  1009.5  lOOfa.fa  1007. fa  1001.4  991.7  1004.5   995. fa  1004.3 

1977  998.2   992.7  1003.8  1005.8  1003.3  1004.0  1005.0  1002.2  1010.7  1000.8  1002.0  1002.0  1002.5 

1978  1000.9   992.2  1000.8   999.0  1004. fa  1003.7  IOOfa.1  1007. fa  1009.7  1010.9  1012.9   987. fa  1003.0 

1979  998. fa   99fe.7   99fa.O  1001.0  1003.1  1008.0  1010.1  1004.1  1008.9  99fa.9  1 005 . fc  1000.9  1002.5 

1980  1001.8  1005.5   997.8  1009.6  1002.0  1002.1  1003.1  1005.5  lOOfa.fa  1000.4  1004.5  1010. fa  1004.1 

MEAN   1001.7  1000.9  1002.1  1004.1  1003.0  1005. fa  100fa.4  1005.7  lOOfa.4  1003.8  1 OOfa . 0  1004.5  1004.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  lOOfe.5  1022.1  1016.2  1011.9  1012.1  1015.2  1019.2  1014.8  1021.6  1024.0  1019.4  1025.8  1017.4 

1972  1011.0  1006.3  1011.6  1015.5  1015.1  1016.0  1020.3  1020.4  1020.9  1017.0  1018.6  1016.3  1015.8 

1973  1022.2  1019.7  1026.4  1019.3  1014.1  1021.6  1016.2  1019.8  1016.9  1019.3  1024.0  1017.6  1019  7 

1974  1013.9  1010.7  1014.6  1015.8  1015.0  1016.5  1020.8  1017.5  1012.7  1019.1  1013.5  1025.3  1016.3 

1975  1016.4  1019.8  1011.8  1018.3  1018.2  1020.6  1017.8  1018.4  1015.8  1020.6  1018.2  102fa.3  1018.5 

197fa   1023.4  1018.7  1018.0  1020.4  1017.1  1021.7  1018.8  1019.8  1013. fa  1003.9  1017.1  1008.2  lOlfe.7 

1977  1010.8  1005.2  lOlfa.4  1018.4  1015.8  1016.4  1017.2  1014.4  1023.1  1013.1  1014.5  1014.6  1015  0 

1978  1013.5  1004.7  1013.3  1011. fa  1017.0  lOlfa.O  1018.4  1019.9  1022.0  1023.3  1025.5  1000.0  1015.4 

1979  1011.4  1009.3  1008.5  1013.5  1015.5  1020.3  1022.3  101fa.3  1021.3  1009.2  1018.1  1013.5  1014.9 

1980  1014.5  1018.1  1010.4  1022.2  1014.3  1014.4  1015.3  1017.7  1018.8  1012.8  1017.1  1023.3  lOlfa.fa 

MEAN   1014.4  1013.5  1014.7  101fa.7  1015.4  1017.9  1018.6  1017.9  1018.7  1016.2  1018.6  1017.1  1016.6 
TEMPERATURE  DEG  C 


10.3 
10.9 


1971 

7  1 

6.2 

5,9 

9.2 

1  1  .8 

13.1 

17.5 

16.3 

1972 

5.8 

6.9 

B.fe 

8.8 

10.1 

1  1  .5 

15.3 

15.3 

1973 

5.8 

6.4 

7.0 

B.O 

12.2 

14. fc 

15.6 

17.5 

1974 

7.9 

6.9 

7  4 

9.0 

11.1 

14.4 

15.0 

15.5 

1975 

8.3 

8.0 

6.5 

8.6 

10.9 

14.7 

17.2 

18.1 

1976 

7.  1 

6.5 

7.3 

8.5 

1  1  .9 

17. fa 

17.4 

18.  1 

1977 

5. fa 

7.8 

8.9 

8.3 

10.8 

12.7 

16.5 

16.0 

1978 

5.9 

6.6 

8.0 

7  .7 

12.  1 

13.3 

15.1 

15.2 

1979 

3.7 

6.0 

7.0 

9.  1 

10.5 

14.3 

16.5 

15.6 

1980 

5.3 

B.3 

6.9 

9.6 

11  .5 

14.1 

14.9 

16.6 

MEAN 

6.2 

fe.9 

7.3 

8.7 

11.3 

14.0 

16.1 

16.4 

CLINO 

6.2 

6.  1 

8.2 

9.4 

11.7 

14.4 

15.7 

16.  1 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 
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.fc 
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101  , 

,8 

35 

.5 

39 

.8 

1972 
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.7 

181 

.8 

B3 

,  1 

103 

.5 

100 

.3 

1973 

71 

.5 

89 

.fc 

22, 

,  7 

70 

.2 

100 

.2 

1974 
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.6 

22fc 

,0 

72, 

,4 

40 

.8 

62 

.9 

1975 

151 

.3 

27 

.4 

141  , 

,  1 

52 

.7 

28 

,  1 

1976 

43 

4 

50 

,2 

83, 

,6 

8 

.8 

30 

.6 

1977 

133 

.5 

229 

.5 

103, 

,2 

77 

.3 

60 

,9 

1978 
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.8 

142 

,  1 

176, 

,6 

66 

.2 

20 

.9 

1979 

115 

4 

174 

.0 

150, 

,7 

78 

.  7 

109 

.9 

19B0 

124 

.2 

89 

.  1 

158, 

3 

4 

.5 

65 

.  1 

62.5 

10.3 

102.0 


31.2    85.2 


133. 3   126. 1   109 .4    53.8    61.9 


66 

.  1 

5fc, 

.2 
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,5 

42 

.5 

913 

.9 

36 

,9 
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.  1 
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7 

1  1  7 

.8 
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.7 

61 

.5 

58 

.  7 

73 

.9 

79 

.6 
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.0 
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,9 
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,0 
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4 

54, 

,0 
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,  1 

1  10 

,3 

68 

.7 
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,6 

61 

.2 
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.4 
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.5 
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.5 

168, 

.7 

1  17 

.9 

840 

.0 

54, 

.0 

69, 

.3 

143, 

.4 

128 

.6 
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.9 

26 

.fa 

1  1  , 

.4 

33, 

.2 

231 

.4 

10fa2 

7 

41  , 

.7 

86, 

.2 

109 

,8 

235 

.0 

1233 

.3 

47 

,6 
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.9 

109, 

,3 

107 

.4 

1137 

,4 

72 

,5 

91 

.9 
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.  1 

1  17 

.5 

1051 

,4 

90 
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150 

1129 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHERBOURG/M«UPERTUS  FRANCE  WMO  07024   4q  33U    001  28W   138  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  ggo.i  1004.2  ggs.s  ggfc.a  S35.e     "388.1  1003.5  g^B.i  1005.8  1007.5  1000.4  loos.g  1000. t 

1872  884.4  880.5  885.1  887.0  887.1   888.7  1003.3  1003,4  1004.7  1001.5  1000.4  1000. b    888.8 

1873  1005.2  1000.7  1008.4  1001.0  888.1  1004.6   888.2  1003.0  1000.2  1002.8  1005.7   888.5   1002.4 

1874  887.4  883.2  887.8  888.8  888. fc   888. b  1002.4  1000.5   884.7   888.0   885.2  1005.8    888.7 

1875  888.4  1004.8  883.7  1000.4  1001. £>  1004.1  1001. b  1001.7   888.8  1004. b  1000.4  1008.7   1001. b 

187b  1004.5  1001.8  1001.5  1003. b  888.8  1005.3  1002.0  1004.0   887.1   887.8   888. b   881. b    888.8 

1877  883. b  888.0  1000.3  1000.5  888.4   888.7  1000.7   888.3  100b. 8   887.8   885.8   888.2    888.4 

1878  885.0  888.8  885.3  884.7  1000.0  888.8  1000. b  1002.8  1004.1  100b. 4  1008.7  884.8  888.3 
1878  884.8  883.2  880.1  885.8  888.3  1003.0  1004.8  888.8  1004.3  883.8  888.5  884.8  887. b 
1880  887.7  1000.8  882.8  1004.8  888.0   88b. 8   887.8  1000.7  1001.8   885,3   888.8  1003.7    888,2 

MEAN  887.1  88b. 7  887.4  888.4  888.7  1000.8  1001. b  1001.1  1001.8   888.7  1000. b   888.8    888. b 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  100b. 8  1021.3  1015.3  1013.0  1012.4  1014.7  1018.8  1014.4  1022.3  1024.1  1017.2  102b. 0 

1872  1011.4  1007.3  1011.8  1013.7  1013.8  1015.3  1018.7  1018.8  1021.2  1018.3  1017.2  1017.5 

1873  1022.3  1017.7  102b. 5  1017.8  1014.7  1021.1  1015. b  1018.3  101b. b  1018.5  1022. b  101b. 4 

1874  1014.3  1010.0  1014.7  101b. b  1015.2  101b. 1  1018.8  101b. 8  1011.1  1015.8  1011.8  1 022 . b 

1875  1015.2  1021.8  1010.5  1017.3  1018.4  1020. b  1017.8  1018.0  1015.2  1021.3  1017.2  1025.8 

187b  1021.5  1018.8  1018.5  1020,5  101b. 5  1021.7  1018.3  1020,3  1013.5  1004.3  101b. 4  1008.5 

1877  1010.5  1005.8  1017.2  1017.4  101b. 1  101b. 2  1017.1  1014. b  1023.4  1014.4  1012.5  101b. 1 

1878  1011.8  1005.7  1012.1  1011.5  101b. 7  1015.3  1017.0  1018.3  1020. b  1023.0  1025. b  1001. b 
1878  1011.8  1010.2  100b. 8  1012. b  1015.0  1018. b  1021.3  1015.1  1020.8  1010.4  101b. 3  1011.5 
1880  1014.8  1017.7  1008.8  1021. b  1014. b  1013.3  1014.2  1017.0  1018.3  1011.8  101b. 8  1020.7 

MEAN  1014.1  1013. b  1014.3  101b. 2  1015.3  1017.4  1018.0  1017.5  1018.3  101b. 3  1017.4  101b. 7 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  5.3     5.5     5.1     8,2  11 

1872  4.b     5.8     7,8     8.5  10 

1873  5.1     4.8     b.5     7.3  11 

1874  b.b            b.3     b.4     8.b  10 

1875  7.8     b.b            5,7     7,8  8 

187b  b,2     5.3     5.b     7.4  12 

1877  4.5     7.0     7,8     7,5  10 

1878  4.7  4.2  7,2  7,0  11 
1878  1.5  3.2  5,8  7,8  8 
1880  3.2     7.1     5,8     B.b  11 
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MEAN  880.5  888.7  887.5  887.0  888.0  880.0  880.8  881.0  881.8  880.8  882.5  882.4  880.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1014.4  1021. b  1015.0  1011.1  1011.5  1014.4  1017. b  1015.8  1021. b  1025.8  1017.0  1027.7  1017.8 

1872  1014.8  1011.2  1014.5  1012.8  1014.8  101b. 2  1017.8  1018.1  1018.7  1018. «  1020.7  1025.0  1017.0 

1873  1024.3  1018.2  1024.2  101b. b  101b. 8  1018.3  1014. b  1018.4  1017.3  1020.2  1024.5  1018.8  1018.4 

1874  1021.8  1012.7  1014.8  1012.8  1014.5  1015.4  1018.8  101b. 8  1015.2  1015.1  1017.3  102b. b  101b. 8 

1875  1021.8  1023.7  1010.3  101b. 5  1015.3  1017.3  1017.1  1017.0  1017.4  1022.2  1018.4  1025.5  1018. b 

187b  1023.3  1020. b  1018.0  1015.2  101b. 5  1018.8  101b. 1  1017. b  1015.5  1008.2  1018.0  1012.0  lOlfe.8 

1877  ..---------- 

1878  1015.2  1008.8  1015.7  1010. b  1014.3  1015.5  1017.3  1018.8  1020.7  1023.4  1028.0  1008.8  101b. 5 
1878  1015.4  1011.3  1011.2  1013.8  1017. b  1018.4  1018.8  1016.2  1020.5  1013.4  1018.4  1017.2  101b. 2 
1880  1017.7  1021.7  1011.8  1018.0  1012.5  1015.3  1015.4  1017. b  1020.8  1014.6  1018.3  1023.5  1017.4 

MEAN  1018.8  1016.7  1015.2  1014.3  1014.8  1016. b  1017.2  1017.4  1018. b  1018.1  1020.4  1020. b  1017.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  .2  3.2  3.3  12.5    15.2    lb.1    21.4    18.7    15.8  11.2  4.3  2.3  10.4 

1872  1.8  6.0  8.3  8.6    13.1    15.7    18.3    18.5    14.1  11.1  6.2  1.5  10.4 

1873  .4  2.5  b.O  8.0    15.3    18.4    20.2    22.0    17.3  8.8  5.1  1.7  10. b 

1874  4.8  5.2  8.3  10. b    13.4    lb. 8    18.8    20.2    15.3  7.3  b.b  5.8  11.1 

1875  5.3  4.8  5.5  8.8    13.3    17.0    20.1    20.8    Ib.b  8.0  5.8  .3  10.7 

187b  2.8  3.0  b.l  10.4    15.7    21.2    22.3    18.7    15.0  12.0  b.4  1.5  11.4 

1877  3.b  7.0  8.1  8.5    13.8    Ib.b    18.1    17.8    15.0  12.7  b.5  3.4  11.1 

1878  2.0  3.2  7.5  8.4  13.5  lb. 3  18.8  18.1  15.8  10.8  3.b  4.3  10.2 
1878  -  1.5  4.2  7.4  8.8  13.8  18.2  18.8  17.8  Ib.b  12.3  5.8  4.5  10.7 
1880  1.1  b.O  6.5  8.0    13.2    16.2    17.3    18.8    Ib.b  10.0  3.8  .8  10.0 

MEAN  2.1  4.5  b.8  8.b    14.0    17.3    18.7    18.5    15.8  10. b  5.4  2.b  10.7 

CLINO  1.4  2.8  7.2  10.5    14.3    17. b    18.5    18.1    Ib.l  10.8  5.8  2.3  10. b 

PRECIPITATION  MM 
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MEAN  8b8.0   8b7.b  8b7.b  8b7,4  8b8.0  870.4   871.4   871,2   872.0   870.1   872.0   871.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  1012.8  1022.1  1015.3  1010.1  1011.2  1015.5  1017.5  101b. 0  1020.8  1025,1  1018.2  102b. 0 

1872  1013. b  1010.3  1013.8  1014.5  101b. 0  101b. 8  1018.4  1018.5  1018.0  1017.4  1020.8  1022.4 

1873  1023,2  1018,7  1024.1  1017,7  101b, 1  1018,7  1015,5  1018,8  1017,3  1018.5  1024,7  1018,8 

1874  1021,2  1013, b  1014.7  1013,0  1014,8  1015,8  1018,8  1017,3  101b, 0  1017,8  1018,0  1028.5 

1875  1021.8  1021.2  1011.4  1017,2  1015.3  1017.8  1017.2  1017. b  1017.3  1021.2  1018.1  1024.1 

187b  1024.7  1018.7  1018,4  1015,8  1017, b  1018,5  1017,7  1017,4  1015.5  1008.0  1018.8  1010. b 

1877  1014.7  1012. b  1020.1  1018.8  1014.8  1015.5  101b. 0  1014.8  1022.4  1017.4  1017.8  1020.2 

1878  1015.8  1008.8  1017.3  1011.3  1015. b  101b. 1  1018. b  1018.2  1021. b  1023.1  1027.8  1008.1 
1878  1013.8  1011.8  1012.5  1015.2  1017.8  1018. b  1020.8  1017. b  1020.5  1011.7  1020,5  1018.8 
1880  1017.4  1021.8  1012.8  1020.0  1013.1  101b. 8  101b. 8  1018.7  1020. b  1015.3  1018.3  1025.5 

MEAN  1017.8  101b. 2  101b. 0  1015.4  1015.2  1017.2  1017.8  1017. b  1018.0  1017.8  1020.5  1020.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  4.1      3.7  3.2  11. b    14.0    15 

1872  3.8     b.4  8,3  8,8    11,7    13 

1873  2.4     2.5  b.2  7.3    14.2    lb. 8    17.4    20.4    17.2    10.5     7.b     2.8     10.5 

1874  b.2     4.5  7.5  8.2    12.3    Ib.O    17,8    18,5    13.5     b.5     7.1     b.3     10.5 

1875  b.l     b.7  4.1  8.7    11.8    15.7    18.8    18.5    15.2    10.8     b.4     2.0     10.5 

187b  3.5     5.8  b.8  8.1    13.5    20 

1877  3.b     b .b  8.5  8.1    11.8    14 

1878  2.8  4.7  7.1  7.4  11.7  14 
1878  2.5  4.4  b.2  7.7  12.0  lb 
1880  2.5     b.b  b.O  8.3    11.8    14 

MEAN  3.7     5.2  b.4  B.b    12.5    15 

CLING  3.1     4.0  7.b  8.8    13.5    lb 

PRECIPITATION  MM 
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MEAN  993.8  991.7  991.3  990.1  990.9  992.8  993.4   993.5   995.2  994.0  995.6  99b. 2  993.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1015.3  1021.3  1014.7  1010.9  1011. b  1014.9  1017.1  1015.7  1021.0  1025.7  1017.2  1027.4  1017.7 

1972  1014  4  1011  7  1014  7  1012  8  1015.0  1016.2  1017.3  1017.6  1018.0  1018.6  1021.4  1024.9  1016.9 

1973  1024.0  1018.4  1023.0  1016.4  1016.8  1017.7  1014. b  1018.4  1017.2  1020.0  1024.8  1019.0  1019.2 

1974  1022.4  1012.9  1014.8  1012.0  1014.5  1015.3  1018.7  1016.7  1015.9  101b. 1  1018.2  1027.7  1017.1 

1975  1023.1  1023.0  1010.4  101b. 4  1014.8  101b. 9  1016.7  1016.9  1017.7  1021.8  1018.5  1024.9  1018.4 

1976  1023.9  1020.3  1018.5  1014.4  1016.4  1018.0  1015.9  1017.1  1015.7  1009.6  1019.0  1012.4  1016.8 

1977  1015.2  1013.4  1020.2  1017.5  1014.2  1014.8  1014.7  1013.9  1021.8  1019.0  1017.4  1021.8  1017.0 

1978  1015.8  1009.3  1016.8  1010.3  1014.3  1015.4  1017.2  1018.3  1020.8  1022.8  1028.4  1009.8  1016.6 

1979  1015.3  1011.4  1012.2  1014.0  1017. b  1018.0  1019.3  101b. 3  1020.0  1013.1  1019.7  1018.8  101b. 3 

1980  1017.7  1022.2  1012.2  1018.3  1012.0  1015.7  1015.7  1017.6  1020. B  1015.0  1017.8  1024.2  1017.4 

MEAN  1018.7  1016.4  1015. B  1014.3  1014.7  1016.3  101b. 7  101b. 9  1018.9  1018.2  1020.2  1021.1  1017.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  .4  3.5  3.0  12.3    15.4    lb. 8    21.6    21.3    16.2  12.5     4.5     2.5  10.8 

1972  3.5  6.6  B.7  9.7    13.6    16.3    19.7    19.4    13.5  11.2     7.8     2.9  11.1 

1973  1.4  2.8  6.0  8.0    15.6    18.7    20.1    21.7    18.0  10.7     6.5     2.9  11.0 

1974  b.5  5.B  B.9  10.4    13.9    17.4    19.7    20 . B    lb. 2  7.8     7.8     b.b  11.8 

1975  b.l  5.1  6.2  10.2    13.7    17.2    20.9    21.6    18.1  10.6     7.1     1.5  11.5 

1976  3.0  4.9  6.5  10.1    16.1    21.4    22.6    19.7    15.6  12.5     6.5     2.7  11.8 

1977  4.6  7.4  9.3  9.5    13. b    Ib.b    19.3    18.1    14. b  14.2     b.9     4.3  11.5 
197B  2.b  4.b  7.7  8.7    13.5    17.5    20.0    IB. 6    Ib.O  11.3     5.2     b.l  11.0 

1979  .2  5.5  B.b  9.3    14.5    IB. 9    20.8    18.5    16.9  14.0     6.0     4.8  11.5 

1980  2.5  7.2  6.B  9.1    13.2    16.9    18.6    20.6    17.7  11.4     5.5     1.1  10.9 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971 
1972 
1973 
1874 
1975 

1876 
1977 
1978 
1979 
1980 

MEAN  1015.6  1013.6  1013.2  1011.5  1013.0  1014.3  1014.2  1014.6  1016.5  1015.6  1017.0  1017.8   1014.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1014.2  1017.0  1011.4  1010.8  1012.1  1014.3  1016.7  1015.1  1019.2  1024.6  1014.2  1024.1   1016.1 

1972  1013  1  1011  6  1014  5  1010  4  1014.4  1015.0  1015.0  1016.4  1015.8  1017.0  1021.3  1023.4   1015.7 

1973  1020.4  1014.8  1019.7  1014.1  1017.1  1016.3  1013.5  1017.5  1016.1  1017.6  1022.0  1016.2   1017.1 

1974  1021.6  1011,4  1014.1  1010.8  1013.5  1014.1  1016.2  1015.4  1015.4  1013.6  1017.6  1024.2   1015.7 

1975  1022.1  1020.9  1008.8  1015.0  1012.8  1015.4  1015.1  1015.3  1017.4  1019.3  1015.9  1020.3   1016.5 

1976  1018.6  1018.2  1016.0  1012.8  1015.1  1017.1  1014.0  1016.1  1015.3  1009.3  1016.4  1010.8   1015.0 

1977  1014.0  1013.8  1019.3  1015.1  1013.3  1014.1  1013.6  1012.6  1019.4  1018.9  1015.8  1020.2   1015.8 

1978  1014  0  1008  2  1015  5  1008  5  1012.8  1014.7  1016.0  1016.5  1017.4  1019.0  1025.0  1010.1   1014.8 

1979  1012  9  1009  2  1011.9  1012.3  1017.4  1016.1  1016.7  1014,2  1018.2  1012.5  1016.4  1017.9   1014.6 

1980  1015.4  1021.2  1010.9  1014.8  1011.1  1014.6  1014.4  1015.7  1019.8  1013.9  1015.5  1021.2   1015.7 

MEAN  1016.6  1014.6  1014.2  1012.5  1014.0  1015.2  1015.1  1015.5  1017.4  1016.6  1018.0  1018.8   1015.7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  59     72     70    14  7    17.8    20.4    24.5    25.6    20.5    16.8     8.9     8.4     14.8 

1972  7  6    10  1    116    12.9    16.3    19.5    23.2    21.3    18.2    15.8    12.2     8.8     14.8 

1973  6  7     6  2     8.9    11.1    18.2    21.9    24.1    25.4    21.3    14.7    10.7     6.8 

1974  9  2     8  8    11.3    12.6    17.2    20.6    23.2    24.1    19.3    10.7    10.6     8,9 

1975  8.7     8.8     9.4    12.9    16.8    20.4    24.2    24.2    21.2    14.3    10.6     7.2 

1876      6  5     9  1    10.0    12.7    17.9    22.8    24.2    22.9    18.9    15.0     9.1     B.5 

1977  8  1    10  1    12.0    12.7    16.2    20.0    22.4    21.6    19.0    17.7    10.8     8.4 

1978  6.5     7.7    10.9    11.6    16.0    19.9    22.7    22.5    20.2    14.6    10.6     8.0 
1978      6.1 
1980      6.9    1 

MEAN      7.2 
CLINO      5.8 
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.  1 

1978 

136 

.0 

84 

.4 

30, 

,  1 

63 

.7 

85 

.8 

1979 

60 

.4 

62 

.4 

49 

,6 

17 

.4 

16 

.6 

1980 

28 

.5 

.3 

48 

,3 

27 

.2 

89 

.2 

14 

.0 

15 

.9 

85 

.3 

.5 

55 

.9 

28 

.2 

57.2    50.7 


39 

.7 

4 

,  7 

1  14 

,9 

96, 

,6 

562 

.5 

68 

.2 

186 

.4 

23 

,0 

94, 

1 

901 

.5 

33 

.3 

238 

.0 

38 

.9 

108. 

6 

730. 

2 

02 

.0 

8 

.6 

20 

.9 

1  1  , 

,  1 

630 

.4 

80 

.9 

1  1 

.6 

63 

.2 

111, 

.7 

535 

.3 

35 

.9 

306 

.7 

110 

,7 

50, 

,3 

836 

.2 

1 

.8 

85 

.6 

65 

.  7 

59 

.8 

646 

.9 

45 

.3 

8 

.2 

2 

.7 

68 

.0 

551 

.5 

18 

1 

281 

.6 

21 

.6 

65 

.2 

615 

.5 

.2 

40 

.0 

45 

,  1 

6 

.6 

348 

.0 

42 

.6 

1  1  7 

.  1 

50 

.  7 

67 

.2 

635 

.8 

60 

76 

69 

66 

546 
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STATION  PRESSURE  MB 


1^71 

gsb 

.5 

994 

,2 

988 

.3 

985 

.9 

98b 

.  1 

988 

.2 

993 

.0 

990 

.3 

99b 

.b 

999, 

7 

989 

4 

1000 

,2 

991  . 

,5 

1'972 

988 

1 

985 

.2 

988 

.0 

98fe 

.  1 

988 

1 

990 

.0 

992 

.4 

992 

7 

993 

.5 

993, 

.3 

992 

.5 

997 

.b 

990 

,b 

1<373 

"S-Jfe 

.8 

990 

.  1 

997 

.b 

989 

.5 

990 

.9 

993 

.2 

989 

.2 

993 

.3 

991 

.5 

993, 

,5 

99b 

.8 

990 

.7 

992 

,8 

\37A 

333 

,  7 

985 

.5 

988 

.4 

987 

.5 

988 

,5 

989 

.4 

992 

.5 

991 

.5 

988 

.4 

98b, 

7 

989 

.2 

997 

.2 

989 

,9 

ig?? 

333. 

.3 

997 

.5 

983 

.2 

989 

.7 

989 

.8 

991 

.5 

991 

.  7 

991 

.  7 

991 

.2 

995, 

,8 

991 

.0 

998 

.2 

992 

,  1 

1<37E. 

^■34 

.0 

993 

.5 

992 

.8 

989 

.9 

990 

.4 

994 

.0 

990 

.b 

992 

.7 

989 

.5 

983. 

.  1 

991 

.9 

984 

.9 

990, 

.b 

mi 

887 

,0 

984 

.2 

993 

.3 

990 

.  1 

989 

.0 

989 

,3 

989 

.5 

988 

,  7 

997, 

,  1 

993. 

,0 

987 

.fe 

994 

.3 

990 

,2 

1<378 

"387, 

.£. 

982 

,4 

988, 

.  1 

984 

.9 

988 

.5 

989 

.  7 

991 

.5 

993 

.4 

994 

.2 

997. 

,4 

1001 

.  7 

981 

.  7 

990 

,  1 

igrq 

988 

.0 

984 

.8 

983 

.7 

987 

.5 

991 

.b 

992 

.9 

994 

.5 

990 

,3 

995 

,  1 

988. 

,  1 

991 

.7 

988 

.3 

989 

.  7 

1S80 

990 

,4 

994 

.4 

984 

.9 

992 

.5 

987 

.4 

988 

.9 

989 

.  1 

992 

.2 

995 

.  1 

988. 

,  1 

991 

.7 

995 

.  1 

990 

.8 

MEAN  990.5  989.2  988.8  988.4   989.0   990.7   991.4   991.7   993.2   991.9   992.4   992.8    990.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FE8  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1013.5  1021.2  1015.2  1011.8  1011.7  1013.8  1018.3  1015.7  1022. b  102b. 1  101b. 1  1027.3   1017.8 

1972  1015.1  1011.7  1014.4  1012.2  1014.0  1015.7  1017.7  1018.2  1019. b  1019.7  1019.2  1024.8   101b. 9 

1973  1024.1  1017.0  1024.5  1015.9  101b. 7  1018.7  1014.5  1018. b  1017.1  1019.8  1023. b  1017.7   1019.0 

1974  1020.3  1012.1  1014.8  1013.7  1014.4  1015.0  1018.0  IOlfc.8  1014.1  1013.0  1015. b  1023.8   101b. 0 

1975  1020.0  1024. b  1 009 . b  101b. 0  1015. b  1017.1  101b. 9  101b. 9  101b. 8  1022.2  1017.7  1025.5   1018.2 

197b  1021.0  1020.5  1019. b  101b. 2  101b. 1  1019.3  1015.7  1018.1  1015.2  1008.9  1018.4  1011.8   101b. 7 

1977  1013.7  1010. b  1019.7  101b. 5  1014.8  1014.8  1014.8  1014.1  1023.1  1019.1  1014.0  1021.2   101b. 4 

1978  1014.4  1009.2  1014.4  1011.1  1014.4  1015.3  101b. 9  1019.0  1020.1  1023.7  1028.8  1008.3   101b. 3 

1979  1015.4  1011. b  1010.0  1013.7  1017.5  1018.4  1020.0  1015.8  1020.9  1014.1  1018.4  1014.9   1015.9 

1980  1017.5  1021.1  1011.3  1018.9  1013.3  1014.4  1014. b  1017. b  1020.8  1014.2  1018.5  1022.2   1017.0 

MEAN  1017.5  101b. 0  1015.4  1014. b  1014.9  101b. 3  lOlfe.7  1017.1  1019.0  1018.1  1019.0  1019.8   1017.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  -    .4  2.5  2.3  10.4    14.5    14.9    19.1    18.0    13.3    10.1     3.8     2.9      9.3 

1972  .4  4.4  b.b  8.7    11.8    14.2    17.8    lb. 3    11.7     8.3     5.2     10      8  9 

1973  -    .1  1.8  4.8  b.9    13 

1974  5.2  4.b  7.b  9.0    12 

1975  5.6  3.3  4.4  8.7    12 

197b  2.8  2.b  4,1  8.3    14 

1977  3.0  5.8  8.2  7.2    12 

1978  1.9  .9  b.8  7.9    12 

1979  -   2.8  2.4  b.1  8.2    12 

1980  -    .1  5.0  5.7  7.7    11 


PRECIPITATION  MM 


lb 

,9 

17 

.9 

15 

.2 

1& 

.b 

15 

.9 

18 

.b 

19 

,0 

20 

.8 

lb 

.2 

17 

.7 

15 

.2 

lb 

.8 

1  7 

.2 

1  7 

.b 

15 

,0 

15 

.8 

lb 

,0 

1  7 

.8 

lb 

,4 

18 

.2 

1971 

51 

.9 

20 

.0 

31  .8 

1972 

31 

.9 

33 

.4 

30.2 

1973 

30 

.b 

47 

.  7 

14  7 

1974 

3b 

.0 

52 

.3 

b3.7 

1975 

b3 

.7 

15 

.  1 

bO.3 

197b 

41 

.  1 

33 

.0 

14  0 

1977 

79 

,7 

123, 

.9 

58.4 

1978 

58 

.9 

78, 

.2 

104  1 

1979 

3b 

.2 

125, 

,  1 

123.  1 

1980 

5b 

.  7 

b8 

,9 

47.3 

MEAN 

48 

.7 

59, 

,8 

54.8 

CLINO 

b7 

55 

41 

b5 

.2 

80, 

,7 

b8 

.0 

98 

.3 

78 

.9 

3b 

.b 

53 

.b 

51 

.9 

124.3 
125.8 


9b. 2       139.9 


b4.3  52.5  98.9  104.9  115.2  24  9  34  7 

25.4  85.7  b5.8  83.7  29.4  34.8  lb. 3 

78.8  92.9  bO.3  7.8  132.0  38.5  58.0 

25.3  89.8  91. fc  94.1  5b . 7  50.2  72  b 


fc9. 

.0 

12 

.5 

5b1  , 

,4 

112 

.2 

2b 

7 

733 

.3 

55 

.2 

12 

.0 

b15 

.5 

80 

.0 

89 

.8 

780 

.7 

82 

.5 

28 

.4 

b45 

.8 

5b 

.7 

b1 

.8 

53b 

.0 

125 

.9 

b9 

.3 

952 

.b 

13 

.9 

12& 

.8 

703 

.0 

75 

.  1 

12b 

.4 

954 

.2 

55 

.b 

b5 

.  1 

772 

.9 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ig7i 

5.3 

5.8 

5 

.b 

12.0 

14.3 

15.3 

21  .  1 

18.4 

17.4 

13 

.4 

7.3 

5.8 

1^72 

5.0 

7.2 

3 

.4 

10.  1 

12.1 

14.1 

18. b 

17.4 

14  .fc 

12 

.3 

8.8 

b.3 

1373 

4  .1 

5.0 

7 

.3 

3.0 

14.2 

17.7 

18.7 

20.7 

18.0 

1  1 

.  7 

8.2 

5.b 

ig?^ 

8.0 

7.  1 

8 

.5 

10.3 

13.0 

lb. 3 

18.2 

13.0 

15.0 

3. 

1 

3.4 

8.3 

1'575 

8.0 

7.3 

(= 

.8 

3.3 

12.7 

17. b 

13.8 

20.3 

Ib.b 

1  1 

.b 

8.5 

3.3 

nTb 

5.3 

b.5 

7 

.fc 

10.4 

14.3 

21  .5 

21  .  1 

21  .2 

lb.  1 

12 

.  7 

8.0 

4.b 

1377 

5.1 

8.£> 

3 

.b 

3.2 

13.0 

14.3 

18.4 

17.2 

15.4 

14 

.0 

8.5 

7  1 

ig78 

5,0 

&.t 

8 

.3 

8.8 

14.0 

15. b 

17. b 

17.3 

1b. 4 

13 

.2 

3.0 

7.2 

^3^3 

2.3 

b.O 

7 

.7 

3.5 

12.3 

lb. 4 

13.0 

17.1 

lb. 8 

13 

.4 

8.0 

7.5 

n8o 

3.5 

7  .  7 

7 

.0 

3.3 

12.7 

15. b 

lb. 7 

18.5 

17.0 

1  1 

.b 

b.5 

5.0 

MEAN 

5.3 

&.8 

7 

.8 

3.3 

13.3 

lb. 5 

18.3 

18.8 

lb. 3 

12 

.3 

8.2 

b.2 

CLINO 

5.0 

5.6, 

8 

.7 

1  1  .0 

14.0 

17.2 

18.3 

18.3 

lb. 7 

12 

.5 

8.4 

5.5 

PRECIPITATION  MM 


1371 

100 

.8 

30 

1372 

34 

.5 

103 

1373 

33 

.b 

45 

1374 

1  1  1 

.0 

85 

1375 

8b 

.  7 

13 

137b 

27 

.3 

57 

1377 

72 

.0 

145 

1378 

141 

.2 

105 

1373 

83 

.3 

123 

1380 

1  12 

.4 

4fc 

MEAN 

8b 

.3 

7b 

CLINO 

81 

kb 

45.7    55.1 


10.5 

12 

.b 

.  1 

37, 

,8 

28.1 

45 

.5 

71 

.8 

Ibb, 

,  7 

43.2 

37 

.3 

48 

.0 

50, 

7 

81  .  1 

34 

.4 

13 

.  1 

3b 

,7 

3.2 

25 

.3 

bb 

.8 

34 

,  1 

14.4   107, 1    17.3  83.4  44.1 

44.4  8.4    b2.3  31.7  b1.3 
13. b    27.3    50.4  38.0  5b. 3 

.5  35.6.  117. b 

.0  15.3  72.4 

.5  28. b  b.3 

.3  17.2  125. 7 

.3  43.1  88.5 

34.5  53. b    38.4  53.2  b2.3 


1014  , 

,3 

1013 

,0 

101b. 

3 

1013 

,  7 

1015 

.3 

1013 

.b 

1012 

.3 

1013 

,  1 

1012 

,b 

1014 

,2 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1371  100b. 5  1013,0  1012,5  1007, b  1008,1  1012,1  1015,2  1012,5  1018.2  1021.4  1015.3  1022.8 

1372  1003,2  1004.8  1003.3  1011,3  1012.4  1013.4  1016.2  101&.3  101b. 1  1013.8  101b. 4  101b. 4 

1373  1013,5  101b, 4  1022,2  1015,0  1012,0  101b, 3  1012.3  101b. 1  1013. b  101b. 1  1021.1  1014.7 

1374  1014.7  1003.2  1011.4  1011.1  1011.8  1013,1  1017.3  1014.3  1011.2  1014.7  1012.4  1023.7 

1375  1015.3  1017.4  1008.1  1014.4  1013.2  1015.3  1014.7  1014.8  1013.5  1017.8  1015.3  1022.1 

137b  1020.7  1015.3  1015.1  1014.7  1014.2  1017,1  1014,3  1014,8  1011,1  1003,2  1015,0  100b, 1 

1377  1003. b  1005.8  1015.4  1015.5  1011.7  1012.7  1013.4  1011. b  1013.3  1012.3  1012.3  1014.5 

1378  1011.4  1003. b  1012.4  1008.1  1012.8  1012.7  1015.3  101b. b  1018.8  1020.2  1023.8  1001.1 
1373  1003.3  1007.4  100b. b  1011.0  1013.5  1017,0  1018. b  1014.0  1017.8  1007.4  101b. 2  1012.3 
1380  1012.8  101b, 3  1008.5  1017.8  1010.4  1012.3  1013.0  1015.3  101b. b  1010.8  1014.8  1021.1 

MEAN  1013.0  1011. b  1012.2  1012.7  1012.0  1014.3  1015.1  1014. b  1015.7  1013.8  101b. 3  1015.5   1013.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1003.8  1022.4  1015.8  1010.8  1011.3  1015.4  1018.3  1015.7  1021.4  1024.7  1018. b  102b. 2 

1372  1012. b  1008.1  1012. b  1015.2  1015.7  101b. 7  1013.4  1013.5  1013.3  1 0 1 '' .  0  1013.7  1013.8 

1373  1022.3  1013.8  1025. b  1018.4  1015.3  1020.1  1015.5  1013.3  101b. 8  1013.4  1024.4  1018,1 

1374  1018.1  1012.5  1014.7  1014.3  1015.1  101b. 3  1020.5  1017.5  1014.4  1018.0  1015.7  1027.1 

1375  1013.2  1020.8  1011.4  1017.7  101b. 5  1013.1  1017.3  1017.3  101b. 7  1021.1  1018. b  1025.5 

137b  1024.1  1013.2  1018.4  1018.0  1017.4  1020.3  1018.0  1018.0  1014,3  100b, 4  1018.3  1003.4 

1377  1013.0  1003.1  1018.7  1018.8  1015.0  1015.3  101b. b  1014.8  1023.1  1015, b  101b. 2  1017.8 

1378  1014.7  100b. 3  1015.7  1011.4  101b. 1  1015.3  1018.5  1013.8  1022.0  1023.5  1027.2  1004.4 
1373  1012.7  1010.7  1010.5  1014.3  101b. 7  1020.3  1021.8  1017.2  1021.1  1010. b  1013. b  101b. 2 
1380  101b. 2  1020.3  1011.8  1021.1  1013. b  1015.5  101b. 2  1018.5  1013.8  1014.0  1018,1  1024,5 

MEAN  101b, 3  1015.0  1015.5  101b. 0  1015.3  1017. b  1018.3  1017.8  1018.3  1017,0  1013, b  1018,3 

TEMPERATURE  DEG  C 


1017 

.5 

lOlfc 

.3 

1013 

.b 

1017 

.0 

101B 

.5 

101b 

.8 

101b 

.2 

101b 

.3 

101b 

.0 

1017 

.5 

b7 

.5 

24 

.8 

632 

.8 

108 

.b 

5b 

.3 

7b2 

.5 

33 

.  7 

33 

.3 

5b7 

.0 

15b 

7 

31 

.2 

814 

.3 

37 

.7 

18 

.2 

b58 

.5 

143 

.8 

81 

.  1 

bfcB 

.  7 

54 

,2 

34 

.b 

878 

.b 

18. 

7 

1&2. 

.5 

7b2, 

,5 

53, 

.4 

174 

.b 

34  1 

.3 

72 

,  7 

b4 

.2 

7b8 

.b 

80 

,  7 

74 

.8 

745 

.5 

83 

83 

782 
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WMO  oyfego     43  33n  007   wz 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1S71 
ig72 
1973 
1974 
1975 

197fc 
1977 
1978 
1979 
1980 


1012.1  1013,2  1008.9  1009. £>  1010.9  1011. 

1011.2  1010.3  1012.3  1007.3  1011.8  1012. 
1017.5  1010.0  101fc.7  1010.2  1015. b  1014. 
1019. fc  1008.8  1012.5  1008.5  1010.8  1011, 


1014  9  1013.3  1017.1  1022. fc  1010.1  1022.2 

1012.4  1013.5  1013.7  1015.2  1017.0  1021.9 

1010.5  1015.2  1013.3  1014.4  1018.2  1013.1 
1013.8  1013.2  1012.3  1008.9  1014.8  1020.4 


1019.9  1019.2  lOOfc.O  1012.1  1011.4  1012.8  1012.9  1013.1  1015,9  lOlfc.fc  1013.7  1018.5 

1014  fc  lOlfc  2  1014  3  1010.9  1013.1  1015.3  1011.8  1014.5  1013.5  1007.8  1013. fc  1008.5 

1012.0  1010.8  1017.3  1011.7  1011.9  1012.2  1011.1  1010.7  1017.4  1017.4  1011.0  1017.5 
1010.2  1005.1  1011. fc  1005.8  1010.2  1011.8  1013.1  1013. fe  1013.7  lOlfc.O  1022.1  1007.7 
1009. fc  lOOfc.l  1009.0  1008.8  1015.1  1013.4  1014.3  1010.7  1015.7  1011.7  1011.9  1013.1 

1012.1  1017.9  1007. fc  1011.6  1008.8  1010.8  1011.2  1012.4  1017.1  1009.8  1012.1  101fc.2 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

197fc 
1977 
1978 
1979 
19B0 


JAN 


FEB 


MAR     APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1013.3  1014.4  1010, 

1012.4  1011.5  1013 

1018.7  1011.2  1017 

1020.8  1010.0  1013 
1021 . 1  1020 .4  1007 


1010. 
1008. 
1011. 
1009. 


1012.1  1012 .fc  lOlfc . 1  1014  . 

1013.0  101 3. fe  1013.5  1014 . 

IOlfc.8  1015.2  1011.7  10lfc. 

1012.0  1012.2  1015.0  1014. 


2  1013,3  1012.6  1014.0  1014.0  1014.3 


1015.8  1017.4  1015.5  1012.1  1014.3  101fc.5  1013,0  1015. 

1013.2  1012.0  1018.5  1012.9  1013.1  1013.4  1012.3  1011. 
1011.5  lOOfc.3  1012.8  1007.0  1011.4  1013.0  1014.3  1014. 
1010.8  1007.3  1010.2  1010.0  101fc.3  1014.5  1015.5  1011. 

1013.3  1019.1  1008.8  1012.8  1010.0  1012.0  1012.4  1013. 


1018.3  1023.8  1011.3  1023.4 

1014.9  lOlfe.4  1018.2  1023.2 

1014.5  1015. fc  1019.4  1014.3 

1013.5  1010.1  lOlfe.O  1021 .fc 

1017.1  1017.8  1014.9  1019.7 

1014.7  1009.0  1014.8  1009.7 

1018. fc  1018. fc  1012.2  1018.7 

1014.9  1017.2  1023.3  1008.9 

lOlfc.9  1012.9  1013.1  1014.3 

1018.3  1011.0  1013.3  1017.4 


MEAN 

1013.9 
1013.2 
1014.1 
1012.9 
1014.3 

1012.8 
1013.4 
1011.7 
101 1 .fc 
1012.3 


MEAN   1013.9  1011.8  1011, fc  1009,7  1012.0  1012.5  1012, fc  1013,0  1015,0  1014.0  1014,5  1015.9   1013.0 


MEAN 

1015.1 
1014,5 
1015,3 
1014.1 
1015.5 

1014.0 
1014. fc 
1012.9 
1012.8 
1013,5 


MEAN   1015.1  1013.0  1012.8  1010.9  1013.2  1013.7  1013.8  1014.2  101fc.2  1015.2  1015.7  1017.1   1014,2 
TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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9. 
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8. 
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8. 
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8. 
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8. 
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NIMES/COURBESSAC  FRANCE  WHO  07645   13  52N  004  23E    53    M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  HB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

n?!  lOOfc.5  1010.3  1004.5  1003.1  1004.5  1007.0  100'3.3  1007.8  1 0 1  1  .  "9  1017.0  1007.2  101fc.7   1008.8 

1'972  1005. &  1004.0  1006.8  1003.7  1007.0  1007.8  1008.3  1009.4  1008.7  1009.8  1013.4  1015.8   1008.4 

1973  1013.3  1008.2  1012.9  1007.3  1009.7  1009.3  1006.4  1010.4  1009.1  1010.6  1015.3  1009.0   1010.1 

1974  1014.1  1004.2  1006.8  1003.5  1006.2  1007.1  1009.9  1008.7  1008.5  1007.3  1010.5  1017.9   1008.7 

1975  1015.0  1013.7  1001.7  1007.7  1006.0  1008.1  1008.1  1008.4  1010.0  1012.2  1009.0  1013.3   1009.4 

1976  1012.2  1010.7  1008.6  1005.6  1008.0  1009.8  1007.3  1008.7  1008.0  1001.8  1009.3  1003.3   1007.8 

1977  1006.5  1006.1  1011.9  1008.2  1005.8  1006.8  1006.3  1005.5  1012.3  1011.3  1008.6  1012.9   1008.5 

1978  1006.7  1001.1  1008.3  1001.3  1005.7  1007.4  1008.9  1009.4  1010.7  1012.3  1018.0  1002.4   1007.7 

1979  1005.7  1002.1  1004.4  1005.4  1010.0  1009.1  1010.0  1007.2  1011.2  1005.0  1009.7  1010.5   1007.5 

1980  1008.3  1013.8  1003.7  1008.5  1003.7  1007.5  1007.4  1008.7  1012.3  1006.4  1008.3  1014.1   1008.6 

MEAN  1009.4  1007.4  1007.0  1005.4  1006.7  1008.0  1008.2  1008.4  1010.3  1009.4  1010.9  1011.6   1008.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1014.2  1017.9  1012.1  1010.5  1011.8  1014.3  1016.5  1015.0  1019.2  1024.5  1014.8  1024.4   1016.3 

1972  1013.2  1011.6  1014.3  1011.1  1014.4  1015.1  1015.5  1016.7  1016.0  1017.2  1020.9  1023.4   1015.8 

1973  1021.0  1015.9  1020.5  1014.8  1017.0  1016.5  1013.5  1017.6  1016.3  1018.1  1022.9  1016.7   1017.6 

1974  1021.7  1011.7  1014.3  1011.0  1013.6  1014.3  1017.1  1015.9  1015.8  1014.8  1018.0  1025.6   1016.2 

1975  1022.6  1021,3  1009.3  1015.1  1013.4  1015.4  1015.3  1015.6  1017.2  1019.7  1016.5  1021.0   1016.9 

1976  1019.9  1018.3  1016.2  1013.1  1015.3  1017.0  1014.4  1016.0  1015.3  1009.2  1016.9  1010.9   1015.2 

1977  1014.2  1013.6  1019.4  1015.7  1013.2  1014.0  1013.5  1012.7  1019.7  1018.7  1016.2  1020.5   1016.0 

1978  1014.4  1008.7  1015.8  1008.8  1013.1  1014.7  1016.1  1016.6  1018.0  1019.7  1025.6  1010.0   1015.1 

1979  1013.4  1009.6  1011.9  1012.8  1017.4  1016.3  1017.1  1014.4  1018.5  1012.4  1017.2  1018.1   1014.9 

1980  1015.9  1021.4  1011.2  1016.0  1011.1  1014.7  1014.6  1015.8  1019.6  1013.8  1015.8  1021.8   1016.0 

MEAN  1017.1  1015.0  1014.5  1012.9  1014.0  1015.2  1015.4  1015.6  1017.6  1016.8  1018.5  1019.2   1016.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  5.1      7.5  6,8    14 

1972  6.8     9.2  11.0    12 

1973  5.9     6.3  9,2    11 

1974  8.9     8.0  10.2    11 

1975  8.2     8.6  8.4    12 

1976  7.3     8.7  9,9    11.8  17.6  22.7  24.3  22.4  17.8 

1977  6.6     9.5  11,2    12,7  15.5  18.7  21.9  21.0  18.8 

1978  5.7     6.9  10.8    11.3  15.4  19.0  22.1  22.3  20.8 

1979  4.9     8.1  11.2    11.9  16.4  21.8  24.7  22.7  20.1 

1980  5.8     9.9  9.6    11.9  15.2  19.7  21.6  24.2  21.1 


PRECIPITATION  MM 
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.3 

2.0  110.7  147.2 

202.2  82.2  59.9 

40.9  51.4  19.3 

151.7  139. 1  87,0 


15.1   117.5 


42.7   105,2    43.6 
86.6    23.2   175.3 


1978  142.3   119.9    4 

1979  124.3    51,5    54.7    24.6    45.8 

1980  43.  1    12,0    65.2    70.9    75  8 
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EUROPE 


PARIS/LE  SOURGET  FRANCE  WMO  07150   48  58N  002  27E    S"?  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

IS?!  1002.5  1013,3  1007,3  1004,3  1003,8  1 OOfe , 4  1011,5  1007.1  1014,3  1017.2  1008.3  1018.5   1009.5 

1<372  1004.9  1001,5  1004,9  1004.9  1005.8  1007.5  1010.7  1010.9  1012.1  1010,8  1010,9  1013,4   1008,2 

1973  1014,9  1009,2  1017,2  1008,5  1007,7  1011, b  1007,0  1011.0  1008.7  1011.7  1015.3  1008.8   1011.0 

1974  1009.7  1003,3  100b, 5  1 OOfe . 7  100b. 7  1007.5  1010,6  1008,9  1004,7  1005,8  1005,8  1015,4   1007, fe 

1975  1009.7  1015.0  1001.5  1008.4  1008.2  1010.7  1009.4  1009.4  1008.1  1013,8  1009,0  1017,2   1010,0 

197fc  1013,2  1011,2  1010,4  1009, b  1008,2  1012,3  1008,9  1010, b  100fe,3   998,8  1009,3  1001,8   1008,4 

1977  1004,0  1000,4  1010,4  1008,9  100b, 7  1007,2  1007,7  100fe,3  1015,1  1008,5  1005,0  1010,5   1007, b 

1978  1004,7   999,2  1005,4  1002,8  1007,0  1007,0  1009.0  1011.3  1012.3  1015.1  1019.1   997.1   1007.5 

1979  1005.3  1002.7  1000.5  1005,5  1008,1  1011,0  1012,7  1007, b  1012,8  1004,0  1009,2  1005,3   1007,1 

1980  1008,1  1011, fc  1002,4  1012,1  1005. b  100b. 5  100b. 4  1009.5  1011.7  1005.0  1009. b  1012. b   1008.4 

MEAN  1007,7  100fe,7  100fe,7  1007,2  100b. 8  1008.8  1009.4  1009.3  1010. b  1009.1  1010.2  1010.1   1008.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1010.5  1021.4  1015.4  1012.1  1011.5  1014.2  1019.1  1014.7  1022.1  1025.1  101b. 3  102b. b   1017.4 

1972  1013.0  1009.5  1012.9  1012.8  1013. b  1015.3  1018,4  1018, fe  1019,9  1018,7  1018,9  1021,5   101fe,1 

1973  1023,0  1017,3  1025,3  101fe,5  1015,5  1019.3  1014.7  1018. fc  101b. 4  1019. b  1023.4  101b. 9   1018.9 

1974  1017.7  1011.3  1014.5  1014. b  1014.5  1015.2  1018.3  101b. fe  1012.5  1013.7  1013.7  1023.4   1015.5 

1975  1017.7  1023.1  1009.5  101fc,3  101b. 0  1018.4  1017.1  1017.0  1015.8  1021.8  1017.0  1025.4   1017.9 

197b  1021.3  1019.3  1018.4  1017. fe  101b. 0  1020.0  101b. 5  1018.3  1014.0  100b. b  1017,3  1009,9   101fe,3 

1977  1012,1  1008.3  1018.3  101b. 9  1014.5  1015,0  1015,3  1014.0  1022.9  101b. 4  1012.9  1018.5   1015.4 

1978  1012.7  1007.2  1013.4  1010.7  1014.8  1014.8  101b. 7  1019.1  1020.1  1023.0  1027,2  1005,1   1015,4 

1979  1013.5  1010.8  1008.4  1013.4  lOlfe.O  1018.7  1020.4  1015.3  1020, b  1011,8  1017,2  1013,3   1015,0 

1980  101b, 3  1019, b  1010,4  1020,1  1013,4  1014,2  1014,1  1017,2  1019,4  1012,9  1017. fe  1020.8   101fe.3 

MEAN  1015.8  1014.8  1014.7  1015.1  1014. b  101b. 5  1017.1  101fc,9  1018,4  1017,0  1018.2  1018.1   101fe.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  3,fe     4,fe     4,2  11,0    15 

1972  3,0     5,5     8,b  9,7    12 

1973  3,1     4,1     h.b  8,5    13 

1974  7,4     5,7     7,4  10.5    12 

1975  7.b     fe.O     5.7  9.8    12 

197fe  5.1     4.8     5.9  9.fe    14 

1977  4.3     7.3     8.9  8,7    13 

1978  3,b     3,3     8,0  8,b    13 

1979  -   1,0     2,9     b.4  9.0    12 

1980  1.2     b.3     fc.2  8.9    12 


PRECIPITATION  MM 


15,  1 

19 

,2 

18.2 

15 

,3 

1  1 

,3 

14,0 

18 

,4 

17,1 

13 

,3 

10 

7 

17, b 

18 

,4 

20,5 

1  7 

,  1 

10 

,9 

lb, 5 

17 

,5 

18.8 

14 

,b 

8 

,3 

lb, 2 

19 

,3 

20.9 

lb 

,4 

10 

,0 

20.2 

21 

,8 

19.8 

15 

.0 

12 

,9 

15.5 

18 

,3 

17.1 

14 

,3 

13 

4 

15.2 

lb 

,9 

lfe.4 

15 

.0 

12 

,0 

lb. 2 

17 

,  7 

17.0 

15 

.2 

12 

,5 

15. b 

lb 

,  7 

18. b 

ife 

.5 

10 

,b 

lb. 2 

18 

,4 

18.4 

15 

.2 

1  1 

,2 

17.2 

19 

,  1 

18.8 

ife 

.2 

1  1 

,5 

1971 

fe3 

,8 

33 

.0 

1972 

89 

,0 

58 

.0 

1973 

19 

,  7 

44 

,  1 

1974 

fc5 

.9 

40 

,8 

1975 

feb 

,4 

20 

.  1 

b5,0 
58,0 


MEAN 
CLINO 


i>2. 

,8 

49 

,3 

7 

,8 

18 

,4 

7fe 

,8 

7 

,  7 

582 

,3 

114. 

.7 

90 

,  1 

30 

.0 

21 

1 

82, 

.fe 

24 

.  1 

b99. 

,9 

40, 

.5 

40 

,3 

72 

,9 

4fe 

,9 

49 

,  7 

37 

,2 

550 

.9 

18, 

,3 

54 

,9 

12fe 

,9 

104 

,8 

73 

,8 

38 

,  7 

739 

,8 

42 

,3 

57 

,9 

115 

,5 

33 

,5 

73 

,3 

9 

,3 

fe33. 

.  1 

50, 

7 

1 1 

.b 

40 

,2 

b9 

,8 

37 

1 

b9 

,0 

38fe, 

.5 

75, 

.8 

43 

,b 

8 

,2 

59 

,5 

7fe 

,b 

50 

,0 

705, 

.  1 

59, 

,  1 

42 

,9 

38 

.4 

8 

,  1 

7 

.4 

8fe 

.3 

710, 

,4 

9. 

,5 

58 

,9 

3fe 

,0 

74 

.3 

b3 

,fe 

lOfc, 

,5 

fefe4. 

,  1 

103, 

.b 

48 

,0 

30 

,2 

55 

,7 

53 

,b 

79, 

fe 

688, 

fe 

57, 

,  7 

49 

.8 

50 

,b 

49 

.2 

59 

.5 

50 

,8 

b3fe. 

,  1 

55 

b2 

51 

49 

50 

49 

585 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


1971 

1008 

.  1 

1013, 

.2 

1007 

.2 

1004 

.2 

1005 

.7 

1009 

.5 

1011 

.0 

1009 

1972 

1007 

.0 

1005, 

.4 

1008 

,3 

lOOfc 

.9 

1009 

.5 

1009 

.9 

1010 

.9 

101  1 

1973 

1015 

.0 

1011  , 

1 

1015 

,b 

1010 

.0 

1010 

.9 

101  1 

.7 

1008 

.9 

1012 

1974 

1015 

.5 

loot 

.6 

1008 

.3 

1005 

.fc 

1008, 

.& 

1009, 

,3 

1012 

.8 

1010 

1975 

lOlfc 

.& 

1014 

.  7 

1004 

.fe 

1010 

.5 

1008 

.4 

1011 

,0 

1010 

.7 

101  1 

197& 

1015 

.3 

1012 

.7 

101  1 

.3 

1008 

.  1 

1010 

.9 

1012 

.2 

1010 

.4 

101  1 

1977 

1008 

.6 

1008 

.4 

1014 

.0 

101  1 

.4 

1008 

.3 

1009 

,3 

1009 

.2 

1008 

197B 

1009 

.6 

1003 

,2 

101  1 

.  1 

1004 

.2 

1008 

.6 

1010 

,0 

101  1 

.8 

1012 

1979 

1007 

.b 

1004 

.8 

1008 

.2 

1008 

.8 

101  1 

.9 

1012 

.2 

1012 

.9 

1010 

1980 

1010 

.  7 

1015 

.9 

lOOfc 

.7 

1011 

.8 

lOOfc 

.fc 

1010 

.8 

1010 

.5 

101  1 

PERPIGNAN                                          FRANCE  WHO  07747  42  44N  002  52E    43  M 
NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

,5  1013.7  1018.5  1010.3  1017.9   1010.7 

,b  1010.6  1010.8  1015.2  lOI&.b   1010.2 

,5  1011.1  1012.7  1017.3  1010.8   1012.3 

9  1010.6  1010.9  1012.2  1020.6   1011.0 

,1  1011.8  1014. b  1012.0  1015.3   1011.8 

.1  1009.8  1003.7  1012.2  1004.9   1010.2 

,1  1014.8  1012.1  1011. b  1014.2   1010.8 

,1  1013.9  1015.0  1020.3  1004.2   1010.3 

,5  1013.9  1005.7  1013.2  1013.5   1010.3 

,5  1014.4  1009.3  1010. b  1017.3   1011.3 

MEAN   1011.4  1009. b  1009.5  1008.2  1008.9  1010. b  1010.9  1010.9  1012.5  1011.3  1013.5  1013.5   1010.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1014.0  1019.1  1013.1  1010.0  1011.4  1015.1  1016.6  1015.1  1019.4  1024.3  101b. 2  1023.8 

1972  1012.9  1011.2  1014.1  1012.7  1015.2  1015.6  1016.4  1017.3  1016.3  101b  5  1021.1  1022.5 

1973  1020.9  1017.0  1021.5  1015.8  101b. 5  1017.3  1014.4  1018.1  1016.7  1018.4  1023.2  1016.6 

1974  1021.3  1012.4  1014.1  1011.4  1014.3  1014.9  1018.4  1016.5  1016.2  1016.7  1018.0  1026.5 

1975  1022.4  1020.6  1010.4  1016.2  1014.2  1016.7  1016.2  1016.7  1017.4  1020.4  1017.9  1021.2 

1976  1021.2  1018.6  1017.1  1013.8  1016.6  1017.8  1015.9  101b. b  1015.4  1009.4  1018.1  1010.8 

1977  1014.5  1014.2  1019.8  1017.2  1014.0  1015.0  1014.8  1013.7  1020.4  1017.8  1017.4  1020.1 

1978  1015.5  1009.0  101b. 9  1010.0  1014.3  1015.6  1017.4  1017.7  1019.5  1020.7  1026.2  1010.0 

1979  1013.5  1010.6  1014.0  1014.6  1017.6  1017.8  1018.5  1016.1  1019.5  1011.4  1019.0  1019.4 

1980  1016.6  1021.8  1012.5  1017.6  1012.3  1016.5  101b. 1  1017.1  1020.0  1015.0  1016.5  1023.3 

MEAN   1017.3  1015.5  1015.4  1013.9  1014.6  101b. 2  1016.5  1016.5  1018.1  1017.1  1019.4  1019.4 
TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  7.9     9.4     7.9    14.4    17.5    20.3 

1972  7.8     9.4    11.3    13.1    16.0    19.2 

1973  7.9     8.1     9.2    12.5    17.3    21.1 

1974  9.5     8.9    10.9    12.5    16.7    20.5 

1975  10.5    10.2     9.6    13.2    15.9    20.5 

197b      9.3     9.1    11.0    12.5    17.1    23.4    24.6    22.6  18.9    15.0    10.1     8.7     15. 

1977  7.8    10.9    12.3    13.3    15.3    18.7    21.8    21.3  19.4    17.7    11.2     9.7     15.0 

1978  7.2     9.2    11.7    11.7    15.7    IE 

1979  7.5     9.0    11.5    12.3    16.5    21 

1980  b.7    10.8    10.1    12.3    15. b    1= 
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STRASBOURG/ENTZHEIM  FRANCE  WMO  07180  48  33N  007  38E   150  M 

NOTES  ON  PAGE  1  1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

)7.5   887.1  1008.3 

1001 .3  1001 .8  1001 .0  100b. 8 

1001 .7  1004.3  888.0 

884.7  887.5  1004.8 
1003.5   888.8  100b. 1 

880.8  888.5  882.8 
1001 . 1   885.3  1002.7 

1004.8  1008. b  880.3 
88b. 1  888.4  88b. 2 
885.8   888.4  1002.7 

MEAN    888.8   887.3   88b. b   885.8   88b. 5   888.0   888. b   888.0  1000.8   888.8  1000.2  1001.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC 

1871  1014.8  1021.3  1015.3  1011.8  1011.8  1013.7  1018.3  1015.7  1022. b  102b. 3  101b. 1  1027. b 

1872  101b. 0  1012.7  1014.8  1012.2  1014.0  1015.7  1017.5  1018.1  1018.8  1020. b  1020.0  1026.4 

1873  1025.0  1017.4  1024. b  101b. 1  1017.3  1018.8  1014.8  1018.0  1017.7  1020.5  1023.4  1018.3 

1874  1021.5  1012.7  1015.4  1013.7  1014.7  1015.3  1018.2  1017.1  1014.8  1013.5  101b. 3  1023.8 

1875  1020.5  1024.8  1008.5  1015.8  1015.2  1016.7  101b. b  101b. 8  1016.8  1022.3  1017.8  1025.5 

1876  1020.7  1021.0  1018.7  1015.7  1015.8  1018.8  1015.2  1018.0  1015.4  1008.2  1018.4  1012.1 

1877  1014.1  1010.8  1018.4  101b. 0  1014.5  1014.3  1014.5  1014.0  1022.8  1018.7  1014.2  1021.8 

1878  1014.7  1008.8  1014. b  1010.8  1014.2  1015.3  101b. 8  1018.7  1018.7  1023.6  1028.8  1008.3 
1878  1015.6  1011.8  1010.4  1013.3  1017. b  1018.1  1018.7  1015.8  1020.8  1014. b  1018.4  1015.1 
1880   1017.8  1021 .b  1011.4  1018.4  1013.2  1014.4  1014.5  1017.4  1020.8  1014.4  1018.5  1022.1 

MEAN   1018.1  101b. 4  1015.5  1014.4  1014.8  101b. 1  101b. 6  1017.1  1018.2  1018.5  1018.2  1020.2 

TEMPERATURE  DEG  C 
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TOULON                                       FRANCE  WMO  076,60  43  OfcN  005  56E  24  M 

NOTES  ON  PAGE  1  1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAT      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1010.1  1011. b  100b. 7  1007.2  1008.4  1008. 9  1012. b  1011.2  1015.1  1020.6  1008.0  lOig.S  1011. g 

1372  1009.0  1007.7  1010. b  1005.8  1010.4  1010.7  1010.7  1012.1  1011.8  1013.1  1017.1  1019.6  1011.5 

1973  1015.8  1009.4  1015.0  1009.2  1013. b  1012.2  1009.5  1013.5  1011.8  1013.2  1017.1  1011.6  1012.7 

1974  1017.7  1007.3  1010.1  1006.7  1009.1  1009.9  1012.4  1011.8  1011.6  1008.7  1013.7  1019.4  1011.5 

1975  1018.2  1017.2  1004.5  1010.8  1009.4  1011.5  1011.1  1011.3  1013.9  1015.0  1011.5  1016.1  1012.5 

1976  1013.2  1014.1  1012.1  1009.0  1011.2  1013.4  1010.1  1012.5  1011.8  1005.7  1011.9  1006.8  1011.0 

1977  1010.1  1009.8  1015.5  1010.4  1009.8  1010.4  1009.7  1008.8  1015.4  1015.5  1011.0  1016.1  1011.9 

1978  1009.6  1003.9  1011.3  1004.5  1008.9  1010.9  1012.1  1012. b  1012.9  1014.8  1020.9  1006.5  1010.7 

1979  1008.7  1004.9  1008.2  1008.0  1014.1  1012.3  1012.9  1009.9  1014.3  1009.5  1011.4  1013.2  1010.6 

1980  1011.0  1017.0  1006.5  1010.1  1007.5  1010.4  1010.4  1011.1  1015.8  1009.3  1011.2  1015.8  1011.3 

MEAN  1012.3  1010.3  1010.1  1008.2  1010.2  1011.2  1011.2  1011.5  1013.4  1012.5  1013.5  1014.5  1011.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1013.4  1014.9  1010.0  1010.4  1011.6  1013.1  1015.7  1014.3  1018.2  1023.8  1012.3  1023,1  1015.1 

1972  1012.3  1011.0  1013.8  1009.0  1013.6  1013.9  1013.9  1015.2  1015.0  1016.3  1020.4  1022.9  1014.8 

1973  1019.1  1012.7  1018.3  1012.5  101b. 8  1015.3  1012.6  101b. b  1015.0  101b. 4  1020.4  1014.9  1015.9 

1974  1021.0  1010. b  1013.4  1010.0  1012.3  1013.1  1015.5  1014.9  1014.8  1012,0  1017.0  1022.7  1014.8 

1975  1021,5  1020.5  1007.8  1014.0  1012.7  1014. b  1014.2  1014.4  1017.1  1018.2  1014,8  1019.4  1015.8 

197b  101b. 5  1017.4  1015.4  1012.3  1014.4  101b. 6  1013.2  1015.7  1015.0  1008.9  1015.2  1010.1  1014.2 

1977  1013.4  1013.0  1018.7  1013. b  1013.0  1013. b  1012.8  1012.0  1018. b  1018,7  1014.2  1019.4  1015.1 

1978  1012.9  1007.2  1014. b  1007.8  1012.1  1014.1  1015.3  1015.7  101b. 1  1018.0  1024.2  1009.8  1014.0 

1979  1012.0  1008.2  1011.5  1011.3  1017.3  1015.5  1016.0  1013.0  1017.5  1012.7  1014.6  1016.5  1013.8 

1980  1014.3  1020.3  1009.8  1013.4  1010.7  1013.6  1013.5  1014.3  1018.9  1012.5  1014.4  1019.2  1014.6 

MEAN  1015.6  1013.6  1013.3  1011.4  1013.5  1014.3  1014.3  1014.6  1016.6  1015.8  1016.8  1017.8  1014.8 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  9.1  10,3  9.1    14. b    17.2    19.6    24.0    25.4  21.4  18.2    11.5  11,3  16,0 

1972  9.5  10.6  12.3    13.7    16. b    19.9    23,9    22 

1973  9.7  8.b  10.7    12.3    18.0    21.9    24.3    2t 

1974  11.0  10.6  12.1    13.3    16.9    21.2    24.2    24 

1975  11.0  10,6  10.2    13.4    16.8    20.3    24.4    25 

1976  9.9  10,7  11,1    13.3    17.8    22.9    24.6    23 

1977  9.7  11,6  12,3    14.1    16.4    20.0    22.4    21 

1978  8.6  9.4  11.8    12. b    lb. 3    20.1    22.4    22 

1979  7.8  10.3  11.8    12,8    16.9    21.9    23.7    23 

1980  9.0  11.4  11,4    12,6    15.3    19.2    21.2    24 
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TOULOUSE/BLAGNftC                             FRANCE  WMO  07630  13  3BN  001  22E  152  M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1'371  qgS.S  1003.2  99fe.4  331.1       333. i  338.2       333.2  'a'58.1  1001.7  lOOfc.2  "3"3g . '9  lOOfe.3  '9'99 .  1 

n72  895.2   g<92.fe  33'i  .b       33b. b       333.2  ■398.7  1000.0  1000.4  998.6  998.4  1003.4  1003.4  998.4 

1973  1004.3  1001.3  1004.3   999.0   998.2  1000.6   998.0  1000.9  999.5  1001.1  1006.0  999.8  1001.1 

1974  1003.5   995.5  995.9   993.9   997.0  997.9  1002.3  999.7  998.9  1000.2  1000.6  1010.4  999.6 

1975  1004.5  1001.5  993.3   999.0   996.7  999.8   999.1  999.8  999.7  1002.5  1000.9  1003,9  1000.1 

1976  1005.8  1000.5  999.6   996.2   999.2  1000.9   999.4  999.1  997.5  991.6  1001.5  992.3  998.6 

1977  996.4   995.9  1001.8  1000.4   996.5  997.5   997.9  996.9  1002.9  998.8  1000.2  1001.4  998.9 

1978  998.0   991.0  999.9   992.7   997.1  998.0  1000.6  1000.4  1003.0  1003.8  1008.4  991.0  998.7 

1979  994.6   993.6  995,3   997.6   999.7  1001.2  1002.1  999.5  1001.8  993.0  1002.3  1001.6  998.5 

1980  998.5  1003.5  995.0  1000.3   994.8  999.4   999.2  1000.5  1002.3  997.5  998.8  1006.7  999.7 

MEAN  999.6   997.9  997.7   996.7   997.1  999.2   999.8  999.5  1000.6  999.3  1002.2  1001.7  999.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1014.1  1022.2  1015.2  1009.6  1011.5  1016.2  1016.9  1015.8  1019.8  1024.5  1018.8  1025.2  1017.5 

1972  1014.0  1011.1  1014.1  1015.0  1016.5  1016.7  1017.8  1018.3  1016.8  1016.7  1022.0  1022.2  1016.8 

1973  1023.3  1020.3  1023.1  1017.6  1016.2  1018.5  1015.8  1018.6  1017.4  1019.5  1024.7  1018.7  1019.5 

1974  1022.3  1014.1  1014.4  1012.3  1015.1  1015.8  1020.2  1017.6  1017.0  1018.8  1019.2  1029.3  1018.0 

1975  1023.3  1020.2  1011.9  1017.4  1014.9  1017.8  1016.8  1017.5  1017.7  1020.9  1019.6  1022.9  1018.4 

1976  1024.8  1019.2  1018.2  1014.6  1017.3  1018.6  1017.1  1016.9  1015.5  1009.7  1020.2  1011.0  1016.9 

1977  1015.2  1014.4  1020.4  1018.9  1014.7  1015.5  1015.8  1014.8  1021.2  1016.9  1018.9  1020.1  1017.2 

1978  1016.8  1009.6  1018.4  1011.1  1015.3  1016.0  1018.4  101B.3  1021.1  1022.2  1027.3  1009.5  1017.0 

1979  1013.4  1012.3  1013.8  1016.1  1017.9  1019.2  1019.9  1017.4  1019.9  1011.1  1021.1  1020.4  1016.9 

1980  1017.5  1022.2  1013.6  1018.8  1013.0  1017.4  1017.1  101B.3  1020.3  1015.8  1017.5  1025.8  1018.1 

MEAN  1018.5  1016.6  1016.3  1015.1  1015.2  1017.2  1017.6  1017.4  1018.7  1017.6  1020.9  1020.5  1017.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  6.0     5.2  5.3    12.9    15.3    16.9    22.1  21.5  18.1  14.9     6.0     6.2 

1972  5.8     8.0  10.1    10.5    13.7    16.4    21.0  19.6  15.7  13.9    10.2     6.8 

1973  4.3     4.6  7.3     9.9    16.8    19 

1974  7.5     7.1  9.5    109    14.9    IB 

1975  7.8     8.6  7.2    11.2    14.2    18 

1976  4.5     7.6  8.9    10.9    15.1    22.1    22.4  21.3  17.2  13.6     7.3     6.2  13.1 

1977  5.7     9.8  10.5    11,2    13.7    17.2    19.5  18.9  17.4  16.5     8.2     7.7  13.0 

1978  5.0     7.9  9.6    10.1    14.0    17.4    19.8  20.2  18.3  13.4     8.0     7.6  12.6 

1979  5.2     6.7  9.7    10.4    14.2    18 

1980  4.1     8.6  8.1    10.1    13.8    16 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  98.9  70.0  84.0  63.5  114.0  85.0    74.1  28.5  52.5  15.1  60.2  54.6  800.4 

1972  76.9  79.0  68.3  90.6  71.9  64.9    15.4  63.9  55.9  27.1  34.0  22.9  670.8 

1973  55.5  77,7  22.2  19.5  28.8  64.5  56.2  34.4  67.5  27.6  22.2  77,7  553,8 

1974  34.2  78.2  61.0  91.6  80.3  63.2    75.7  84.5  122.3  114.6  58.1  18.4  882.1 

1975  59.8  8.6  83.9  33.7  75.5    15.6  22.8  66.9  54.1  18.7  88.7  18.6  546.9 

1976  18.8  26.5  40.0  63.4  33.6     6.8  40,3  83,7  94.1  93.0  71.7  52.6  624.5 

1977  47.6  47.9  37.0  48,9  180.0  132.7  184.7  49.7  1.6  43.1  38.2  21.9  833. 3 

1978  91.8  75.5  110.4  81.6  96.9  116.7  28.8    13.6  43.9  10  0     3  7  69  3  742  2 

1979  74.4  76.5  91.9  82.7  99.2  32.0     6,2  31.5  16.4  101.8  37.9  68,8  719  3 

1980  77.7  39.8  65.8  13.5  90.5  52.5  45.4  106.6  35.8  67.6  56.7  51.4  703  3 
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MEAN     63.6    58.0    66.5 
CLINO     49     46     53 
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NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  995.3   994,2   994.3  994.8   994.7  99b . 8   997.5   997.3   998.5   996.7   997.7   997.7    996.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1010.0  1021.1  1015.0  1011.6  1011.0  1013.7  1018.5  1014.5  1021.9  1024.9  1016.4  1026.5   1017.1 

1972  1012.7  1009.1  1012.6  1012.8  1013.7  1015.3  1018.2  1018.5  1019.7  1018.2  1018.2  1021.3   1015.9 

1973  1022.6  1017. b  1025.5  101b. 8  1015. b  1019. b  1014.9  1018.2  101b. b  1019. b  1023.1  1017.3   1018.9 

1974  1018.0  1011.6  1014.6  1014.7  1014.7  1015.4  1018.3  1016.7  1012.9  1013.9  1014.2  1024.1   1015.8 

1975  1018.1  1023.1  1009.6  1016.5  101b. 5  1018.7  1017.3  1017.2  101b. 1  1022.0  1017.4  1025.8   1018.2 

197b  1021.9  1019. b  1019.0  1017.9  1016.3  1020.2  1016.8  1018.5  1014.3  1006.8  1017.7  1010.1   1016.6 

1977  1013.6  1008.6  1018.6  1017.0  1014,8  1015.2  1015.7  1014.2  1023.2  1016.5  1013.3  1018.7   1015.8 

1978  1013.2  1007.4  1013.9  1011.0  1015.2  1015.1  1017.0  1019.3  1020.3  1023,4  1027.5  1005.2   1015.7 

1979  1013.7  1010.9  1008.6  1013.0  1016.2  1019.1  1020.7  1015.6  1020.9  1011.9  1017.7  1013.8   1015.2 

1980  1016.7  1019.9  1010.7  1020.4  1013.5  1014.3  1014.5  1017.4  1019.6  1013.2  1017.9  1022.0   1016.7 

MEAN  1016.1  1014.9  1014.8  1015.2  1014.8  1016.7  1017.2  1017.0  1018.6  1017.1  1018.3  1018.5   1016.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  3.3     4.3     3.6  10.6    14.4    14.6    19 

1972  2.4     5.0     8.2  9.1    11.5    13.4    17 

1973  2.6     2.9     b.O  7.b    12.8    lb. 9    17 

1974  b.4     5.1     7.0  10.0    12.1    15.7    17 

1975  b.5     5.7     4.9  9.0    11.5    15.5    18 

197b  4.3     4.3     5.b  9.1    14.3    20.0    20 

1977  3.3     b.3     8.2  7.8    12.2    14.5    17 

1978  2.7     2.8     7.1  7.7    12.7    14. b    16 

1979  -   1.5     2.8     b.1  8.4    12.2    Ib.O    17 

1980  1.2     b.O     5.8  8.7    12.3    14.8    16 
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■1AY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

75.0  58.1         35.1  75.2           7.5  11.3  63.9  5.8  492.2 

64.3  35.1  82.9  79.5  43.8  18.7  89.2  26.1  706.0 
102.1  62.1          39.2  40.1          82.5  42.3  53.4  56.1  598.8 

48.6  60.1          29.7  36.2  110.9  110.6  90.0  46.2  730.0 

103.6  39.2          74.5  36.8  127,1  23,2  76,4  15.5  713.3 

14.2  2.0          67.5  2.6          41.4  41.9  67.2  73.7  414.8 

99.4  54.5  92.7  43.8  17.7  69.0  73.0  52.3  7b7.7 
bb.5  b5.2  bl.O  40.7  49.3  8.8  9.8  113.7  757.4 
bb.2  25. b  30. b  72.5  2b. 3  74.1  73.0  117.9  793.0 
b5.7  b4.2  152.4  27. b         21.4  b8.b  54.1  90.0  733.0 

70. b  4b. b         hb.b  45.5         52.8  4b. 9  b5 . 0  59.7  b70.8 
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ERFURT-BINDERSLEBEN  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.       WMO  0g554   50  SSN  010  58E   315  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  877.0   876.8   876.1   875.6   877.4   878.0   878.4   878,5   880.4   878.4   877.4   878.2  878.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1015  0  1020  0  1016.2  1014.1  1014.2  1013.0  1020.1  1016.1  1023.7  1027.1  1014.5  1026.6  1018.4 

1872  1018.5  1015.0  1016.0  1012.0  1013.4  1015.6  1018.2  1018.8  1020.3  1022.0  1017.1  1026.8  1017.8 

1873  1025.1  1014.4  1024.7  1014.3  1018.0  1018.8  1014.3  1020.3  1017.7  1020.1  1018.8  1015.2  1018.5 

1874  1020.3  1012.7  1017.3  1016.4  1015.0  1014.5  1015.8  1017.8  1014.1  1010.2  1014.3  1017.8  1015.5 

1875  1017.8  1030.4  1010.0  1015.7  1017.2  1018.1  1016.8  1018.3  1017.2  1023.2  1018.3  1024.2  1018.8 

1876  1015.8  1022.8  1021.5  1018.3  1016.3  1020.4  1015.8  1018.8  1015.8  1010.7  1017.6  1011.4  1017.2 

1877  1013.7  1010.3  1018.6  1014.0  1017.2  1014.5  1014.3  1014.4  1022.7  1018.4  1008.7  1020.7  1015.8 

1878  1013.2  1011.2  1012.0  1013.0  1014.6  1014.6  1015.8  1017.8  1016.2  1022.8  1027.2  1008.8  1015.7 
1878  1015.0  1014.2  1008.8  1013.0  1017.6  1017.8  1018.7  1015.0  1020.8  1017.1  1016.3  1011.8  1015.5 
1880  1018.4  1021.2  1012.2  1017.0  1016.2  1012.5  1012.8  1016.3  1020.2  1013.1  1017.8  1018.0  1016.3 

MEAN  1017.4  1017.2  1015.8  1014.8  1016.0  1016.1  1016.3  1017.5  1018.8  1018.6  1017.2  1018.2  1017.0 

CLINO  1017.8  1016.8  1017.1  1015.4  1015.7  1016.2  1015.6  1015.8  1017.4  1017.4  1016.8  1017.4  1016.6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  -   2  2  8      .4     7.6    13.5    13.5    17.8    18.2    11.8     8.7     2.8     3.2  8.0 

1872  -   3.8     1.2     4.8     6,8    11.3    14.3    17.3    15.2    10.4     6.1     3.7  -    .6  7.2 

1873  -    .6  .4     3.6     4.6    12.1    15.6    16.8    17.8    14.4     6.8     3.2  -    .4  7.8 

1874  3.2     2.6     4.8     7.4    10.3    13.6    15.0    16.8    13.3     5.1     4.8     4.7  8.5 

1875  4.5  .2     3.3     6.6    11.5    14.1    18.1    18.0    15.7     7.0     2.5      .7  8.6 

1876  .7  -    .3  .4     6,3    12.7    16.7    18.4    16.0    12.8     8.1     4.4  -    .8  8.1 

1877  .1     2.7     6.0     5.5    10.8    15.1    16.1    15.5    11.8    10.1     5.0     1.3  8.3 

1878  .3  -  2.1  5.1  6.2  11.1  14.3  15.4  15.0  12.0  8.8  3.3  -  .5  7.4 
1878  -  5.3  -  3.6  3.0  6.2  12,2  16.7  14.8  15.4  13.2  8.0  2.8  3.7  7.3 
1880  -   3.8     2.1     2.5     5.7     8.8    14.5    14.7    16.8    14.1     7.8     2.3      .3  7.2 

MEAN  -    .7      .4     3.4     6.3    11.5    14.8    16.6    16.6    13.0     7.8     3.5     1.2  7.8 

CLINO  -   1.6  -    .8     2.8     7.5    12.1    15.5    17.3    16.5    13.1     8.0     3.8  -    .1  7.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1871  7  20      15      38      36      68      11      38      23      36      57      13  365 

1872  8  1      37      35      68     104      88      8b     23      27      38       1  537 

1873  28  25      16      31      48      41      54      28      58      64      18      32  446 

1874  15  34      26      15      66      86      53      57      22      87      21      60  552 

1875  11  20      32      47      53      77      27      44      28      35      21       6  402 

1876  74  7      12      20      47      47      38      21      37      22      34       7  367 

1877  27  28     54      31      25      88      66     138      20      38      84      33  644 

1878  10  16  20  18  66  27  48  62  61  31  6  48  414 
1878  25  26  82  36  36  64  61  18  47  13  53  40  501 
1880  20      18      16      58      28      57      50      20      40      38      36      25  408 

MEAN  22.5    18.7    31,0    33.0    47.4    67.0    50.8    52.5    36.0    40.0    37.0    26.6  463.5 

CLINO  33      31      28      34      58      67      71      55      46      45      34      30  532 


EUROPE 


FICHTELBERG  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.  WMO  0'5578  50  2bN  012  57E  1213  M 
NOTES  ON  PAGE  12 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  'NOV     DEC  MEAN 

1'371   -   3,5  -   5.1  -   5.2  2.7  8.4  7.3  12.8  13.2  fe .  3  4.4  -  2.3  -  1.1  3.2 

n72   -   b.8  -   l.S  .0  .5  5.b  '3.5  12.7  10.3  5.5  2.3  -  1.1  -  1.7  2.3 

1S73   -   3.3  -   5.0  -   1.S  -   l.b  b.7  3.3  11.1  13.2  '3.4  2.3  -  2.4  -  4.b  2.8 

l'?74   -   1.5  -   2.2  .2  1.7  5.0  7.8  9.1  12.2  8.1  -    .3  -  .8  -  l.b  3.1 

1S75   -   1.3  -   2. '3  -   l.b  .2  b.3  8 .  "3  12.4  13.1  11.4  4.1  -  2.4  -  3 .  ■?  3.7 

l'37b   -   5.3  -   3.7  -   5.b  .3  7.0  11.1  13.5  10.0  7.2  b.3  -  .9  -  5.5  2 . '3 

1977   -   4.4  -   2.b  .7  -   1.1  5.9  10.0  10.2  10.7  5.9  7.4  -  1.0  -  2.2  3.3 

1976   -   5.2  -   b.2  -   1.2  .9  5.4  8.7  9.b  9.2  5.9  4.4  2.2  -  3.8  2.5 

1979  -   9.1  -   b.l  -   2,1  -    .1  7.0  11.8  8.6  10. b  8.0  3.9  -  2.0  -  1.8  2,4 

1980  -  b.b    -       2.b  -   3.1  -    .8  3,9  8.4  8.9  11.0  9.0  2.2  -  3.0  -  5,3  1.8 

MEAN   -   4.7  -   3.8  -   2.0  .3  b.l  9.4  10.9  11.4  7.7  3.b  -  1.4  -  3.2  2.9 

CLINO   -   5.7  -   5.4  -   2.5  1.5  b.5  9.8  11.5  11.3  8,3  3,5  -  ,9  -  3,8  2.8 

PRECIPl TAT  ION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


igyi 

885 

,7 

887 

.fc 

884 

,5 

884. 

4 

885 

.3 

883, 

.  1 

880, 

.4 

887, 

,4 

883 

.2 

886 

.6 

883 

,8 

884 

.5 

888, 

,0 

1'972 

330 

.& 

886 

.3 

887 

.  1 

882 

,2 

884 

.2 

886 

.6 

888 

,8 

888 

,  1 

880 

.  1 

881 

.8 

886 

.6 

888 

.0 

888, 

,4 

1^73 

■384 

.5 

882 

4 

883 

.  1 

883 

.5 

888 

.7 

880 

.2 

884 

7 

881 

.5 

888 

.3 

880 

.0 

887 

,0 

883 

.  7 

888, 

,2 

ig74 

880 

.8 

882 

.8 

888 

.8 

88b 

,3 

884 

.4 

884 

.2 

885 

.7 

888, 

.8 

885 

.8 

878 

.4 

885, 

.  1 

886 

.5 

885, 

7 

1S75 

887 

.8 

887 

.5 

880 

.8 

885, 

.6 

887 

,  7 

888 

.4 

887 

.3 

888, 

.8 

888 

.2 

882 

.8 

888 

.0 

882 

.2 

888, 

,0 

1'57fc 

883 

7 

883 

.8 

880 

,7 

887 

.8 

887 

.5 

880 

.8 

886 

.8 

880 

.7 

887 

.  1 

882 

.7 

887 

.5 

881 

.0 

887 

.5 

1'977 

884 

.5 

881 

.2 

888 

,  7 

883 

.7 

888 

.0 

885 

.3 

884 

.8 

885 

.3 

882 

.8 

880 

.8 

880 

.  1 

881 

.2 

886 

.4 

1878 

883 

7 

881 

,8 

882 

.3 

883 

.6 

885 

.5 

885 

.6 

887 

.  1 

887 

.8 

885 

.5 

882 

.5 

886 

.6 

881 

.  1 

886 

.  1 

ig7g 

883 

.7 

884 

.4 

878 

.8 

883 

.7 

888 

.4 

888 

.8 

888 

.  7 

886 

.2 

881 

.2 

888 

.5 

886 

.0 

882 

.  7 

886 

.2 

1880 

888 

.2 

881 

.8 

883 

.3 

885 

.8 

887 

.0 

883 

.2 

883 

.6 

887 

.3 

881 

.3 

883 

.4 

887 

.8 

886 

.8 

886 

.6 

MEAN  887.3   887.0   886.0   884.7   886.8   886.6   886.8   888.4   888.6   888.0   887.0   887.8    887.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1015  7  1017  3  1014.3  1013.2  1013.5  1011.2  1018.4  1015.2  1021.8  1025.7  1013.1  1024.1   1017.0 

1872  1021.0  1015.8  1016.3  1011.0  1012.6  1014.7  1016.7  1017.2  1018.8  1021.0  1015.8  1028.0   1017.4 

1873  1024.7  1012.0  1022.7  1012.8  1017.3  1018.5  1012.7  1018.7  1017.4  1018.2  1016.5  1013.5   1017.2 

1874  1020.8  1012.3  1018.1  1015.3  1013.1  1012.6  1013.8  1016.7  1014.3  1008.4  1014.5  1015.8   1014.7 

1875  1017.3  1027.6  1010.1  1014.7  1016.3  1016.7  1015.3  1017.8  1017.4  1022.1  1018.7  1022.1   1017.8 

1876  1013.4  1023.8  1020.6  1017.0  1016.0  1018.1  1014.7  1018.8  1015.6  1011.3  1016.8  1010.8   1016.5 

1877  1014.3  1010.6  1018.8  1012.8  1016.5  1013.3  1012.8  1013.3  1021.6  1018.7  1008.1  1021.1   1015.3 

1878  1013.4  1011.6  1011.4  1012.6  1014.0  1013.8  1015.3  1016.0  1014.0  1021.4  1026.3  1010.8  1015.1 
1878  1013.8  1014.4  1008.1  1012.7  1017.8  1016.8  1017.0  1014.2  1018.7  1018.6  1015.4  1012.0  1015.1 
1880  1018.5  1021.7  1012.8  1015.1  1015.7  1011.3  1011.7  1015.4  1018.8  1012.2  1017.3  1016.6   1015.7 

MEAN  1017.3  1016.7  1015.4  1013.7  1015.3  1014.8  1014.8  1016. 

CLINO  1017.8  1016.5  1017.2  1015.5  1016.2  1016.1  1015.7  1015. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  -   1  7     1.2  .6     8.3    14.3    14.3    18.1    18.8    11.8     8.7     3.3     3.5 

1872  -   4  4     2.1     5.4     7.3    12.0    15.6    18.8    16.3    11.0     6.7     4.7  .8 

1873  -    .2     1.3     4.3     5.2    12.6    15.8    17.3    17.8    14.6     7.5     2.8  -    .1 

1874  2.6     2.8     5.7     7.5    11.3    14.1    15.7    18.0    14.0     5.8     4.6     4.1 

1875  4.0  .3     4.2     7.0    12.5    15.3    18.6    18.7    16.8     7.8     2.2     1.4 

1876  -    .4  -    .8  .2     6.8    12.6    16.5    18.4    16.0    12.8     8.6     5.4  -   1.1 

1877  -    .1     2.0     6.3     5.7    12.2    16.6    16.2    16.3    11.4    10.6     5.2  .2 

1878  .5  -   1.7     4.8     6.6    11.8    14.8    15.8    15.7    12.0     8.5     4.0  -    .8 
1878  -   4.6-   2.6     3.7     6.6    13 
1880  -4.4     1.0     1.8     5.6     8 

MEAN  -     .8       .6     3.7     6.7    12 

CLiNO  -   2.0  -   1.6     2.3     7.5    12 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN 

1871  11  32      27      43      38     212 

1872  28  8      42      28     125     53 

1873  22  34      18      78      41      36 

1874  34  42       17      20     128      54 

1875  48  13      31      48      33     67 

1876  133  11      15      25      24      31 

1877  41  43      35      64      60      84 

1878  40  10  45  38  115  57 
1878  46  21  55  48  42  42 
1880  38      45      33      82      34      7b 

MEAN  44.2    26.0    32.0    48.8    64.2    71.2    68.5    71.2    55.0    52.0    57.0    64.2    655.3 

CLINO  47      42      44      48      65      71      88      76      52      54      46      45      688 
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GREirswALD-WIECK  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.  WMO  0'5184   54  ObN  013  24E     2  M 
NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     EEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871   1012  0  1015  0  1013.4  1013.7  1015.1  1010.4  1017.3  1 0 1 3 . '9  1020.2  1022.3  lOOg.!  1020.5  1015.2 

1<372   1021  fc  1015  b  1015.3  1 0OS  .  4  1012.2  1013.8  101b. b  101b. 1  1017.9  1 0 1 S  .  8  1010.4  1024.8  101b. 1 

1973   1022.8  1007. <3  1021.3  1010.3  101b. 5  1018.7  1011.7  lOn.l  1015.3  1017.4  1010,4  1008.2  1015.0 

1'574   1017.0  1011.0  1018.8  1017.5  1013.9  1011.8  1010.2  101b. 2  1011.3  1005.3  1008.5  1008.5  1012.8 

1875   1011.2  102b. 8  1008.8  1013.4  101b. 7  1017.8  1014.7  1018.0  1015.1  1021.4  1017.0  101b. 8  101b. b 

187b   1008.4  1023.3  1020.0  1017.4  1015.5  1018.2  1014.8  1018.1  1014. b  1011.4  1014.7  1007.4  1015.5 

1877  1011.7  1008. 2  1017'. b  1008.3  1017.7  1012.8  1011.4  1014.5  1018.8  1017.3  1003.0  1018.2  1013.5 

1878  1008  3  1010  8  1007  4  1013  8  101b. 0  1011.5  1012. b  1013.4  1008.8  1018.1  1021.1  1010.2  1012.8 
1878  1012.0  1013.7  100b. 1  1011.8  101b. 0  101b. 7  1013.7  1012.0  1017.2  1018.2  1011.0  1007.5  1013.0 
1880   101b. b  1020.4  1012, b  1014.5  101b. 8  1008.4  1008.8  1012.7  101b. 8  1007.8  1013.7  1010.3  1013.5 

MEAN   1014.4  1015.3  1014,3  1013,1  1015, b  1014.1  1013,3  1015.5  1015.7  1015,8  1012.0  1013.3  1014.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1014.1  1015.5  1010.8  1017.7  1014.2  1020. b  1022.7  1008.5  1020.8  1015. b 

1008.8  1012. b  1014.2  1017.0  101b. 5  1018.3  1020  2  1010.8  1025,3  101b. b 

1010  8  101b. 8  1018.1  1012,1  1018,5  1015.7  1017.8  1010.8  1008.7  1015.4 

1017.8  1014.3  1012,3  1010, b  101b, b  1011,7  1005.7  1008.8  1008.8  1013.2 

1013,8  1017,1  1018.3  1015.1  1018.4  1015.5  1021.8  1017.4  1017.3  1017.0 

187b   1008.8  1023.8  1020.4  1017.8  1015.8  1018. b  1015.2  1018.5  1015,0  1011,8  1015,1  1007.8  1015.8 

1877  1012.1  1008.7  1018.0  1008.7  1018.1  1013.2  1011.8  1014.8  1020.3  1017.7  1003,4  1018. b  1013.8 

1878  1010.1  1011. b  1008.2  1014.7  101b. 7  1012.3  1013.3  1014.2  1008. b  1018,8  1021,8  1011,0  1013.5 
1878  1012.8  1014.5  100b. 8  1012. b  101b. 7  1017.4  1014.5  1012,8  1018,0  1018,8  1011,8  1008,3  1013.8 
1880   1017,4  1021,2  1013.4  1015.3  1017,5  1010,1  1010. b  1013.4  1017.7  1008, b  1014,5  1011,1  1014,2 

MEAN   1014,8  1015,8  1014,8  1013.7  101b. 1  1014, b  1013,8  101b, 0  101b. 2  101b, 4  1012,5  1013,8  1014.8 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

8  b.8  12,4  14,8  17,5  18.1    12, b     8,8     4,3     4.8      8.5 

3  b.8  10.2  14.8  17,8  lb, 3    11, b     7,4     5.3     2.0      7.7 

8  5.1  11.8  15,8  17,7  lb, 8    13,4     7.4     3.3      .8      8.3 

b  b.7  9.8  13,8  15,3  17,0    13,8     7,3     5,2     4,8      8,b 

1  5.8  10.7  13. b  18.2  18,9    15,4     8.b     2.8     3,0      8,8 

3  5,5  11.7  15.8  18.0  lb, 3    13,0     8,4     5,1  -    ,3      7.7 

5  5.3  11.2  15. b  15.7  lb, 2    11,8     8.b     5.7     2.8     8.3 

5  4.7  10.4  15.2  15,3  lb,0    11,8     8,8     b,8  -     ,7      7.7 

1  5.9  13.0  15.8  14. b  lb. 3    13,0     7,b     4,2     3,1      7.3 


375 
4b5 
442 
525 


1871 

.8 

2 

1872 

-   3,5 

1873 

.0 

2 

1874 

2,b 

3 

1875 

5,0 

1 

187b 

,3 

1 

1877 

.4 

1 

1878 

1  .0 

1 

1979 

-   4.5 

-   3 

1980 

-   4.5 

MEAN 

.5 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

20 

20 

1972 

13 

1 

1973 

12 

35 

1874 

37 

30 

1875 

33 

14 

187b 

78 

4 

1877 

4b 

34 

1878 

49 

23 

1878 

30 

15 

88  33  2b  524 

42  57  45  573 

44  27  57  bl2 

21  b3  bb  b28 

77  b1  37  b34 

51.0  44.1  43.4  524 . 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KALTENNORDHEIM  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.        WMO  50  38N  010  0"3E  487  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1'371    gSS.g  353.2  "355.0  '354.3  855.3  '354. g  3b2.2  <358.fc  gfe4.fc  "3b7.3  '354.5  '3bfc.O  958.8 

1'372    "356.8   "354.1  955. '3  952.7  954.9  957.5  960.6  960.8  961.3  962.0  957,8  965.7  958.3 

1973  963.6   954.2  964.0  954.7  959.1  961.6  956.8  962.4  959.6  960.5  959.5  955.1  959.3 

1974  960.2   952.5  956.8  956.4  956.1  956.5  958.5  960.0  956.1  951.2  955.0  959.1  956.5 

1975  958.5   966.4  950.1  956.4  958.3  959.8  959.7  961.0  959.6  963.6  958.2  963.7  959.6 

1976  956.1   961.6  960.4  958.4  957.9  962.7  959.0  962.1  957.8  952.1  958.2  951.3  958.1 

1977  953.6   950.8  960.0  955.0  958.1  956.9  957.1  956.9  964.2  961.0  951.4  960.7  957.1 

1978  953.2   950.2  953.1  953.2  956.1  956.9  958.5  960.3  958.7  964.0  967.4  949.3  956.7 

1979  958.2   957.3  954.4  958.5  964,0  964.9  965.7  962.2  967.3  962,4  961.7  957.7  961,2 

1980  961,7   965.6  956.6  962.3  961.4  959.8  960.0  963.7  966.9  959.3  962.6  963.2  961.9 

MEAN    957.6   957.2  956.6  956.2  958.1  959.2  959.8  960.8  961.6  960.3  958.6  959.2  958.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1015,2  1020,1  1015.9  1013.3  1013.3  1012,9  1019,7  1015,9  1023,5  1027,1  1014,7  1026,9  1018.2 

1972  1018,6  1014.7  1015.8  1012.0  1013,4  1015,6  1018,2  1018.8  1020.3  1021.9  1018.2  1027.4  1017.9 

1973  1025.2  1015.0  1024.7  1014.5  1017.6  1019.6  1014.2  1020.0  1017.7  1020.2  1020.1  1016.3  1018.7 

1974  1020.9  1012.7  1016.6  1015.7  1014.7  1014.5  1016.4  1017.6  1014.3  1010.7  1015.0  1019.2  1015.7 

1975  1018,8  1027,8  1010.0  1015.9  1017.0  1017.9  1017,1  1018,2  1017,4  1023.5  1018.8  1025.1  1019.0 

1976  1016,9  1023,1  1021,5  1018,1  1016,3  1020,5  1015.9  1019.9  1016.2  1010.8  1018.3  1012.4  1017.5 

1977  1014.4  1010.8  1019.9  1014,7  1016,8  1014.7  1014.7  1014,5  1023,1  1020,2  1011,0  1021.7  1016.4 

1978  1014.0  1011.5  1012.8  1012.6  1014.6  1014.9  1016.4  1018.4  1017.1  1023.5  1028.5  1009.8  1016.2 

1979  1015.1  1013.5  1009.3  1013,0  1017,7  1017,8  1018,9  1015,2  1021.0  1016.8  1017.1  1012.7  1015.7 

1980  1018.4  1021.3  1011.6  1017.1  1015.2  1012.8  1013.0  1016.6  1020.5  1013.6  1018.2  1019.4  1016.5 

MEAN   1017.8  1017.1  1015.8  1014.7  1015.7  1016.1  1016.5  1017.5  1019.1  1018.8  1018.0  1019.1  '  1017,2 
TEMPERATURE  DEG  C 


13.1     6,1     1.7-   2.1 
11.5     3.8     2.9     3.3 


1971 

-   2 

.8 

- 

1972 

-   4 

,4 

1973 

1 

.5 

- 

1974 

1 

.2 

1 

1975 

2 

.5 

- 

1976 

.4 

1 

1977 

1 

.3 

1 

1978 

1 

.0 

-   3 

1979 

-   6 

,0 

-   2 

1980 

-   4 

.2 

1 

MEAN 

1 

.8 

- 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

43 

38 

1972 

8 

7 

1973 

28 

71 

1974 

49 

52 

1975 

52 

25 

1976 

180 

15 

1977 

62 

93 

1978 

34 

19 

1979 

28 

34 

1980 

55 

52 

MEAN 

53 

.9 

40 

15.8 
13.5 


138  5  45  34  35  68  30  635 

166  72  116  43  37  71  11  742 

34  94  37  40  105  65  75  700 
77  85  56  19  167  70  186  903 
83  47  103  61  22  52  26  663 

28  43  45  39  26  78  33  602 

119  61  70  15  83  153  72  901 

94  46  96  93  29  12  151  722 

35  69  74  49  16  63  100  681 
92  109  83  40  41  41  49  718 


57.0    59,7 


EUROPE 


LEIPZIG-MOCKAU  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.       WMO        51  J-JN  012  24E   128  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 


1S71 

997 

.3 

1001  , 

.4 

998 

.  1 

997 

.0 

997 

.b 

995, 

.8 

1003, 

.2 

999 

.4 

100b 

,2 

1009, 

,4 

99b 

,5 

1008 

.0 

1000. 

.8 

1972 

1002 

.3 

998 

.0 

999 

,2 

995 

.0 

997 

,4 

999, 

.7 

1002 

.2 

1002 

.5 

1003 

.5 

1005 

.0 

999 

.5 

1009 

,b 

1001  . 

.2 

ig73 

1007 

.(, 

99£>, 

.3 

1007 

.0 

99b 

.8 

1001 

.4 

1003, 

.3 

997, 

.5 

1003 

.9 

1001 

.  1 

1002 

.9 

1000 

.b 

997 

.0 

1001 

.3 

ig74 

1003 

.0 

995, 

.b 

1000 

,8 

999 

.  7 

998 

.  1 

997 

.5 

998, 

,7 

1001 

4 

997 

.  7 

992 

.b 

997. 

,0 

999. 

8 

998. 

5 

1'975 

1000 

.3 

1010, 

.9 

993 

.4 

998 

.9 

1000 

.8 

1001 

,b 

1000 

.4 

1002 

.3 

1001 

.0 

100b 

.  1 

1001 

.4 

100b 

.  1 

1001 

.9 

n7fe 

997 

.8 

100b 

.  1 

1004 

.  4 

1001 

.b 

1000 

.  1 

1004 

.0 

999 

.  7 

1003 

.5 

999 

.4 

994 

.3 

1000 

.5 

993 

.9 

1000 

.4 

ig77 

99b 

.  7 

993 

4 

1002 

.b 

99b 

.8 

1000 

.9 

998 

.  1 

997 

7 

998 

1 

1005 

.8 

1002 

.8 

992 

.  4 

1003 

.5 

999 

1 

1S78 

995 

.9 

991 

.3 

994 

.8 

99b 

.b 

998 

.3 

998 

.  1 

999 

.5 

1000 

.9 

998 

.8 

1005 

.b 

1009 

.5 

993 

.2 

998 

.8 

ig7s 

997 

.  1 

997 

.0 

992 

.  1 

99b 

.4 

1001 

4 

1001 

.b 

1001 

.  7 

998 

.5 

1004 

.  1 

1001 

,0 

998 

.8 

994 

.  7 

998 

,7 

1980 

1001 

.0 

1001 

.2 

995 

.b 

999 

.  7 

999 

.9 

995 

.9 

99b 

.2 

999 

.8 

1003 

.b 

99b 

.0 

1000 

.7 

1000 

.0 

999 

.4 

MEAN 

999 

.9 

999 

.  7 

998 

.8 

997 

.9 

999 

.b 

999 

.b 

999 

.  7 

1001 

.0 

1002 

.  1 

1001 

.b 

999 

.7 

1000 

.b 

1000 

.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1014. b  1018.5  1015.2  1013.7  1013.9  1012.1  1019.4  1015.5  1022.8  1 02b . 2  1013.5  1025.1  1017.5 

1972  1019.7  1015.1  101b. 1  1011.4  1013. b  999.7  1017.8  1018.4  1019.8  1021.3  101b. 0  1 02b . 4  101b. 3 

1973  1024  4  1012.9  1023.5  1013.1  1017.4  1019.1  1013.1  1019. b  1017.0  1019.2  1017.0  1013. b  1017.5 

1974  1019.5  1012.0  1017.2  1015.9  1014.1  1013.3  1014.5  1017.0  1013.5  1008.8  1013.3  101b. 1  1014. b 

1975  101b. 7  1027.7  1009.7  1015,2  101b. 8  1017.4  101b. 0  1017.9  101b. 7  1022.4  1017.9  1022.8  1018.1 

197b  1014  4  1022.8  1021.1  1017.9  101b. 0  1019.7  1015.2  1019.3  1015.3  1010.4  101b. 9  1010.5  101b. b 

1977  1013.3  1009.8  1019.0  1013.1  101b. 9  1013.8  1013.4  1013.9  1021.9  1018.9  1008. b  1020.1  1015.2 

1978  1012.5  1011.0  1011.1  1012.8  1014.3  1013.8  1015.3  101b. 7  1014.8  1021.8  102b. 1  1009.7  1015.0 

1979  1014.0  1013.9  1008.4  1012. b  1017.3  1017.3  1017. b  1014.2  1020.0  1017.3  1015.2  1011.1  1014.9 

1980  1017.9  1020.8  1012.0  101b. 0  1015.9  1011. b  1011.9  1015.5  1019.5  1012.2  1017.2  101b. b  1015. b 

MEAN  101b. 7  101b. 5  1015.3  1014.2  1015. b  1013.8  1015.4  101b. 8  1018.1  1017.9  101b. 2  1017.2  101b. 1 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  -   1.3  1.9  l.b  8.2    14. b  14.7  19.0  19.5  12.7  9.5  4.3  4.3      9.1 

1972  -   2.8  1.9  5.b  8.1    12.2  15.5  18.7  lb, 4  11.4  b .b  4.8  .9      8.3 

1973  .0  1.b  4.8  5.7    12.8  lb. 5  18.2  18. b  14.8  7.5  3.8  .b     8.7 

1974  3.7  3.5  5.7  7.9    11.4  14.3  lb.1  18.0  14.3  b,3  5.5  5.3      9.3 

1975  5.0  1.0  3.9  7.1    12.4  15.1  19.4  20.1  lb. 7  8.0  3.1  1.8      9,4 

197b  1.4  .3  1.0  7.3    13.3  17.7  20.4  17.2  13.8  9.3  4.9  -    .2      8.9 

1977  .7  3.3  b.4  b.2    11 

1978  1.2-   1.2  5.7  b.9    11 

1979  -   4.2-   3.1  3.9  7.2    13 

1980  -   3.3  2.b  3.3  b.4    11 

MEAN  .0  1.2  4.2  7.1     12,5  15.9  17.7  17.7  13.7  8.5  4.4  2.0      8. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  17  2b  12  42     25  94  7  40  33  24  38  41  399 

1972  1  4  39  43      55  57  59  57  37  41  24  1  418 

1973  34  22  19  30      39  47  bS  2b  40  59  24  19  427 

1974  33  43  10  9     58  72  45  50  37  111  31  b2  5b1 

1975  21  11  2b  59     40  bO  10  83  15  30  22  15  392 

197b  79  8  13  10      33  lb  22  22  25  25  41  9  303 

1977  2b  34  74  52      31  101  47  104  b5  38  b9  31  b72 

1978  13  9  37  21      74  42  4b  102  75  54  b  40  519 

1979  2b  28  b3  55      40  32  b1  30  40  b  48  51  480 

1980  lb  27  8  8b      28  bO  94  33  43  45  39  2b  505 

MEAN  2b, b  21,2  30,1  40,7    42.3  58,1  45.9  54,7  41,0  43,3  34.2  29.5  4b7. 


lb.1 

lb 

.9 

15. b 

lb 

.3 

17.8 

15 

.8 

15.9 

15 

.8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


LINDENBERG  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.       WMO  O^Sga  52  1 3N  014  07E    38    M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

igyi  1000. ■?  1003.2  looo.s  1000.4  1001.2  333.3   1005.4  1002.2  1008.3  1012.6  1000.2  1011.2  1003.7 

1S72   1008.8  1003.7  1004.1  ^^B.B  1000.'?  1003.1  1005.4  1005.5  1007.0  1008. ^  1002.4  1014.7  1005.3 

1973   1011.8  '5'?8.7  1010.3  1000.0  1005.4  1007.1  1001.0  1007.3  1005.1  1 0Ofc .  7  1002.5  333  .b  1004.7 

1374  1007.2  qgS.S  100&.5  1004.1  1001,6  1000.8  1001.5  1005.3  1001. "3   '3'95.5  1000.6  1001. g  1002.2 

1375  1003.4  1015.2   g'JS.O  1002.6  1004. g  1005.5  1003.7  1006,5  1005.2  1010.1  1006.1  1008.5  1005.8 

1376  1000.2  1011.4  1008.3  1005.5  1004.3  1007.6  1003.6  1007.6  1003.7  333  .b  1004.3  '3g7.5  1004,5 
ig77  1001.2  gg7.7  1006,5  lOOO.O  1005.3  1001.8  1001.0  1002.2  100=3.7  1007.3  "3'35.4  1008.0  1003,0 
n78  1000.2  g"39.4  '588.5  1001.4  1003.1  1000.3  1001.7  1002.5  333. b  1007.4  1011.2  33b. 8  1001.8 
1'37'3  '9'3"3.4  1000.4  g"34.8  '3'3'9 .  3  1004.3  1004.1  1003.2  1000.8  1006.2  1005.2  1000.7  '3"37  .  1  1001.3 
ig80   1004.0  1007.5   '3g'3.2  1001.6  1003.0   g'37,g   '3'98.0  1001.6  1005.6   '3'37.5  1002.6  1000. "3  1001.6 

MEAN   1003.7  1003.7  1002.7  1001.4  1003.4  1002.7  1002.5  1004,2  1005.2  1005.1  1002.6  1003.6  1003,4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371   1014.7  1016. "3  1014.3  1013.6  1014.1  1011.2  1018,2  1 0 1 4  . '3  1021.5  1024. "3  1012.5  1023.6  1016.7 

1"372   1021.5  1016.1  1016.4  1010.8  1012.7  1 0 1 4  .  "3  1017.0  1017.3  1 0 1  "3  . 0  1021.1  1014.6  1027.3  1017.4 

1973  1024  4  1011  0  1022.6  1012.2  1017.3  1018.9  1012.6  101"3.6  1 0 1 6 . '3  1018. '3  1014.8  1012,0  1016.8 

1974  1019  5  1012  1  1018.8  1016.1  1013.5  1012.5  1013.2  1017.0  1013.7  1007.5  1012.8  1014.1  1014.2 

1975  1015,6  1027.7  1010.2  1014,7  1016.8  1017.2  1015.3  1018.1  1017.0  1022.3  1018.4  1021.0  1017,9 

1976  1012.6  1024.0  1020.8  1017.6  1016.2  1019.3  1015.1  1019.3  1015.5  1011.6  1016.5  1009.9  1016.5 

1977  1013  5  1010  0  1018.7  1012.1  1017.2  1013.5  1012.7  1014.0  1021.7  1019.4  1007.5  1020.4  1015.1 

1978  1012.6  1011.8  1010.6  1013.5  1014.9  1013.7  1015.0  1015.8  1013.1  1021.1  1025.2  1011.0  1014.9 

1979  1013.8  1014.7  1008.6  1013.0  1017.8  1017.4  1016.6  1014.1  1019.6  1019.0  1014.6  1010.9  1015.0 

1980  1018.4  1021.6  1013.2  1015.4  1016,6  1011.2  1011.3  1014,9  1019.1  1011,2  1016.5  1015.0  1015.4 

MEAN   1016.7  1016.6  1015.4  1013.9  1015.7  1015.0  1014.7  1016,5  1017.7  1017.7  1015,3  1016.5  1016.0 

CLINO   1016.0  1015.5  1016,3  1014,5  1015.4  1015.4  1014.3  1014.7  1016.6  1016.3  1015,8  1016.0  1015.6 

TEMPERATURE  OEG  C 


5.0 
5.6 


1971 

-   1  .9 

1 
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-   4  .  1 
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2.6 
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- 

PRECIPITATION 
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.2 
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.8 
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.4 
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,8 

13 
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.8 
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53 

38 

25 

25 

34 

25 

58 

69 

21 

13 
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409 
492 
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561 
646 

526,8 
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POTSDAM  GERMAN  DEMOCRATIC  REP.  WMO  03378   52  23N  013  04E    81  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1002  S  lOOfc.3  1003.7  1003.3  1003. "3  1001.1  1008.6  1004.8  1011.5  1014.4  1001.1  1012.7   100fc.2 

1372  1003.5  1004.4  1005.1  1000.3  1002.3  1004. b  1007.1  1007.3  1008.6  1010.0  1003.3  1015.3   100&.5 

1373  1012  8  1000  3  1012.0  1001.5  lOOfe.3  1008.8  1002.4  1003.5  1006.3  1007.3  1003.8  1000.8   1006.1 

1374  1007.8  1001.1  1007.5  1005.7  1003.5  1002.4  1003.0  1006.7  1002.3   336.7  1001.3  1003.0   1003.5 

1375  1004.2  1016.6  333.0  1004.0  1006.4  1007.3  1005.3  1008.0  1006.0  1011.4  1006.3  1003.6   1007.1 

1376  1001.5  1012.0  1003.6  1007.0  1005.5  1003.1  1004.8  1008.8  1004,8  1000.3  1005.2   338.4   1005.6 

1377  1002.0  338.3  1007.8  1001.3  1006.3  1003.1  1002.6  1003.3  1011.0  1008.0   336.3  1008.7   1004.2 

1378  1000.8  1000.3  333.5  1002.3  1004.4  1003.1  1004.4  1005.3  1002.4  1010.4  1013.3  333.3  1003.3 
1373  1002.3  1003.3  337.2  1002.0  1006.3  1007.1  1006.1  1003.5  1003.0  1007.7  1003.3  333.0  1004.0 
1380  1006.6  1010.1  1001.7  1004.8  1005.3  1000.7  1001.1  1004.4  1008.6  1000.3  1005.3  1003.7   1004.4 

MEAN  1005.0  1005.3  1004.3  1003.3  1005.3  1004.7  1004.5  1006.2  1007.1  1006.7  1004.0  1005.1   1005.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  EEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1013.8  1017.1  1014.4  1013. .6  1014.0  1011.1  1018.5  1014.6 

1372  1020.7  1015.3  1015.8  1010.7  1012.4  1014.6  1017.0  1017.3 

1373  1024.1  1011.0  1022.8  1012.1  1017.2  1013.0  1012.6  1013.7 

1374  1018.3  1011.3  1018.3  1016.4  1013.3  1012.7  1013.1  1017.0 

1375  1015.0  1027.7  1003.3  1014.6  1016.3  1017.6  1015.6  1018.1 

1376  1012.6  1023.3  1020.8  1017.7  1016.0  1013.5  1015.3  1013.4 

1377  1013.1  1003.5  1018.6  1011.3  1017.3  1013.5  1012.8  1014.1  1021 

1378  1011.8  1011.4  1010.1  1013.5  1015.0  1013.6  1014.3  1015 
1373  1014.0  1014.7  1008.5  1013.0  1017.3  1018.1  1017.0  1014 
1380  1018.2  1021.3  1012.7  1015.7  1016.8  1011.2  1011.6  1015 

MEAN  1016.2  1016.3  1015.2  1013.3  1015. 

CLINO  1015.8  1015.1  1016.3  1014.6  1015. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1371  -   1.8  1.7  1.7  8.2    15.2    14.3    13.3    13.7    12.6     3.6     4.0     4.2 

1372  -   3.8  1.5  5.5  8.1    12.4    16.0    13.4    16.6    11.7     7.0     4.7  .6 

1373  -    .3  2.1  5.2  5.8    12.8    17.1    18.7    18.2    14.3     7.5     3.4  .1 

1374  2.3  3.3  5.8  8.7    11.8    14.8    16.0    18.1    14.2     6.4     5.2     5.0 

1375  4.7  .3  4.2  7.1     12.3    16.1     13.7    20.3    16.7     7.8     2.4     2.2 

1376  .4  -    .3  1.0  7.7    13.3    17.3    20.3    17.3    13.5     3.1     4.3  -    .8 

1377  -    .1  2.2  6.2  6.2    12.7    16.3    16.3    16.7    12.2    10.1     5.7     2.3 

1378  1.0-   1.3  5.4  7 

1373  -   4.3  -   3.3  3.2  7.5    14.0    18.5    15.2    17.1    14.0     7.6     3.7     3.6 

1380  -   3.3  .8  2.4  6 

MEAN  -     .5  .8  4.1  7 

CLINO  -   1.1-    .3  3.3  8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1371  24  23  20  24 

1372  15  3  33  27 

1373  30  24  12  56 

1374  33  57  13  25 

1375  33  8  28  44 

1376  103  3  11  7 

1377  36  57  46  74 

1378  13  26  48  21 
1373  33  36  66  26 
1380  20  41  21  101 
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14 

.0 
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1  1 

.6 

16.  1 

16.3 
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13 
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17.8 
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13 

.4 

16.8 
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14.2 

65 
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3 
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58 
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31 
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30 
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46 
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30 

617 

75 
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44 

64  1 

57.2 
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40 
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NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 
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.9 

988, 

,4 

991 

.  1 

987 

.9 

981 
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.9 

985 
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.9 
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.  7 

989 
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.  1 
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igyg 

985 

,4 
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.& 
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.5 

990 

.b 

987 

.7 

993 

,0 

990 

.4 
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.b 

984 

.0 

987 

.b 

1980 

989 

,5 

993 

,  1 

984 

.4 

987 

.9 

988 

.4 

985 

.0 

985 

.4 

989 

.0 

992 

.8 

985 

.  1 

989 

.3 

988 

.8 

988 

,2 

1971 

8 

1972 

20 

1973 

24 

1974 

48 

1975 

4b 

197b 

122 

1977 

33 

1978 

22 

1979 

43 

1980 

51 

1017  , 

,  1 

1017  , 

,3 

1017, 

,5 
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4 

1018, 

,2 

101b 

■  G 

1015 

.4 

1015 

,2 

1015 

.  1 

1015 

.8 

MEAN  987.9  987.5  98G.G  985.5  987.5  987.5  987.8  989.2   990.4  989.7  987.7  988.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC 

1971  1015.0  1017.9  1014. b  1013.0  1013.5  1011.5  1018.7  1015.2  1022.4  102b.O  1013.1  1024.5 

1972  1019.9  1015.0  101b. 0  1011.3  1012.7  1014.9  1017.0  1017.5  1019.1  1021.1  101b. 0  102b. 9 

1973  1024.5  1012.5  1023.2  1013.0  1017.5  1018.8  1013.1  1019.7  1017.3  1019.3  1017.1  1013.7 

1974  1020.8  1013.0  1018.1  101b. 1  1014.2  1013.8  1015.1  1017.7  1014.8  1009.4  1014.7  1017.0 

1975  1018.1  1028.3  1010.1  1015.1  101b. 5  101b. 9  1015.7  1017.8  1017.1  1022.2  1018.3  1022. b 

197fe  1014.1  1023.2  1020.9  1017.3  101b. 0  1019.5  1015.0  1019.1  1015. b  1010.8  1017.1  1010.9 

1977  1014.0  1010.4  1019.0  1013.2  101b. 7  1013.7  1013.3  1013. b  1021.8  1019.4  1009.3  1020.7 

1978  1013.2  1011.4  1011. b  1012.7  1014.0  1013.9  1015.4  1016.5  1014.7  1021.9  1 02& . 4  1010.2 

1979  1014.1  1013,9  1008.9  1012.7  1017.7  1017.1  1017.5  1014.3  1020.1  1018.0  1015.5  1011.8 

1980  1018.3  1021.3  1012.4  1015. b  1015.7  1011.7  1012.1  1015. b  1019.8  1012.4  1017.4  1017.0 

MEAN  1017.2  101G.7  1015.5  1014.0  1015.5  1015.2  1015.3  101b. 7  1018.3  1018.1  101G.5  1017.5   101b. 4 
TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  -   1.2  1.2  1.0  8.4    14.4    14.4    18.9    19.4    12.1  9.4  3.5     3.7      8.8 

1972  -   3.0  1.9  5.7  7.5    12.3    15.8    19.0    lb. 5    11.2  7.0  5.1     1.1      8.3 

1973  .0  1.5  4.3  5.2    12.8    lb. 4    17.8    18.2    14. b  7.b  3.2      .3      8.5 

1974  3  0  2  8  b.2  8.1    11.4    14.3    16.2    18. G    14.9  G.2  5.1     5.0      9.3 

1975  4.b  1.1  4.4  7.2    12.7    15. b    19.3    19.8    17.4  8.2  2.8     1.7      9.G 

197G       .G  .7  .8  7.3    13. G    17.6    20.3    lb. 8    13.7  10. b  5.5  -    .4      8.9 

1977  .5  2.9  b.8  6.2    12.5    lb. 7    lb. 9    lb. 9    12.2  11.1  6.1     1.5     9.2 

1978  1.3  -   1  2  5.6  7.0    12.4    15.9    1G.8    16.3    12.6  9.9  4.8      .5     8.5 

1979  -   4  1  -   14  4.3  7.1    13.9    18.9    15.5    17.4    14.0  8.4  4.2     4.4      8.6 

1980  -   3.6  2.6  2.8  5.9    10.9    15.8    15.7    17.3    14.3  9.1  3.4     1.4      3.0 

MEAN  -     .2  1.2  4.2  7.0    12.7    16.1     17.6    17.7    13.7  8.8  4.4      1.9      8.8 

PRECIPITATION  MM 
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64 

640 

54 

829 
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NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
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MEAN   1013.3  1014.3  1013.5  1012. b  1015.0  1013.7  1013.0  1015.0  1015.1  1015.1  1011.2  1012.5  1013.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1011. b  1015.7  1014.0  1014.2  1015.4  1011.2  1018.2  1014.3  1021.0  1022.9  1009.5  1021.5  1015.8 

1972  1021.0  1015.4  1015.5  1010.0  1012.7  1014.3  1017.3  1017.0  1018.7  1020.1  1010.7  1024,0  101b. 4 

1973  1022.7  1008. b  1022.0  1010.9  101b. b  1019.2  1012.1  1019.4  1015.4  1017.7  1011.3  1008.9  1015.4 

1974  101b  7  1011.2  1019.5  1018.0  1014.7  1012.9  1011.3  101b. 7  1011.3  100b. 4  1009. fc  1010.2  1013.2 

1975  1011.4  1027.2  1010.4  1014.0  1017.4  1018. b  1015.7  1018.5  1015.3  1022.0  101b. 9  1017.9  1017.1 

197b   1010. b  1023.2  1020.8  1018.4  101b. 1  1019.2  1015.9  1020.0  1015.2  1011.5  1015.2  1008.1  101b. 2 

1977  1011.9  1008.5  1018.1  1010.2  1018.3  1013.7  1012.4  1014.7  1020.2  101b. 9  1003.0  1018.0  1013.8 

1978  1009.4  1011.2  1007.7  1014.5  101b. 4  1012.2  1013.4  1014.5  1010.0  1019.0  1021.7  1010.2  1013.3 

1979  1012.7  1014.0  100b. 3  1012.2  101b. 2  1017.2  1014.7  1012. b  1017.8  1018.1  1011.3  1007.5  1013.4 

1980  101b. 9  1020.7  1013.0  1015.7  1017. b  1010.2  1010.7  1013. b  1017. b  1008.5  1014.4  1011.1  1014.2 

.9  1014.2  101b. 1  101b. 3  101b. 3  1012.4  1013.7  1014.9 

.1  1013. b  1013.9  1015.2  1015.2  1014.1  1013.5  1014.6 


TEMPERATURE  OEG  C 


1971 

.0 

1972   - 

-   3.1 

1973 

1  .  1 

1974 

3.2 

1975 

5.5 

197b 

.8 

1977 

.0 

1978 

1  .b  - 

1979   • 

■   3.4  - 

1980   ■ 

■   3.0 

MEAN 

.3 

CLINO   ■ 

.  1 

DEC 
5.2 


3.b 

.  1 

3.b 


PRECIPITATION  MM 


1971 

32 

1972 

17 

1973 

32 

1974 

50 

1975 

41 

197b 

93 

1977 

45 

1978 

38 

1979 

23 

1980 

23 

MEAN 

39.4 

CLINO 

44 

42b 
580 
510 
570 
492 

420 
588 
b22 
5b5 
b31 

540. 
595 


GERMANY,  FED.  REP.  OF 


EUROPE 


BERLIN-DAHLEM  GERMANY.  FED.  REP.  OF  WMO  10381   52  28N  013  1  BE  58  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

n?!  1006  b  lOOg  7  1007  2  100b. 8  1007.5  1004.4  1011.9  1008.3  1015.0  1017.9  1004.7  1016.3  1009.7 

1972  1013  5  1008  4  1008  8  1003  b  1005.5  1007.8  1010.2  1010.5  1011.9  1013. b  1006.6  1018.9  1009.9 

1973  1016  3  1003  5  1015.3  1004.8  1010.1  1012.1  1005.6  1012.8  1009.7  1011.4  1007.0  1004.2  1009.4 

1974  1011  4  1004  5  1011  2  1009  2  1006.8  1005.7  1006.1  1010.1  1006.2  1000.0  1004.9  1006.4  1006.9 

1975  1007^7  1020.1  1002.7  1007.5  1009.9  1010.7  1008.7  1011.4  1009.6  1015.1  1010.7  1013.3  1010. b 

197b  1005  1  101b  0  1013  4  1010.8  1009.1  1012.7  1008.5  1012. b  1008.5  1004.1  1008.9  1002.2  1009.3 

1977  1005  b  1002  1  1011.4  1004.7  1010.4  100b. 6  1005.9  1007.3  1014.4  1011.7   999.6  1012.3  1007.7 

1978  1004  4  1004  0  1002.9  1006.4  1008.0  100b. 4  1007.7  1008.5  1005.6  1013. b  1017.1  1002.7  1007.3 

1979  1005  8  1006  7  1000  7  1005  5  1010.4  1010.1  1009.4  1006.8  1012.4  1011.1  1006.7  1002.6  1007.4 

1980  1010!l  1013.8  1005.4  1008.2  1009.5  1004.2  1004.5  1007.9  1012.1  1003.8  1009.0  1007.1  1008.0 

MEAN  1008.6  1008.9  1007.9  1006.7  1008.7  1008.1  1007.9  1009.6  1010.5  1010.2  1007.5  1008.6  1008.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1013  9  1017  0  1014.4  1013.9  1014.4  1011.3  1018.8  1015.1  1022.1  1025.0  1011.8  1023.6  1016.8 

1972  1020  9  1015  6  1016  0  1010  b  1012.5  1014.7  1017.1  1017.4  1018.9  1020.8  1013.7  1 02b . 3  1017.0 

1973  10237  1010  7  1022  5  1011  9  1017.1  1019.0  1012.4  1019.7  101b. 7  1018.7  1014.3  1011.5  101b. 5 

1974  1018  b  1011.7  1018.4  1016.2  1013.8  1012.6  1013.0  1017.0  1013.2  1007.1  1012.0  1013.5  1013.9 

1975  1014.9  1027.5  1009.9  1014. b  1016.9  1017.6  1015.5  1018.3  101b. 5  1022.2  1017.9  1020.5  1017.7 

1976  1012.4  1023.4  1020.7  1017.9  1016.1  1019.6  1015.3  1019.5  1015.5  1011.2  1016.1  1009.5  1016.4 

1977  1012  8  1009  3  1018  5  1011  9  1017.4  1013.5  1012.8  1014.2  1021.5  1018.8  1006.7  1019.6  1014.7 

1978  1011  b  1011  3  1010.0  1013.5  1015.0  1013.3  1014.6  1015.4  1012.6  1020.7  1024.4  1010.0  1014.4 

1979  1013  2  1014  1  1007  9  1012.6  1017.3  1017.2  1016.3  1013.7  1019.3  1018.2  1013.9  1009.8  1014.5 

1980  1017.5  1021.1  1012.7  1015.4  1016.5  1011.0  1011.4  1014.8  1019.1  1010.9  1016.3  1014.3  1015.1 

MEAN  101b  0  1016.2  1015.1  1013.9  1015.7  1015.0  1014.7  1016.5  1017.5  1017.3  1014.7  1015.9  1015.7 

CLINO  1015.7  1015.3  1016.2  1014.3  1015.4  1015.3  1014.1  1014.5  1016.3  1016.2  1015.5  1015.4  1015.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  -     7     2  2  2  2     8.6  15.6    15.1    19.3    19.3    12.3     9.3     4.6     4.7  9.4 

1972  -   3  3     2  1  5.9     8.3  12.5    16.3    19.8    16.3    11.1     7.3     5.1  1.4  8.6 

1973  .3     2.5  5.b     h .2  13.2    17.3    18. b    17.4    13. b     7.5     3.4  .5  8.8 

1974  3  5     3  8  b  3     9.0  12.1    15.0    15.8    17.9    13.6     6.6     5.4     5.2  9.5 

1975  5.0     1.1  4.4     7.6  13.2    16.5    19.5    19.7    15.8     8.0     3.0     2.7  9.7 

1976  .6  .3  1.3     8.0  13.4    17.8    20.3    17.1    13.1     9.3     5.4  -    .3  8.9 

1977  .7     2.7  6.5     6.4  13.3    17.4    16.9    16.8    12.0    10.0     6.1     3.0  9.3 

1978  1.5  -    .6  5.7     7.8  13.5    16.2    16.7    16.0    12.1     9.9     5.5  -    .6  8.6 

1979  -   3.8  -   2.5  3.3     7.b  13.9    18.4    15.1    lb. 8    13.5     7.8     4.0     3.8  8.2 

1980  -   3.5     1.2  2.b     7.1  11.7    Ib.O    lb. 3    16.6    13.4     8.3     3.7     l.b  7.9 

MEAN  .0     1.3  4.4     7.7  13.2    16.6    17.8    17.4    13.1     8.4     4.6     2.2  8.9 

CLINO  -    .6      .0  3.6     8.7  13.8    17.0    18.5    17.7    13.9     8.9     4.5     1.1  8.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1971  22.0    22 

1972  15.2     2 

1973  28.2    27 

1974  38.1    60 

1975  50.4    10 

1976  96.2    11 

1977  33.8    45 

1978  23.7    20 

1979  33.3    46 

1980  18.9    41 

MEAN  36.0    28 

CLINO  43     40 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


BERLIN-.TEMPELHOF                      GERMANY,  FED.  REP.  OF  WMO  10384  52  28N  013  24E  4g  M 
NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1007. b  1010.5  1008.1  1007. b  1008.2  1005.1  1012.5  1008.9  1015.6  1018.6  1005.4  1017.0  1010.4 

1972  1014.5  1009.2  1009.7  1004.7  lOOfc.5  1008.7  1011.1  1011.4  1012.8  1014.6  1007.5  1020.1  1010.9 

1973  1017.4  1004.4  1016.2  1005.7  1011.0  1012.9  1006.4  1013.6  1010.5  1012.3  1007.9  1005.1  1010.3 

1974  1012.3  1005,5  1012.2  1010.0  1007.7  1006.5  1006.9  1010.9  1007,1  1000,9  1005,9  1007,3  1007,8 

1975  1008,6  1021,1  1003,6  1008,4  1010,7  1011.4  1009.4  1012.1  1010.5  1015.8  1011.7  1014.1  1011.5 

1976  1005,9  1017,1  1014,3  1011,6  1010,0  1013,3  1009,1  1013,3  1009.3  1005.0  1009.9  1003.2  1010.2 

1977  1006.6  1003.1  1012.3  1005.6  1011.3  1007.4  1006.7  1008.1  1015.3  1012.6  1000.5  1013.4  1008.6 

1978  1005.4  1005.0  1003.8  1007.3  1008.9  1007.3  1008.7  1009,5  1006,5  1014,6  1018,3  1003,9  1008,3 

1979  1007,0  1007,9  1001,9  1006,6  1011.4  1011.3  1010.3  1007.8  1013.3  1012.2  1007.7  1003.7  1008.4 

1980  1011.4  1015.1  1006.7  1009.4  1010,6  1005,2  1005,6  1008.9  1013.2  1004.9  1010.2  1008.2  1009.1 

MEAN   1009.7  1009.9  1008.9  1007.7  1009.6  1008.9  1008.7  1010.5  1011.4  1011.2  1008.5  1009.6  1009.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1013.8  1016.7  1014.2  1013.6  1014.1  1011.0  1018.3  1014,6  1021.6  1024,6  1011,5  1023,2  1016.4 

1972  1020.8  1015.4  1015. B  1010,6  1012.4  1014.6  1016.9  1017.2  101B.8  1020,6  1013,6  1026,3  1016.9 

1973  1023.6  1010.5  1022,4  1011,7  1016,9  1018,7  1012,2  1019,4  1016,4  1018,4  1014,0  1011,3  1016,3 

1974  1018,5  1011,6  1018,3  1016.0  1013.6  1012.3  1012.7  1016.7  1013.0  1006.9  1011.9  1013.4  1013.7 

1975  1014.7  1027.3  1009.7  1014.4  1016.7  1017.3  1015.2  1017.9  1016.3  1021.9  1017.8  1020.3  1017.5 

1976  1012.1  1023.3  1020,5  1017,6  1015,9  1019.1  1014.9  1019.1  1015.2  1011.0  1016.0  1009.4  1016.2 

1977  1012.8  1009.2  1018.4  1011.6  1017.2  1013.2  1012,5  1014,0  1021,3  1018,6  1006,6  1019,5  1014,6 

1978  1011,5  1011,2  1009.8  1013,3  1014,8  1013,1  1014,5  1015,4  1012.5  1020.6  1024.4  1010.1  1014.3 

1979  1013.3  1014.1  1008.0  1012.6  1017.3  1017.1  1016.1  1013.6  1019.2  1018.2  1013.8  1009.8  1014.4 

1980  1017.7  1021.4  1012.8  1015,4  1016.6  1011.0  1011.4  1014.7  1019.1  1010.9  1016.3  1014.4  1015.1 

MEAN   1015.9  1016.1  1015.0  1013.7  1015.6  1014.7  1014.5  1016.3  1017.3  1017.2  1014.6  1015.8  1015.5 

CLINO   1015.7  1015.3  1016.2  1014,3  1015,4  1015,3  1014,2  1014.6  1016.5  1016.2  1015.5  1015.7  1015.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

2.4     8.5    15.9    15.5  20.2    20.6  13.4  10.3     4.8     5.0  9.9 

6.2  8.7    12.7    16.8  20.2    17.4  12.3  7.9     5.5     1.6  9.0 
5.9     6.5    13.7    17.8  19.6    19.0  14.9  8.2     3.9      .8  9.5 

6.3  9.1    12.4    15.7  16.7    19.0  14.8  7.3     5.9     5.6  10.0 
4.7     7.9    13.6    17.1  20.6    20.9  17.2  8.3     3.2     3.0  10.3 


1971 

.  7 

2 

1972 

-   3.4 

2 

1973 

.5 

2 

1974 

3.7 

4 

1975 

5.4 

1 

1976 

.8 

1977 

.9 

3 

1978 

1  .7 

- 

1979 

-   3.6 

-   2 

1980 

-   3.6 

1 

MEAN 

.2 

1 

CLINO 

.6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

22.4 

23 

1972 

13.0 

4 

1973 

30.5 

31 

1974 

39.2 

68 

1975 

50.8 

10 

25.0 

85.5 

65.3 

54.5 

27.1 

70.7 

78.3  137.8  9.4  10.4  53.0  30.0  30.0  52,2  490,4 
118,3    90,7    45,7   113,8  44,9  17.5  44.2  11.6  566.4 

.7  39.4  51.3  54.9  55,6  546,5 

,3  37,2  143.8  61.6  130.3  784.1 

.3  39.0  29.1  32.8  36.7  462.4 

35.4  64.5  28.7  41.5  40.7  26.5  35.2  21.4  444.6 
51.7  88.7  47.0  78.9  99.2  38.2  69.6  46.7  716,1 
47,6    58,5    30,6   159,5  110,1  48,7  10,6  82,0  645.4 

63.3  59,0  68,7  41,1  37,7  15,2  80,9  72,8  580,6 
19,9   111,9   120,7    73.6  35.1  51.3  39.1  42,5  653,5 

56.4  72.8  56.1  71,4  53,6  45,2  45,9  55.2  589.0 
44      60      67      65  45  45  44  39  556 


EUROPE 


EMOEN-WOLTHUSEN                       GERMANY.  FED.  REP.  OF  WMO  10202  53  21N  007  12E  12  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871   1008  "3  1018.1  1014.7  1014.4  1014.2  1012.3  1019.6,  1 0 1 3 .  "3  1022.5  1024.0  1010.8  1024.1  101E).4 

1"372   lOlfc.9  1012.8  1014.3  1010.6  1012.1  1014.3  1017.7  1018.4  1020.2  1020.4  1011.9  1021.5  1015.9 

1973  1022  5  1011.1  1024.0  1012.9  101b. 2  1020.0  1013.1  1019.4  1015.3  1018.4  1014.6  1011.3  1016.6 

1974  1015.0  1010.4  1015.4  1016.6  1013.7  1012.6  1011,9  1015.2  1008.2  1007.0  1007.6  1011.3  1012.1 

1975  1010.0  1025.1  1008.3  1012.9  1016.6  1017.7  1015.0  1016.4  1012.6  1020.9  1014.5  1019.5  1015.8 

1976  1012.0  1019.6  1019.4  1018.2  1013.7  1019.1  1015.3  1019.3  1012.8  1006.7  1013.2  1007.3  1014.7 

1977  1008.8  1005.3  1016.3  1010.2  1016.0  1012,5  1012.4  1012.8  1019.7  1014.3  1003.4  1015.6  1012.3 

1978  1007.8  1008.3  1006.9  1012.3  1014.4  1011.7  1012.7  1015.0  1012.0  1019.3  1021,4  1005,6  1012,3 

1979  1011.6  1011.8  1004.0  1010.4  1014.2  1016.4  1016.2  1011.9  1017.6  1013.4  1011.0  1005.6  1012.0 

1980  1014.3  1018.0  1009.1  1016.3  1015.4  1009.4  1009.3  1012.8  1015.8  1007.7  1013.3  1011.3  1012.7 

MEAN   1012.8  1014.1  1013.2  1013.5  1014.7  1014.6  1014.3  1015.5  1015.8  1015.2  1012.2  1013.3  1014.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1009.0  1018.2  1014.9  1014.6  1014.3  1012.4  1019.7  1014.0  1022.7  1024.1  1010.9  1024.2  1016.6 

1972  1017.0  1012.9  1014.4  1010.8  1012.2  1014.4  1017.8  1018.5  1020.3  1020.6  1012.0  1021.6  1016.0 

1973  1022.6  1011.3  1024.1  1013.0  1016.3  1020.1  1013.2  1019.5  1015.4  1018.5  1014.7  1011.5  1016.7 

1974  1015.2  1010.5  1015.5  1018.0  1015.1  1014.0  1013.3  1016.6  1009.6  1008.4  1009.1  1012.8  1013.2 

1975  1011.5  1026.6  1009.8  1014.4  1018.1  1019.2  1016.4  1017.8  1014.1  1022.3  1016.0  1021.0  1017.3 

1976  1013.5  1021.1  1020.9  1019.7  1015.1  1020.5  1016.7  1020.8  1014.2  1008.2  1014.7  1008.8  1016.2 

1977  1010.3  1006.8  1017.8  1011.6  1017.5  1013.9  1013.8  1014.2  1021.1  1015.8  1004.8  1017.1  1013.7 

1978  1009,3  1009,8  1008,4  1013,7  1015,8  1013,1  1014,2  1016,4  1013,5  1020,8  1022,9  1007,1  1013,8 

1979  1013,1  1013.3  1005.5  1011.8  1015.7  1017.9  1017.7  1013.3  1019.0  1014.9  1012.5  1007.1  1013.5 

1980  1015.8  1019.5  1010.6  1017.8  1016.9  1010.8  1010.7  1014.2  1017.3  1009.1  1014.7  1012.7  1014.2 

14.5  1015.7  1015.6  1015.4  1016.5  1016.7  1016.3  1013.2  1014.4  1015.1 

14.6  1015.9  1015.7  1014.2  1014.2  1015.5  1014.9  1013.7  1013.9  1014.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1.0     3.7     2.5     6.8    12.5    13.9  17.1    17.2  13.4  10.2  5.8  5.7  9.2 

1972  -   1.5     2.3     5.2     7.2    11.8    14.0  17.5    15.8  12.0  8.3  6.2  3  2  8.5 

1973  2.9     3.1     5.5     6.1    11.6    15.3  17.3    16.7  14.3  8.6  5.4  2.7  9.1 

1974  4.7     4.4     5.4     8.7    11.6    14.7  15.2    16.9  13.6  7.8  6  6  6.7  9  7 

1975  6.5     2.9     4.6     6.9    10.8    15.0  17.5    19.9  15.6  8.9  5.4  4.5  9.9 

1976  3.0     1.5     2.1     7.3    12.8    17.0  18.8    17.4  13.7  10.6  6.5  1.0  9,3 

1977  1,5     3.7     6.4     6.2    11,9    14,7  16.4    16.3  13.4  11.4  6.6  4.3  9.4 

1978  2.8      .2     5.9     6.1    11.9    15.2  15.4    15.9  13.4  11.4  7.0  .5  8.8 

1979  -   3.4  -   2.3     3.5     7.1    11.8    15.2  15.4    16.2  14.3  9.8  5.3  4.9  8.2 

1980  -    .9     2.9     3.9     7.6    11.1    14.9  15.7    16.9  15.4  9.6  4.8  3.5  8.8 


PRECIPITATION  MM 


1971 

4b, 

.0 

32,0 

32 

.3 

8 

.5 

51 

,7 

73.6 

57 

.  1 

102 

.8 

27 

.7 

39, 

.6 

84 

,9 

39 

.9 

596.1 

1972 

26, 

,4 

29.6 

55 

.8 

59 

.3 

100 

,3 

85.4 

60 

.7 

129 

.  4 

50 

.9 

30, 

.6 

126 

.3 

14 

.5 

769.2 

1973 

23. 

1 

85.4 

43 

.8 

b9 

.6 

48 

,8 

34.6 

95 

.0 

28 

.6 

69 

1 

82, 

,7 

99 

.8 

82 

.  1 

762.6 

1974 

83. 

9 

33.7 

37 

.7 

9 

.5 

27 

,2 

52.6 

101 

.5 

88 

1 

64 

.9 

106, 

,2 

89 

.6 

1  1  1 

.0 

805.9 

1975 

82, 

1 

20.2 

53 

.2 

61 

.6 

103 

,5 

48.4 

83 

.8 

47 

.7 

81 

.9 

30, 

.5 

99 

.8 

43 

.9 

756.6 

1976 

131  , 

9 

35.6 

21 

.3 

8 

.0 

50 

,6 

58.2 

54 

.0 

27 

.8 

54 

.6 

62, 

,2 

78 

.8 

69 

.9 

652.9 

1977 

74, 

1 

75.9 

39 

.  1 

88 

7 

40 

,6 

47.5 

53 

.5 

55 

.5 

53 

.9 

39, 

,3 

137 

.8 

43 

.8 

749.7 

1978 

75, 

,5 

12.8 

68 

,4 

1  7 

.3 

34 

,9 

49.8 

61 

.9 

105 

.3 

133 

.8 

24, 

,7 

38 

.3 

98 

.4 

721  .1 

1979 

36, 

1 

33.2 

74 

.6 

69 

,7 

82 

,9 

94.8 

71 

.8 

51 

.4 

48 

.5 

51  , 

,  1 

76 

.6 

125 

.8 

816.5 

1980 

48. 

2 

49.0 

35 

.8 

45 

,b 

1  7 

,0 

100.8 

15b 

.  1 

88 

.  1 

54 

.8 

94, 

,  1 

86 

.2 

76 

.9 

852.6 

MEAN 

62, 

7 

40  7 

46 

.2 

43 

,8 

55 

,8 

64.6 

79 

.5 

72 

.5 

64 

.0 

56, 

,  1 

91 

.8 

70 

.6 

748.3 

CLINO 

60 

49 

41 

46 

54 

62 

98 

93 

71 

71 

73 

60 

778 
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STATION  PRESSURE  MB 
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.8 

MEAN    884.8   885.1   884.7   884.8   885.8   886.7   887.1   887.8   888.7   887.5   886.0   886.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
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7  7 

1  1 

.8 

14 
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15.8 
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.8 

6.0 

13 
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17 
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15 
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12 

.0 

15 
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.4 
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.8 

15 
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16 

,  1 
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14  , 

,  1 

18 

.8 
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18.0 

14  , 

,2 
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12 

,  1 

15 

.  1 
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13 

,  1 
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12 

.8 

15 

.2 

15.8 

15.5 

13, 

,0 
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12 

,  7 

16 

.2 
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15.7 

14  , 

,  1 

8.0 

12 

.3 

14 

.8 

15.7 

17.5 

15, 

,  7 

7  .8 

12 

,8 

15 

.  7 

17.4 

17.4 

14  , 

,  1 

8.8 

13 

.  1 

16 

.0 

17.5 

17.3 

14 

,6 

1871 

73 

.0 

46 

.4 

38 

.6 

1872 

24 

.6 

22 

.2 

48 

.5 

1873 

31 

.2 

78 

.5 

26 

.6 

1874 

80 

.0 

57 

.4 

68 

.8 

1875 

88 

.2 

26 

.4 

88 

.  1 

1876 

147 

.5 

38 

.0 

28 

.6 

1877 

83 

7 

82 

.  1 

45 

.8 

1878 

53 

.0 

30 

.8 

1  1  1 

.4 

1878 

55 

.2 

55 

,4 

137 

.8 

1880 

53 

.8 

78, 

,  1 

68 

.8 

MEAN 

71 

.0 

51  , 

.8 

66 

.6 

CLINO 

73 

63 

47 

87.0   118.6    81.3    77.5   111.1 


148 

.2 

81 

.3 

1  1 

.8 

133 

.  1 

104 

.8 

27 

.4 

102 

.3 

100 

.5 

86 

.  7 

136 

,5 

22.6  128.4 

18.8  71.3 

86.2  65.7 

160.6  113.6 


70.8  107.8  28.4  31.7  126.8 

101.8  67.8  120.0  27.8  22.8 

81.5  116.5  40.3  27.5  120.3 

188.2  88.8  60.6  55.8  80.8 

88.0  76.5  65.4  48.8  80.0 


MEAN 


1871  1010.4  1018.6  1015.2  1013.3  1012.6  1012.5  1018.6  1014.8  1023.0  1025.3  1013.4  1025.8   1017.1 

1872  1015.2  1011.6  1014.1  1011.4  1012.7  1015.0  1017.8  1018.7  1020.3  1020.4  1015.7  1022.8   1016.3 

1873  1023.3  1014.2  1024.7  1014.3  1016.4  1018.6  1013.8  1018.1  1016.1  1018.0  1018.7  1014.3   1017.8 

1874  1017.2  1010.8  1015.3  1015.8  1014.7  1014.2  1015.8  1016.7  1011.6  1010.1  1011.8  1017.7   1014.3 

1875  1015.3  1025.6  1008.1  1015.3  1017.4  1018.4  1016.6  1017.4  1015.5  1022.4  1016.5  1023.8   1017.8 

1876  1016.3  1020.4  1020.2  1018.6  1015.5  1020.3  1016.1  1018.8  1014.5  1008.0  1016.1  1010.1   1016.3 

1877  1011.4  1008.0  1018.3  1014.0  1016.3  1014.5  1014.5  1013.8  1022.5  1017.1  1008.8  1018.4   1014.8 

1878  1011.3  1008.8  1011.0  1012.2  1014.7  1014.0  1015.5  1018.0  1016.7  1022.3  1025.7  1006.2  1014.7 
1878  1013.6  1012.1  1007.1  1012.1  1016.2  1018.1  1018.0  1014.5  1020.4  1014.0  1015.1  1008.8  1014.3 
1880  1016.0  1018.7  1010.3  1018.4  1015.3  1012.3  1012.2  1016.1  1018.2  1011.8  1016.8  1017.1   1015.4 

MEAN  1015.0  1015.1  1014.5  1014.6  1015.2  1015.8  1016.1  1016.8  1018.0  1017.1  1015.8  1016.6   1015.8 

CLINO  1015.4  1015.7  1015.4  1015.0  1015.4  1016.2  1015.1  1014.8  1016.5  1015.8  1014.6  1015.1   1015.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  3.0     3.2     2 

1872  .5     4.7     7 

1873  2.4     2.3     5 

1874  5.4     4.6     6 

1875  6.3     4.2     4 

1876  3.3     3.2     3 

1877  2.5     5.1     7 

1878  2.5  .7  6 
1878  -  3.0  -  .7  4 
1880       .2     5.0     4 


PREC IPI TATION  MM 


32, 

.2 

775, 

,4 

32 

.6 

768 

.5 

81 

.  1 

726 

.  1 

167 

.2 

1  1  70 

.8 

46 

.4 

774 

.8 

45 

.8 

666 

.8 

61 

.8 

802 

.4 

125 

.0 

828 

.5 

133 

.2 

1007 

.6 

84, 

.2 

887 

,  7 

82 

.8 

861 

.0 

66 

828 

EUROPE 


1978 

338 

.7 

335 

.2 

"988 

.3 

■397 

.  1   999 

,9  1000. 

,4  1002, 

,0  1004 

,2  1003 

igyq 

1000 

,3 

337 

.b 

■394 

.& 

998 

.4  1003 

,1  1003, 

,7  1005, 

, 1  1001 

. 1  1006 

1S80 

1002 

.b 

lOOfc 

.5 

ggt 

.7 

1003 

.5  1000, 

,4   999, 

b       999, 

b    1003 

.0  1006 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  999.3  1005.9  1000.8   998.5   996.5   999.0  1005.3  1001.7  1009.0  1012.2  1000.3  1012.5   1003.6 

1972  1002.2   998.7  1000.6   997.7   999.4  1001.6  1003.8  1004.5  1005.8  1006.6  1003.8  1011.4   1003.0 

1973  1009.9  1001.1  1009.7  1000.4  1003.2  1005.3  1000.4  1005.2  1003.3  1005.6  1006.3  1001.9   1004.4 

1974  1005.6   997.8  1001.0  1000.3  1000.4  1000.4  1002.7  1003.0   999.6   996.7  1000.2  1006.0   1001.1 

1975  1004.2  1011.8  995.0  1001.5  1002.2  1003.3  1002.9  1003.7  1002.9  1008.5  1003.5  1010.5   1004.2 

1976  1003.3  1007.2  1006.2  1003.1  1002.1  1006.0  1001.9  1005.3  1001.5   995.3  1003.2   997.1   1002.7 

1977  998.9   995.7  1004,8  1000.6  1001.6  1000.2  1000.3   999.8  1008.4  1004.9   997.0  1006,2   1001,5 

1008,8  1013,4   993 ,9   1001 , 3 
1001,1  1002,7   998,3   1001,0 

999,5  1003,7  1005,2   1002,2 

MEAN   1002,5  1001,7  1000,8  1000,1  1001.1  1001.9  1002.4  1003.2  1004,7  1003,9  1003,4  1004,3   1002.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1013,5  1019,9  1014,8  1012.1  1011.8  1012.4  1018.5  1014,9  1022,6  1026,0  1014.2  1026.6   1017.3 

1972  1016.4  1012.6  1014.4  1011.3  1012.9  1014.9  1017.0  1017.8  1019.4  1020  4  1017  7  1025  6   1016  7 

1973  1024.1  1015.1  1023.7  1014.2  1016.6  1018.6  1013,6  1018.4  1016.7  1019.3  1020.3  1016.0   1018.1 

1974  1019.6  1011.7  1014.8  1013,9  1013,9  1013,7  1016,1  1016,2  1013,0  1010,5  1014,0  1020,0   1014,8 

1975  1018,2  1025.9  1008.8  1015,3  1015,7  1016,6  1016,1  1016,9  1016,2  1022,3  1017,5  1024,7   1017,8 

1976  1017,4  1021,4  1020,2  1016,8  1015,6  1019,2  1015,0  1018,6  1015,0  1008,8  1017,1  1011,2   1016,3 

1977  1012,9  1009,6  1018,6  1014.4  1015.1  1013.6  1013.6  1013.0  1022.0  1018.5  1010.8  1020.3   1015.2 

1978  1012.8  1009.2  1012.1  1010.7  1013,4  1013.7  1015.4  1017.5  1017,1  1022,6  1027,6  1007,9   1015,0 

1979  1014,6  1011,7  1008.4  1012.1  1016.6  1017.0  1018.4  1014.5  1019.8  1014.8  1016.7  1012.1   1014.7 

1980  1016.8  1020,5  1010,5  1017,2  1013,9  1012,9  1012,9  1016,3  1020,0  1013,2  1017,7  1019.4   1015.9 

MEAN   1016.6  1015.8  1014.6  1013.8  1014.5  1015.3  1015, 

CLINO   1017,9  1017,4  1017,1  1015,8  1015,9  1016,9  1016. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL 

1971  -     .9     2,7  2,6    10 

1972  -    ,6     3,5  6.8     9 

1973  ,7     1,9  5,6     7 

1974  4,5     4,5  7.4    10 

1975  5,1     2,4  4,9     8 

1976  3,1     1,7  3.7     8 

1977  2,2     5,0  7,7     7 

1978  2,1      ,6  6,7     9 

1979  -   3,8      ,4  6.0     8 

1980  -    .2     4,3  5,9     8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1971  31,6  10,6  15,5  30.0 

1972  21,4  7,6  25,4  55.3 

1973  21.0  12.6  6.6  22.6 

1974  38,4  43,8  51,3  10,6 

1975  73,7  19,3  55,3  58.0 

1976  43.7  24.0  21.2  28  3 

1977  59.0  118.8  40,9  37.0 

1978  32.2  28.4  79.8  30  4 

1979  26.8  47,9  84,3  76  2 

1980  35,6  50,0  56,5  48,1 
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45 

,6 

58, 

,0 

52, 

,4 

594, 

,5 

50 

53 

53 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


FRIEDRICHSH»FEN  GERMANY,  FED.  REP.  OF  WMO  10834  47  40N  009  31E  407  M 
NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n71    "365.7   571.4  g&S.O  "96.3.5  '3£.4.2  gfcb.2  "571.0  968. "9  974.2  "977.8  "966.4  "977.8  3(,3.3 

1"972    "965.7   "963.3  "965.8  "963.5  966.0  967.8  970.1  970.3  970.5  971.1  971.0  976.2  968.4 

1973  973.9   967.3  974.0  966.5  969.2  970.5  967.3  971.6  970.0  971.5  973.6  968.1  970.3 

1974  972.6   963.1  965.9  964.0  966.2  967.3  970.5  969.8  967.3  964.6  967.9  975.3  967.9 

1975  972.3   974.8  960.3  967.5  966.4  969.0  969.7  970.1  969.8  973.1  968.6  975.3  969.7 

1976  971.2   971.4  969.9  966.4  968.5  971.6  968.5  970.8  968.2  961.7  969.5  963.3  968.4 


1979  ..-_-------. 

1980  -------..--- 

MEAN    970.2   968.6   966.8   965.2   966.8   968.7   969.5   970.3   970.0   970.0   969.5   972.7    969.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1016.2  1021.8  1015.0  1011.7  1011.7  1013.8  1018.0  1015.9  1022.4  1026.9  1016.0  1028.4   1018.2 

1972  1016.0  1012.9  1014.9  1012.1  1014.0  1015.4  1017.3  1017.7  1018.8  1020.2  1020.7  1027.0   1017.3 

1973  1024.6  1017.5  1024.1  1015.7  1017.0  1017.9  1014.4  1018.8  1017.7  1020.5  1023.5  1018.3   1019.2 

1974  1022.7  1012.6  1014.8  1012.5  1014.2  1014.9  1017.8  1016.9  1015.1  1013.7  1017.3  1025.3   1016.5 

1975  1022.2  1025.2  1009.5  1016.4  1014.3  1016.8  1016.8  1017.3  1017.2  1022.2  1018.2  1026.0   1018.5 

1976  1021.5  1021.7  1019.6  1015.2  1016.3  1018.8  1015.5  1018.4  1016.3  1009.8  1019.0  1013.7   1017.1 

1977  ------------ 

1978  ------------ 

1979  ------------ 

1980  ------------ 

MEAN  1020.5  1018.6  1016.3  1013.9  1014.6  1016.3  1016.6  1017.5  1017.9  1018.9  1019.1  1023.1   1017.8 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  -   1.6      .6     1.1    10.5    15.0    15 

1972  .1     3.1     6.5     8.2    12.5    15 

1973  -    .2      .9     3.2     6.0    14.5    17 

1974  3.0     3.3     7.4     8.9    12.5    15 

1975  3.5     1.8     4.5     8.0    13.5    15 

1976  1.7     1.1     3.7     8.3    14.1    19 

1977  .9     4.3     6.9     6.5    12.3    16 

1978  .0  -   1.0     4.5     7.5    11.6    15 

1979  -   3.0     1.8     5.2     6.6    13.0    17 

1980  -    .7     3.4     5.8     7.5    12.9    16 

MEAN       .4     1.9     4.9     7.8    13.2    16 

CLINO  -    .8      .3     4.3     8.8    13.3    16 

PRECIPITATION  MM 
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10.0 
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13 

7 
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17 

7 
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13 
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1  7 

.  1 

19.0 
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,  4 

8.8 

18 

2 

1  7  7 

14 

1 

8.6 

18 

.6 

17.9 

14 

.6 

9.  1 

1971 

26 

.  1 

62 

.8 

30 

6 

57 

4 

51 

.3 

184 

8 

85 

6 

121 

3 

56 

2 

29 

1 

74 

8 

53 

8 

833 

8 

1972 

18 

.2 

7 

.8 

14 

4 

103 

.2 

81 

.0 

133 

1 

112 

2 

61 

1 

26 

1 

67 

4 

21  1 

5 

20 

3 

856 

3 

1973 

42 

.0 

54 

,5 

37 

,7 

71 

,  1 

71 

.2 

130 

,  1 

214 

1 

63 

.3 

60 

6 

133 

4 

1  10 

2 

56 

0 

1044 

2 
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47 

.6 

58 

.6 

35 

,3 

39 
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.5 
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.  1 
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,  1 

88 

0 

87 

9 
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8 

89 

0 
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0 
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1 
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50 

.9 

26 

.3 

52, 

,4 

82 

.7 

94 

.0 
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.0 

82 

.5 

304, 

,  1 

67, 

1 

57, 

,0 

125, 

.6 

9. 

4 

1136, 

,0 
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58 

.6 

27 

.2 

19 

6 

64 

,4 

1  16 

3 

61 

6 
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9 

55 

6 
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5 

48 

? 

63 

3 

85 

8 

939 

0 

1977 

63 

.2 
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,3 

62 

,  1 
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.8 

31 

.5 
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.3 
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,2 

83 

1 

43 

8 

45 

? 

57 

9 

36 

8 

921 

2 

1978 

52 

.2 

74 

,0 

1  10, 

7 

25 

.8 

178 

.3 
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.4 

94, 

3 
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0 

46 

1 

58 

7 

19 

9 

72 

2 

1015 

6 
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84 

,4 
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.0 

94, 

,3 

89 

,  1 
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.8 
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,  1 

52 

.0 

74 

.3 

107 

,9 

28 

5 
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2 

73 

9 

1088 

5 
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/8 

.6 

5/ 

.  1 

59, 

,  1 

90 

.8 

79 

.  1 
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.4 
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.9 

75 

.6 

27 

.4 

86 

.8 
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MEAN 

52 

.2 

56 

.8 

51 

,6 

74 
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6? 
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EUROPE 


GEISENHEIM                             GERMANY.  FED.  REP,  OF        WMO  10b28  iS    S^N  007  57E  120  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

igyi  1000.4  1007.3  1002.1  sgg.b  <3gs.7  1000.2  ioofc.5  1003.0  1010.1  1013.4  1001.4  1013.7  1004.8 

1'372   1003.0   "9'3S.5  1001.6  SgS.B  1000.6  1002.8  1004.4  1004.4  1005.7  1006.2  1003.7  1011.0  1003.5 

1973  1009.5  1001.0  1009.8  1000.6  1002.9  1005.1   999.5  1004.6  1002.5  1004.9  1005.7  1001.1  1003.9 

1974  1004.7   996.8  1000.3  999.8   999.9  1000.0  1002.2  1002.4   999.0  996.5  999.5  1005.5  1000.6 

1975  1003.4  1010.7  994.4  1000.9  1001.6  1002.7  1002.3  1002.9  1001.8  1007.7  1002.5  1009.6  1003.4 

1976  1002.6  1006.1  1005.2  1002.2  1001.3  1005.3  1001.2  1004.4  1000.5  994.4  1002.6  996.6  1001.9 

1977  998.2   995.0  1004.2  1000.0  1000.9   999.6   999.8   999.2  1008.0  1004.3  996.4  1005.5  1000.9 

1978  998.2   994.5  997.8  996.6   999.6  1000.0  1001.4  1003.9  1003.3  1008.5  1012.8  993.0  1000.8 

1979  999.5   996.8  993.7  997.6  1002.3  1003.3  1004.5  1000.4  1005.9  1000.2  1001.8  997.4  1000.3 

1980  1001.7  1005.6  995.7  1002.8   999.4   998.7   998.7  1002.2  1005.6  998.6  1002.7  1004.4  1001.3 

MEAN   1002.1  1001.3  1000.5  999.9  1000.8  1001.8  1002.1  1002.7  1004.2  1003.5  1002.9  1003.8  1002.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
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.0 
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.0 

1018 

.6 

1026 

,2 

1018 

,  1 
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.6 
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1016 
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,6 

1020 

.6 

1016 

.2 

1018 

.6 

1974 

1019 

.7 

101  1 

.6 

1015 

.0 

1014 

.3 

1014 

,3 

1014 

.3 

1016 

,4 
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.6 

1013 

,3 

101  1 

.2 
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.3 

1020 

4 

1015 

.1 
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,3 
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.8 

1009 

.2 

1015 

.5 
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.  1 

1017 

,0 

1016 

,4 

1017 

,0 
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.  1 

1022 

.5 

101  7 

.5 

1024 

,7 
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.0 

1976 

1017 

.6 

1021 

.2 

1020 

1 
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.9 

1015 

.6 
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,4 
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,2 

1018 

.6 

1014 

.9 
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.9 

101  7 

.4 

101  1 

,6 
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.4 
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.  1 
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,9 

1013 

,0 
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.4 

1020. 

.0 
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.2 

1017 

.6 
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.5 
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.0 

MEAN 

1016 

.9 
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.0 

1015 

,0 

1014 

.4 

1015 

,  1 

1015 

.9 
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,  1 
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,8 
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,5 

1018, 

,0 

1017  . 

.6 
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,6 
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.5 

CLINO 

1017 

.3 
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.9 
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.  7 
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.4 
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.5 
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,5 

1015 

,9 

1015 

.7 

1017, 

.4 

1017 

.3 

1016 

.6 

1017 

.  1 

1016 

.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1971  -    .6  ; 

1972  -    .1  ; 

1973  1.0  ; 

1974  4.5  ; 

1975  5.3  : 

1976  3.9  : 

1977  2.3  5 

1978  2.4 

1979  -   3.5 

1980  -    .1  1 

MEAN  1.5  ; 

CLINO  .7  1 

PRECIPITATION  MM 
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1972 

23 

.  1 
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23 
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.9 

57.8 

83, 

.7 

32 

.8 

12 

.6 

70 

.8 
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.7 
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.8 
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,7 
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13 

.8 
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.4 

38.6 
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.  1 

16 

.2 

33 

.9 

60 

.9 

59.4 
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.6 
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1 
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12 

,2 

41 
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17 

.5 

6 
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52.0 

50, 
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40 

,  1 
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35 

,  1 
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.  1 
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44  .6 

492.6 

54 

56 

54 

60 

44 

39 

42 

42 

536 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HftMBURG/FUHLSBUETTEL  GERMANY,  FED.  REP.  OF  WHO  10147   53  38N  DOS  5"3E  16  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

ig71  1008.5  1014. <9  1012.6  1012.1  1012.7  lOOg.S  1017.0  1012.2  1020.0  1021. 9  1008.0  1021.1  1014.2 

1^72  1017.0  1012.0  1012.8  1008.1  1010.3  1012.2  1015.4  1015.7  1017.4  1018.3  100'3.5  1021.2  1014.2 

1'573  1020.5  1007. g  1020.9  1009.6  1014.5  1017.5  1010.4  1017.5  1013.4  1015.9  1011.1  1008.1  1013.9 

1974  1014.0  1008.7  1015.9  1015.6  1012.8  1011.1  1010.2  1014.7  1008.6  1004.9  1007.3  1009.2  1011.1 

1975  1009.6  1025.2  1007.8  1012.1  1015.4  1016.6  1013.8  1016.2  1012.8  1020.3  1014.4  1017.4  1015.1 

1976  1009.7  1020.2  1018.8  1016.8  1013.4  1017.8  1013.9  1018.2  1012.8  1007.6  1012.9  1006.5  1014.1 

1977  1008.9  1005.3  1016.0  1008.5  1015.8  1011.6  1011.0  1012.6  1019.0  1014.7  1002.2  1015.9  1011.8 

1978  1007.4  1008.6  1006.1  1012.1  1013.9  1010.6  1011.9  1013.6  1009.8  1018.1  1020.7  1006.8  1011.6 

1979  1011.2  1012.3  1004.2  1010.2  1014.5  1015.8  1014.6  1011.6  1017.0  1015.0  1010.3  1005.6  1011.9 

1980  1014.8  1018.5  1010.3  1014.8  1015.6  1009.1  1009.3  1012.4  1016.1  1007.4  1013.2  1010.5  1012.7 

MEAN  1012.2  1013.4  1012.5  1012.0  1013.9  1013.2  1012.8  1014.5  1014.7  1014.4  1011.0  1012.2  1013.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1010.6  1017.0  1014.6  1014.1  1014.7  1011.5  1019.0  1014.1  1022.0  1023.9  1010.1  1023.2  1016.2 

1972  1019.1  1014.0  1014.9  1010.1  1012.3  1014.2  1017.4  1017.7  1019.4  1020.4  1011.5  1023.3  1016.2 

1973  1022.6  1009.9  1022.9  1011.6  1016.4  1019.5  1012.3  1019.4  1015.4  1018.0  1013.1  1010.1  1015.9 

1974  1016.1  1010.8  1017.9  1017.6  1014.8  1013.1  1012.2  1016.6  1010.6  1006.9  1009.4  1011.3  1013.1 

1975  1011.6  1027.3  1009.9  1014.2  1017.4  1018.6  1015.8  1018.2  1014.7  1022.3  1016.5  1019.4  1017.1 

1976  1011.8  1022.3  1020.9  1018.8  1015.4  1019.8  1015.8  1020.2  1014.8  1009.6  1014.9  1008.6  1016.1 

1977  1011.0  1007.4  1018.1  1010.6  1017.8  1013.5  1013.0  1014.5  1021.0  1016.7  1004.2  1018.0  1013.8 

1978  1009.4  1010.7  1008.1  1014.2  1015.9  1012.6  1013.9  1015.5  1011.8  1020.2  1022.7  1008.9  1013.7 

1979  1013.3  1014.4  1006.3  1012.2  1016.5  1017.8  1016.6  1013.5  1019.0  1017.0  1012.3  1007.7  1013.9 

1980  1016.9  1020.6  1012.4  1016.8  1017.6  1011.0  1011.2  1014.4  1018.1  1009.4  1015.2  1012.6  1014.7 

MEAN  1014.2  1015.4  1014.6  1014.0  1015.9  1015.2  1014.7  1016.4  1016.7  1016.4  1013.0  1014.3  1015.1 

CLINO  1014.3  1014.5  1015.8  1014.2  1015.5  1015.4  1013.9  1014.1  1015.7  1015.1  1014.1  1014.1  1014.7 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FE8     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  .6     2.9     1.8     6.9  13.8    14.4    17.7    17.5    12.5  9.8     4.7  5.3  9.0 

1972 

1973 

1974  4.3     4.2     5.1     8.1  11.0    14.4    14.8    16.5    13.4  7.0     6.0  6.0  9.2 

1975  6.2     1.9     3.9     6,7  11.1    15.0    18.6    19.7    15.5  8.2     4.1  3.7  9.5 

1976  1.6  .9 

1977  .8     3.1 

1978  1.8-    .7 

1979  -   4.2  -   2.8 

1980  -   2.4     1.6     2.5     6.7  10.6    15.2    15.4    16.4    14.1  8.6     4.4  2.0 

3.0 
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1  1 
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16.5 

17 

.9 

16 

.9 

13, 

,9 

14.4 

14 

.8 

16 

.5 

13, 

4 

15.0 

18 

.6 

19 

.  7 

15 

,5 

16.9 

19 

.2 

16 

.8 

13, 

,4 

15.5 

16 

.  1 

16 

.  1 

12, 

,  1 

15.6 

15 

.6 

15 

.  7 

12, 

,2 

16.0 

14 

.9 

15 

.  7 

13, 

,  1 

15.2 

15 

.4 

16 

.4 

14  , 

,  1 

15.4 

16 

.8 

16 

.7 

13, 

,  1 

15.3 

1  7 

.0 

16 

.6 

13, 

.5 

PRECIPITATION  MM 


1971 

24 

.8 

26 

.9 

24 

.2 

7 

.6 

1972 

7 

.  7 

10 

.0 

53 

.6 

65 

.  1 

1973 

25 

.3 

51 

.2 

22 

.7 

61 

.4 

1974 

70 

.4 

36 

.9 

25 

.2 

9 

.5 

1975 

66 

.0 

14 

.3 

58 

.4 

67 

.8 

1976 

133 

.5 

26 

.5 

22 

4 

14 

.4 

1977 

44 

.9 

86 

.  1 

50 

.3 

94 

.2 

1978 

67 

.6 

18 

.3 

93, 

,  7 

13 

,0 

1979 

44 

.2 

26 

.9 

60 

.8 

55 

.8 

1980 

36 

.9 

39 

.9 

26 

.6 

72 

.  1 

MEAN 

52 

.  1 

33 

,  7 

43 

,8 

46 

.  1 

CLINO 

57 

47 

38 

52 

92 

.8 

60 

.3 

46 

.  4 

103 

.6 

52 

.4 

78 

.3 

29 

.4 

128 

.8 

51 

.3 

88 

.6 

1  19 

.8 

65 

.8 

72.9   153.2 
97.8    34.9 


10.0   184 .5   169.2   113. 


57 

.0 

63 

.6 

542 

.0 

81 

7 

13 

1 

647 

.2 

126 

.7 

100 

.7 

811 

.0 

59 

,3 

164 

.9 

872 

.2 

49 

.9 

44 

.9 

602 

.4 

49 

.9 

61 

,4 

540 

.2 

136 

.5 

36 

.  1 

786 

.5 

33 

.5 

83 

,2 

777 

.5 

72 

.7 

127 

.0 

731 

.5 

83 

.5 

78 

.5 

988 

.4 

75 

.  1 

77 

.3 

729 

.9 

57 

58 

714 

EUROPE 


HANNOVER-LftNGENHAGEN  GERMANY.  FED.  REP.  OF         WMO  10338   52  28N  OO"?  42E    54  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

rEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

ig?!  1004  7  1011  4  1008  4  1007.5  1007. b  1005, b  1013.2  1008.5  lOlb.2  1018.5  1005.2  1018,0   1010.4 

1'372  1011  5  1007  1  1008  5  1004  fe  lOOfe.2  1008.5  1011.4  1011.7  1013.3  1014.2  1007.2  1017.2   1010.1 

1<373  lOlt  5  1005  3  1017  1  100b  3  1010.4  1013,2  100b. B  1013.1  lOOS.b  1012.0  1008. S  1 005 .  b   1010.4 

1874  1010  b  1004  5  1010.2  1010,2  100B.2  1007.2  1007.5  1010.4  1005.3  1001.7  1004.5  1007. b   1007.3 

1875  1007.4  1020.2  1002.8  1008.2  1011.0  1011,8  1008,8  1011, b  1008.1  1015.8  1010.2  1015.1   1011.1 

187b  1007  2  1015  1  1014  2  1012  1  1008  1  1013.8  1008.7  1013,7  1008.5  1002.8  1008.1  1002,8   1008,8 

1877  1004  8  1001  4  1011.8  1005.8  1010,8  1007. b  1007.3  1007.8  1015.2  1010.8  1000.0  1011.8   1007.8 

1878  1004  0  1003  7  1003  2  lOOfc  8  1008.5  1007.0  1008.4  1010.3  1007, b  1014.7  1017.8  1001. b  1007.8 
1878  lOOb's  100b  8  1000  4  1005.7  1010.0  1011.3  1011.0  1007.3  1013.2  1008. b  1007.1  1002.2  1007. b 
1880  1008.8  1013.4  1004.8  1010.3  1010.1  1005.2  1005,1  1008.7  1012.2  1004,3  1008,5  1007,8   1008.5 

MEAN  1008.3  1008.8  1008.2  1007.7  1008.2  1008,1  1008,0  1010.3  1011.0  1010.5  1007.8  1008,0   1008,1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1011  5  1018  4  1015  2  1014  1  1014.1  1012.1  1018.7  1014.8  1022.8  1025.2  1012,0  1024,8   1017,1 

1872  1018  4  1013  8  1015  2  1011.2  1012.7  1015.0  1017.8  1018.2  1018.8  1020.8  1013.8  1024,0   101b. 8 

1873  1023  4  1012  1  1023.8  1013.0  1017.0  1018. b  1013.2  1018. b  101b. 2  1018.7  1015.7  1012.4   1017.0 

1874  1017  4  1011  2  101b  8  101b. 8  1014.8  1013.6  1014.0  101b. 8  1011.7  100B.4  1011.1  1014.3   1013.8 

1875  1014.1  1027.1  1008. b  1014.8  1017.5  1018.3  101b. 3  1018.0  1015. b  1022.5  1017.0  1021.8   1017.7 

187b  1014  0  1022,0  1021.1  1018.8  1015.7  1020.2  101b. 1  1020.2  1015.0  1008.5  1015.8  1008.7   101b. 5 

1877  1011  b  1008.1  1018. b  1012.4  1017.4  1014.1  1013.7  1014.2  1021.8  1017.5  1 00b . b  1018. b   1014. b 

1878  1010  8  1010  5  1008  8  1013  5  1015.0  1013.5  1014.8  101b. 8  1014.1  1021,4  1024.5  1008.4  1014.4 
1878  10137  1013.8  1007.1  1012.3  101b. 5  1017.8  1017.5  1013.8  1018.8  101b. 3  1013,8  1008,8  1014,3 
1880  101b. 8  1020.3  1011. b  101b. 8  101b, 7  1011.7  1011. b  1015.1  1018.7  1010,8  101b, 3  1014,7   1015.1 

MEAN  1015.2  1015.7  1014,8  1014.4  1015,7  1015, b  1015,5  101b. B  1017. b  1017.1  1014.7  1015.8   1015.7 

CLINO  1015.3  1015.4  101b. 2  1014. b  1015.7  101b, 2  1014.5  1014.5  101b. 3  1015.8  1014.8  1015.1   1015.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  .5     2.b     2.0     7.8    14. b    14.5    18.0    17.8    12. b     8.7     4.4     4.8  8.1 

1872  -   2.2     2.7     5.7     7.8    12.1    14.7    18.0    Ib.O    10.8     7.4     5.5     2.3  8.4 

1873  1.7     2.2     4.8     5.4    12.4    lb. 7    17.7    17.8    14.3     8.0     4.0     l.b  8.8 

1874  4. 84. 25. SB. Ill 

1875  b,4     2.1     4.3     7.3    11 

187b  1,8     1.3     1.4     7.1     13 

1877  1.5     4.1     b.4     b.l     12 

1878  1.8-  .8  b.O  b.b  12 
1878  -  3.8-  3.1  3.8  7.3  12 
1880  -   1.8     2.5     3.5     7.0    11 

MEAN  1.1      1.8     4.4     7.1     12 

CLINO  .1      .5     3.b     8.1    12 

PRECIPl TATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG 

1871  2b. 1    25.3    15.1    28.3    43.5   1 3b . 7    22.1    b3.1 

1872  b.5     3.b    47.3    b1,5    74,8   148.8    7b. 2    bb.8 

1873  20.8    55,4    28,1    bb , 7    42.7    42.0    42.8    25.3 

1874  50,8    3b, 4    23.5     B.4    51,8    83,1    78,2    35.4 

1875  48.3    12.4    57.0    54. b    b3,8    57,8    54, b    24.4 

187b  148.8    20. b    17.4    15.1    7b . 7    32.4    b5 . 7    42. B 

1877  44. b    52.4    27. b    bO . 7    23.8    b7.8    bO.2    b4.5 

1878  37.8    2b. 5    74.1    11.7    58.2    72.8    77. b    5b . 3 

1879  32.5    41.5    bb . 7    52,3    77,8    45.8    78.5    52.4 

1880  34.5    48,2    27.3    82.8    32.5   110.1   lib. 4    54.4 

MEAN  45.2    32.2    38.4    44,2    54,7    78,7    b7.4    48.5    48.2    38. 8    50.7    58.7 

CLINO  48     4b      38      48     52      b4      B4      73     54      5b     52     4b 


14 

,8 

15, 

.b 

15 

,4 

18, 

.8 

1  7 

,3 

18 

.3 

15 

.b 

lb 

,8 

15 

,4 

15 

,8 

lb 

,3 

15 

.  4 

15 

,2 

15 

,b 

15 

.b 

17 

,  1 

15 

,B 

17 

,4 

33, 

,8 

18 

4 

3b 

.3 

i>2 

.0 

510 

.8 

54. 

.  1 

23 

,3 

37 

.8 

8 

.  7 

b08 

.b 

4b, 

1 

88 

,  1 

50 

.b 

b7 

,b 

57fc 

.4 

3b, 

,3 

8b 

,2 

54 

4 

1  18. 

5 

b75. 

0 

50, 

,8 

28 

,3 

38 

.8 

27 

.  1 

520 

.  1 

40, 

,7 

28 

.3 

58 

.8 

21 

,  7 

570 

.0 

24 

,0 

27 

.3 

107 

1 

45 

.b 

b05 

.8 

102 

.4 

22 

.8 

13 

.5 

87 

.  1 

b42 

.0 

28 

.8 

18 

.0 

52 

.3 

84 

.8 

b34 

.5 

74 

.4 

35 

.4 

5b 

.7 

b3 

.2 

73b 

.0 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HOHENPEISSENBERG  GERMANY,  FED.  REP.  OF       WMO  10'3b2   47  48N  011  01E   98fe  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 


ig7i 

897 

.7 

902 

.4 

89b 

.9 

898 

1 

899 

.7 

901  , 

.0 

907 

.2 

905 

.0 

908, 

,8 

911 

.3 

898, 

,  7 

909 

.3 

903 

.0 

1872 

897 

.9 

89e. 

.7 

899 

.3 

897 

.0 

900 

.3 

902 

.9 

905 

.8 

905 

.9 

905, 

.9 

904 

.8 

903, 

,4 

908, 

.0 

902 

.2 

1973 

905 

.3 

098 

.5 

90fc 

.  1 

899 

.2 

904 

.3 

90b 

.  1 

903 

.2 

907 

.8 

905 

.b 

904 

.9 

905 

.0 

899 

.5 

903 

,8 

1974 

904 

.7 

895 

7 

899 

.8 

898 

.2 

900 

.  7 

902 

.3 

905 

.b 

905 

.7 

902 

.b 

89b 

.9 

900 

.7 

90b 

,2 

901 

.b 

1975 

904 

.  4 

907 

.2 

893 

.5 

900 

.9 

901 

.5 

904 

.0 

905 

.b 

90b 

.  1 

905 

.8 

90b 

.b 

901 

.4 

90b 

.4 

903 

.b 

1976. 

901 

4 

903 

.5 

902 

.3 

900 

.2 

903 

.  1 

907 

.3 

904 

.5 

90b 

.2 

903 

.2 

89b 

.8 

902, 

.0 

894 

.9 

902 

.  1 

1977 

897 

,7 

89fc 

.  1 

904 

.  1 

900 

.0 

901 

,3 

902 

,  1 

902 

.b 

902 

.2 

908 

.4 

905 

.8 

898 

.  1 

904 

.0 

901 

.9 

1978 

897 

.0 

892 

.3 

898 

.  7 

895 

.b 

900 

.4 

902 

.7 

904 

.8 

90b 

1 

905 

,9 

907 

.9 

910 

.7 

893 

.4 

901 

.3 

1979 

89fc 

.2 

894 

.E> 

895 

.3 

897 

.9 

904 

.3 

905 

.8 

907 

.2 

903 

.7 

907 

.5 

901 

.2 

901 

4 

898 

.9 

901 

.2 

1980 

898 

,9 

904 

,5 

895 

.6 

901 

.2 

899 

.  1 

901 

,8 

902 

.5 

905 

.b 

908 

.2 

900 

.b 

901 

.5 

903 

.3 

901 

.9 

MEAN    900.1   899.2   899.2   898.8   901.4   903. b   904.9   905.4   90b . 1   903.7   902.3   902.4 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1971 

.3 

-   2 

.7 

-   2 

.3 

8, 

.0 

1  1 

.2 

1  1 

1 

lb. 

,5 

lb 

.  1 

10 

.3 

8, 

,4 

1  , 

,3 

2 

.  1 

b.7 

1972 

-   1  .9 

2 

.b 

4 

.8 

4  , 

,  1 

8 

.8 

1  1 

,8 

14  , 

.3 

13 

.9 

8 

.5 

5, 

.0 

3, 

,  1 

1 

.5 

b.4 

1973 

-   2.3 

-   3 

.  1 

.3 

1 

8 

1  1 

,0 

13, 

2 

13, 

,9 

lb. 

,5 

13, 

,0 

5, 

b 

2. 

0 

1 

.0 

5.9 

1974 

2.b 

.9 

4 

.7 

5, 

,2 

8 

.3 

1  1 

.0 

13, 

,9 

15 

7 

1  1 

.3 

1  , 

.5 

2 

,b 

1 

.b 

b.b 

1975 

2.4 

.3 

1 

.  1 

4  , 

,2 

10 

.  1 

1  1 

.0 

15, 

,0 

14 

.9 

14 

.5 

b 

,  1 

1  , 

,3 

1 

.7 

b.b 

197b 

-   1  .3 

.2 

.0 

4 

,8 

10 

.8 

15 

.3 

lb 

.5 

12 

.5 

10 

7 

9 

,4 

2 

,  1 

-   2 

.0 

b.b 

1977 

.5 

1 

.9 

5 

.5 

3 

,0 

9 

.3 

13 

.0 

14 

.8 

13 

.4 

9 

.9 

9 

.b 

2 

,5 

1 

.5 

7.0 

1978 

-   1  .b 

-   2 

.7 

2 

.3 

4  , 

.5 

7 

.9 

12 

1 

13 

,3 

12 

.9 

10 

.7 

b 

,  7 

2, 

,8 

.8 

5.8 

1979 

-   4  .7 

1 

.0 

2 

.8 

3, 

,0 

10 

.3 

13 

,5 

13, 

.7 

13 

.4 

1  1 

.7 

9 

.2 

1 

,4 

2 

.b 

b.3 

1980 

-   3.5 

1 

.4 

2 

.0 

2 

,  1 

7 

.3 

1  1 

.4 

12 

.4 

15 

.b 

13 

.0 

b 

.7 

1 

,  4 

1 

.8 

5.7 

MEAN 

1  1 

.2 

2 

.  1 

4  , 

,  1 

9 

.5 

12 

.3 

14 

.4 

14 

.5 

1  1 

.4 

b 

.8 

2, 

.0 

4 

b.4 

CLINO 

-   2.2 

1 

.b 

1 

.9 

5 

.b 

9 

.8 

13 

.  1 

15 

.  1 

14 

.  7 

12 

.  1 

7 

.0 

2 

.5 

- 

.8 

b.4 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1971 

5.5 

84 

.5 

40 

.5 

43 

.b 

192 

.  1 

221 

.5 

82 

.  1 

179 

.0 

70 

.8 

19 

.  7 

80 

4 

27 

.8 

1047.5 

1972 

14  0 

1  1 

.  7 

10 

4 

127 

.0 

72 

.5 

132 

.9 

19b 

.0 

bb 

.9 

72 

.2 

43 

.5 

148 

.3 

7 

.0 

902.4 

1973 

53.4 

54 

.4 

45 

.b 

8b 

.3 

bO 

.3 

211 

.8 

135 

.b 

95 

.2 

92 

4 

104 

.  7 

128 

.9 

47 

.5 

1 1  lb  .  1 

1974 

48.0 

b9 

.2 

35 

.  4 

85 

.4 

125 

.2 

145 

.  1 

175 

.b 

193 

.0 

157 

.0 

99 

.  1 

b8 

.4 

107 

.5 

1308.9 

1975 

3b.  9 

20 

.2 

b2 

.4 

b2 

.9 

87 

.4 

188 

.  1 

212 

.5 

209 

.2 

8b 

.2 

b2 

.4 

bb 

.9 

20 

.3 

1115.4 

197b 

b3.2 

20 

.0 

28 

.8 

79 

.b 

130 

.9 

120 

.  1 

148 

.2 

87 

.4 

81 

.4 

42 

.4 

47 

.8 

b3 

.8 

913. b 

1977 

b1  .2 

97 

.9 

4b 

.  1 

153 

.8 

51 

7 

12b 

.0 

220 

.0 

213 

.8 

120 

.3 

58 

.9 

1  14 

.5 

b2 

.4 

132b. b 

1978 

50.2 

101 

.7 

104 

.4 

51 

.0 

144 

.2 

1b7 

.2 

175 

.3 

219 

.2 

138 

.7 

112 

.7 

27 

1 

34 

.3 

132b.O 

1979 

75.1 

bb 

.b 

107 

.2 

1  74 

.5 

7b 

.2 

3bb 

.b 

1  14 

.4 

123 

.2 

140 

.5 

2b 

.2 

18b 

.3 

b2 

.b 

1519.4 

1980 

71  .5 

4b 

.5 

b5 

.0 

1  74 

.b 

b8 

.8 

190 

.8 

187 

.3 

70 

.  7 

87 

.b 

125 

.9 

55 

.5 

b4 

.9 

1209. 1 

54. b   103.9   100.9   187.0   lb4.7   145.8   104.7    b9.5    92.4    49.8   1178.5 
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I^Tl 

'9'32, 

,3 

998 

.h 

994, 

7 

993, 

,  1 

993 

,4 

992 

.4 

999 

.8 

995, 

.5 

1003 

.0 

1005. 

,7 

992, 

,8 

1005, 

1 

997, 

,2 

1'972 

996. , 

4 

992 

.7 

994 

.5 

991  , 

,0 

992 

.7 

995 

.3 

998 

.0 

998 

.5 

999 

,  7 

1000, 

,9 

995 

.9 

1004  , 

.b 

99b 

.  7 

l^TS 

1003 

,3 

993 

.5 

1003 

.8 

993 

,  7 

997 

.2 

999 

.8 

994 

.3 

999 

,8 

997 

.2 

999, 

,2 

998 

.  1 

994 

.2 

997 

.8 

1^74 

998, 

7 

991 

7 

995 

,9 

995, 

.b 

994 

.b 

994 

.3 

995 

.7 

997 

.3 

993 

.  1 

989, 

,5 

992 

.8 

997 

.0 

994 

.7 

1^75 

99fc, 

,2 

lOOb 

.3 

989 

.  1 

995, 

,  1 

997 

.  1 

998 

.  1 

99b 

.9 

998 

,2 

99b 

.fe 

1002, 

,5 

997 

.  1 

1003 

.  1 

998 

,0 

n7b 

995, 

,  1 

1001 

.  4 

1000 

.3 

998 

.  1 

99b 

.0 

1000 

.5 

99fe 

.3 

1000 

.  1 

995 

.5 

989 

.  7 

99b 

.5 

990 

.4 

99b 

7 

1<377 

992, 

,2 

989 

.2 

998 

.7 

993 

.5 

99b 

.8 

994 

.5 

991 

.4 

98b 

.2 

994 

.0 

990 

1 

980 

.3 

990 

,5 

991 

.5 

1878 

983, 

,0 

980 

.9 

982 

.5 

983 

.8 

98b 

.3 

986 

.2 

987 

.b 

989 

.5 

987 

.b 

993 

.7 

997 

,2 

979 

.  1 

98b 

.4 

n?"? 

984, 

,5 

983 

.5 

979 

.  1 

983, 

,7 

988 

.5 

989 

.5 

990 

.2 

98b 

.4 

991 

.9 

987 

,  1 

98b 

.4 

981 

.5 

98b 

.0 

neo 

987 

,  1 

990 

.9 

981 

.9 

988 

.0 

98b 

.9 

984 

.0 

984 

.  1 

988 

.  1 

991 

.5 

983 

.8 

987 

.9 

987 

.9 

98b 

.8 

MEAN  992.9  992.9  992.1  991. b  993.0  993.5  993.4  994.0  995.0  994.2  992.5  993.3  993.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1012  7  1019.0  1015.0  1012.8  1012.7  1011.7  1019.0  1014.7  1022.7  1025.7  1012.9  1025.4  1017.0 

1972  101b  9  1012  8  1014  5  1010.8  1012.3  1014.7  1017.2  1017.9  1019.4  1020.9  101b. 0  1025.2  101b. b 

1973  1023  9  1013.8  1024.0  1013.7  101b. 8  1019.1  1013.4  1019.0  101b. b  1019.1  1018.3  1014. b  1017.7 

1974  1018  9  1011  8  1015  9  1015  4  1014.2  1013.7  1015.0  101b. 5  1012. b  1009.4  1012.7  1017.1  1014.4 

1975  101b. 2  102b. 8  1009.1  1015.0  101b. 7  1017.5  101b. 0  1017.3  1015.9  1022.5  1017.3  1023. fc  1017.8 

197b  1015  3  1021.9  1020.7  1018.0  1015,5  1019.8  1015.3  1019.4  1014.9  1009.3  101b. b  1010.8  101b. 5 

1977  1012.5  1009.2  1018.7  1013.5  101b. 4  1013.8  1013.7  1013,5  1022.0  1018.3  1008.7  1019.5  1015.0 

1978  1011  9  1009.9  1011.0  1012,1  1014,1  1013.8  1015.2  1017.1  1015.5  1022.1  102b. 3  1007.9  1014.7 

1979  1014.0  1012,7  1007.5  1011.9  101b. 3  101b. 9  1017.7  1013.8  1019. b  1015.1  1015.1  1009.9  1014.2 

1980  101b, 4  1019,7  1010,4  101b. 3  1014.7  1011.4  1011.4  1015.4  1019.1  1012.0  101b. 7  101b. 9  1015,0 

MEAN  1015,9  1015,8  1014,7  1014.0  1015.0  1015.2  1015.4  101b. 5  1017.8  1017.4  101b. 1  1017.1  1015.9 

CLINO  101b. b  101b. 5  101b. 5  1015.1  1015.7  101b. 2  1015.4  1015.4  1017.1  101b. 9  101b. 2  101b. 5  101b. 2 


TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

.4 

1972   - 

.9 

1973 

1  .2 

1974 

4.b 

1975 

5.9 

197b 

2.7 

1977 

1  .9 

1978 

1.1  - 

1979   - 

.   4  5  . 

1980   • 

■   2.0 

MEAN 

1  .0 

CLINO 

.  1 

15, 

,  1 

18.9 

18 

,7 

13 

.0 

15, 

,0 

18. b 

lb 

.b 

1  1 

.b 

17  , 

,5 

18.4 

19 

.5 

15 

.b 

15, 

,  1 

lb.  1 

17 

.9 

13 

.9 

15, 

,9 

19.8 

20 

.b 

lb 

.  4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

1971  28.8  28.5  13.3  bl.9  b2 . 1  101.1  2b. 2  50.1  17.0  28.0 

1972  5.3  4.8  47.2  bO . 4  70.4  125.4  71.5  83.1  3b. &  Ib.O 

1973  24.4  48.3  15.4  57.4  40. b  19.5  57.2  lb. 5  58.0  80.0 

1974  34.9  4b. 1  32.8  9.2  b3.0  87.4  59.7  58.3  28.2  121.0 

1975  37.7  15.2  58.9  49.9  40. b  119.9  31.7  54.0  53.1  30.5 

197b  139.5  23. b  2b. 5  9.7  5b. 8  19.3  b4 . 7  24.3  30.5  15.2 

1977  44.8  7b. 3  31.7  57.1  bO.8  83.8  51.4  84.7  13.8  47.3 

1978  20.7  21.1  71.8  12.3  99.1  48. b  57.2  33.7  84,1  20,4 

1979  47,3  29.3  b9 . 0  49.8  55.9  b5 . 3  52.7  51.1  29.8  14,0 

1980  35,2  53,9  42,0  b7,3  40,9  110,5  98.8,  57,3  7b. 5  39.3 

MEAN  41.9  34.7  40.9  43.5  59.0  78.1  57.1  51.3  42.8  41.2 

CLINO  47  42  33  47  bO  b4  70  bb  52  53 


MEAN 

9.5 
8.8 
9.4 
9.9 
10.1 


72 

,  1 

35 

,9 

525 

.0 

48 

,8 

9 

.2 

578 

.7 

55 

.0 

b5 

.5 

537 

.8 

57. 

5 

105. 

7 

703. 

,8 

55 

.4 

18 

.b 

5b5 

.5 

5b 

.3 

29 

.8 

49b 

.2 

12 

.3 

b9 

.7 

733 

.7 

4 

.8 

80 

.  1 

553 

.9 

83 

.  1 

103 

.  7 

651 

.0 

b1 

.8 

71 

.b 

755 

.  1 

fcO 

.  7 

59 

.0 

bio 

.  1 

49 

4b 

b29 
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STATION  PRESSURE  MB 


1971 

950, 

.9 

955 

,  7 

950 

.  1 

949 

.5 

950 

.5 

951 

.  7 

957 

4 

955 

,0 

9b0, 

,  1 

9b3 

.3 

951 

.2 

9b2 

4 

954, 

,8 

1972 

951, 

.5 

949 

.4 

951 

.5 

948 

,8 

951 

.3 

953 

,fc 

95b 

.0 

95b, 

.2 

95b, 

,4 

957 

.0 

955 

.7 

9bl 

.7 

954, 

,  1 

1973 

959 

,0 

951 

.b 

959 

.0 

951 

.3 

955 

.3 

95b 

.b 

953 

.3 

957, 

.8 

95b, 

,  1 

95b 

.8 

957 

.4 

952, 

.b 

955, 

,b 

1974 

957 

.4 

948 

.2 

951 

.8 

950 

,0 

951 

.8 

952 

.9 

955 

.9 

955 

7 

953, 

,2 

948 

.9 

953 

.0 

958, 

,3 

953, 

,  1 

1975 

95b 

.8 

9fc0 

,8 

945 

.b 

952 

.9 

952 

.5 

954 

.8 

955 

.7 

95b 

.2 

95b 

,  1 

958 

.b 

954 

.0 

9b0 

.0 

955, 

,3 

1976 

954 

.2 

95b 

.9 

955 

.5 

952 

.2 

954 

.  1 

957 

.9 

954 

.2 

95b 

,9 

954, 

,2 

947 

.8 

954 

4 

948, 

1 

953. 

9 

1977 

950 

.5 

948 

.4 

95b 

.  1 

952 

,0 

952 

.7 

952 

.b 

952 

.9 

952 

.5 

959, 

,8 

957 

.3 

950 

.3 

957 

.2 

953, 

,5 

1978 

950 

,2 

945 

.b 

950 

7 

947 

.b 

951 

.b 

953 

.2 

955 

.2 

95b 

.5 

95b 

.5 

959 

.8 

9b3 

.8 

94b 

.3 

953 

,  1 

1979 

949 

.9 

947 

.b 

947 

.2 

949 

.9 

955 

.5 

95b 

.  1 

957 

.b 

954 

.  1 

958 

.3 

952 

.8 

953 

.9 

951 

,2 

952 

.8 

1980 

952 

.fc 

957 

.4 

947 

.9 

953 

.4 

950 

.8 

952 

.2 

953 

.0 

955 

.  7 

959 

.0 

951 

.  7 

953 

.9 

95b 

.2 

953 

.7 

MEAN  953.3  952.1   951.5   950.8   952. b   954.2   955.1  955.7  957.0  955.4  954.8  955.4  954.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  101b. b  1021.0  1014.9  1012.0  1012.1  1013.3  1018.4  1015.8  1022.7  1027.0  1015.3  1027.4  1018.0 

1972  101b. 8  1013.8  1015.0  1011.7  1013.4  1015.2  1017.1  1017. b  1019.0  1020. =i  1020.1  1027.8  1017.4 

1973  1024.9  101b. 5  1023.8  1014.9  1017.3  1018.1  1014.3  1018.8  1017.9  1020.4  1022.0  1017.8  1018.9 

1974  1022.0  1012.2  1015.1  1012.9  1014.1  1014. b  1017.3  101b. 7  1015.0  1012.5  1017.1  1022.7  101b. 0 

1975  1021.3  102b. 2  1009.2  101b. 2  1014.4  101b. 5  101b. 8  1017.4  1017.5  1022.2  1018.4  1025.7  1018.5 

197b  1019.0  1022.1  1020.2  1015.4  101b. 1  1019.1  1014.8  1018. b  101b. 4  1010.3  1018.5  1013.4  1017.0 

1977  1015.4  1012.1  1019.7  1015.5  1014.8  1013.9  1013.8  1013.7  1022.4  1020.2  1014.0  1022.4  101b. 5 

1978  1015.1  1010.7  1014.5  1010.5  1013.9  1014. b  101b. b  1018.1  1018.5  1023.3  1028.9  1010. b  101b. 3 

1979  1015.8  1012.0  1010.5  1013.3  1017. b  1017.3  1019.1  1015.5  1020.5  1015.7  1018.1  1015.0  1015.9 

1980  1018.2  1022.1  1011. b  1017.2  1013.2  1013.7  1014.3  101b. 7  1021.1  1014. b  1018.4  1021. b  101b. 9 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY 

1971  -   4.0-  .9-    .b  9.0  13 

1972  -   2.2  1.0  5.4  7.2  11. b    14. b    17.4    lb. 2    10. b     5.1     2.4  -   2.5 

1973  -   2.2-  .b  2.1  4.8  13 

1974  2.3  2.1  b.2  7.3  11 

1975  2.9-  .2  3.4  b.7  12 

197b       .9  -  .4  1.5  b.9  12.8    17.1    19.1    14.8    11.8     9.0     3.7  -   3.3 

1977  -    .b  3.3  b.5  5.8  11 

1978  -   1.1-  3.0  4.0  b.7  10 

1979  -   4.9  .3  4.8  5.4  12 

1980  -   3.0  2.1  3.5  4.b  10 


13 

.9 

18, 

,2 

18 

.  1 

14 

.b 

17, 

.4 

lb 

.2 

15 

.  7 

lb. 

.b 

18 

,3 

13 

.8 

lb. 

.2 

18 

.0 

13 

.9 

1  7, 

.4 

17 

,  1 

1  7 

.  1 

19 

,  1 

14 

.8 

15 

,8 

17  , 

.  1 

lb 

.0 

14 

.8 

15, 

,  7 

15 

.3 

lb 

.b 

lb 

,  1 

15 

.4 

14 

,  7 

15 

,  1 

1  7 

.5 

15 

.  1 

lb. 

,9 

lb 

7 

15 

,7 

17, 

,b 

lb 

.9 

PREC IPl TATION  MM 


1971 

14 

.b 

55 

.2 

39 

.  1 

b1 

.3 

104 

.4 

144 

.0 

59 

.5 

108 

,0 

1972 

15 

.4 

9 

.  7 

15 

,4 

133 

,4 

b4. 

.2 

82 

.2 

109 

,5 

b7. 

,  1 

1973 

44 

.8 

41 

.8 

40 

.8 

84 

.0 

b3 

,0 

1b5 

.4 

178 

.5 

72 

.b 

1974 

50 

.9 

81 

.b 

40 

7 

44 

.5 

113 

,8 

94 

.  1 

184 

.7 

91 

.  7 

1975 

b5 

.3 

20 

.5 

55 

.b 

4  1 

.5 

55 

.8 

1b7 

.2 

143 

.9 

188 

,b 

197b 

59 

.9 

18 

4 

18 

.b 

5b 

.0 

1  lb 

.  7 

58 

.4 

109 

,7 

127, 

.3 

1977 

45 

.2 

95 

.8 

42 

.2 

101 

.9 

25 

.  7 

151 

.b 

1  lb 

,0 

120, 

.0 

1978 

38 

.4 

b2 

.  1 

82 

.  1 

21 

.7 

148 

.b 

79 

.3 

127 

.9 

lb9 

.2 

1979 

b5 

.0 

59 

.3 

115 

.5 

120 

,4 

49 

.  1 

254 

.  7 

bO 

.  7 

97 

7 

1980 

52 

.8 

74 

.3 

78 

.7 

153 

.3 

5b 

.8 

133 

.4 

148 

.5 

98 

,3 

MEAN 

45 

.2 

51 

.9 

52 

,9 

81 

.8 

79 

,8 

133 

,0 

123 

,9 

114, 

,  1 

CLINO 

59 

55 

51 

b2 

107 

125 

140 

104 

17 

.8 

78 

,2 

33 

.4 

790 

.7 

50 

,b 

Ibb, 

,  7 

12, 

,5 

7b8 

.b 

50 

.2 

115, 

.2 

45 

.  1 

959 

.  1 

15 

.2 

7b, 

,0 

101 

.4 

1083 

.9 

b1 

.2 

b5. 

,8 

19 

.  1 

9b3 

.0 

4b 

.b 

bO, 

,8 

34 

.8 

795 

.b 

49 

.9 

75, 

,0 

74 

,4 

9b  1 

.7 

b5 

.5 

1  7  , 

,b 

38 

.2 

93b 

.3 

14 

.2 

125, 

,  7 

35 

.2 

1131 

.8 

03 

.9 

38, 

,8 

bl  . 

1 

1077  . 

2 

57 

.5 

82, 

,0 

45 

.5 

94b 

,8 

b7 

57 

50 

9b4 

EUROPE 
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NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 


1<371 

37b 

,  7 

■381 

,5 

"376 

,5 

"375 

,2 

"375, 

,8 

97E, 

,2 

982 

,3 

979 

.5 

985 

,6 

989 

,0 

976 

,9 

988 

4 

980 

,3 

n72 

■378 

,8 

■376 

,0 

"377 

,7 

"374 

,  1 

"375, 

.b 

977 

,7 

980 

,2 

980 

.6 

981 

,4 

982 

,4 

979 

,9 

987 

.5 

979 

,3 

n73 

SBO 

,<3 

■376 

,3 

884 

,4 

"375 

,7 

97'3 

.b 

981  , 

,2 

976, 

,8 

981  , 

,9 

980, 

1 

981  , 

,9 

982, 

.2 

977 

,9 

980, 

,2 

1'374 

3e2 

.b 

■373 

.8 

"377 

.5 

"37E, 

,  1 

"376 

,8 

977 

,2 

979 

,9 

980 

.2 

977 

,5 

973 

,2 

977 

,6 

982 

4 

977 

,9 

1'575 

^81 

,5 

■387 

,4 

371 

,  1 

"377 

."3 

978 

,4 

979 

,7 

979 

,9 

980 

,7 

980 

,4 

984 

.5 

979 

,9 

986 

.0 

980 

,6 

iq7fc 

<97B 

7 

■383 

.2 

"381 

.8 

"378 

,5 

97B 

7 

982 

,6 

978 

,  7 

981 

.9 

978 

,7 

972 

.9 

979 

,8 

973 

,6 

979 

,  1 

1'577 

■575 

.■5 

"373 

1 

■381 

,4 

"376 

,B 

"378 

,3 

977 

.3 

977 

.3 

977 

.0 

985 

,0 

982 

,3 

974 

,3 

982 

,9 

978 

.4 

ig7B 

"575 

.5 

"371 

.7 

"375 

.3 

"373 

,5 

"376 

,4 

977 

,7 

979 

,4 

981 

.0 

980 

,4 

985 

.2 

989 

.5 

971 

,3 

978 

.  1 

1<57<3 

■375 

.S 

"373 

.7 

971 

,7 

"375 

1 

"380 

,3 

980 

.6 

981 

,8 

978 

.3 

983 

,2 

978 

.3 

979 

,0 

975 

.4 

977 

.8 

1980 

<378 

7 

"382 

,8 

S73 

.  1 

"378 

,B 

97b 

,7 

976 

,3 

976 

,  7 

979 

.9 

983 

,6 

976 

.2 

979 

,6 

981 

,2 

978 

.6 

MEAN  978.9  978,0  977.1  976,2  977,7   978.6   979.3   980.1   981.6   980.6   979.9   980.7    979,0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

rEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1015  8  1020  3  1015  1  1012.5  1012.4  1012.9  1018.6  1015.8  1023.1  1027.1  1015.2  1027.1   1018.0 

1972  1018.0  1014.4  1015.6  1011.7  1012.6  1014.4  1016.5  1017.2  1018.8  1020.5  1018.2  1026.7   1017.1 

1973  1024.0  1014.9  1023.0  1013.6  1016.5  1017.8  1013.1  1018.2  1017,0  1019.8  1020.7  1016.8   1018.0 

1974  1021,1  1012.0  1015.3  1013.6  1014.0  1013.9  1016.6  1016.5  1014.3  1011.0  1015.8  1020.8   1015,4 

1975  1019,9  1026.4  1009.0  1015.6  1015.4  1016.4  1016.2  1017,0  1017,1  1022.5  1018.4  1025,1   1018,2 

1976  1017,2  1022.1  1020.5  1016.2  1015.5  1019.0  1014.6  1018.5  1015.7  1010,1  1017,9  1012,5   1016,7 

1977  1014,5  1011,1  1019.3  1014.7  1015.2  1013.7  1013.6  1013.4  1022.3  1019.8  1012.2  1021,6   1016.0 

1978  1014.1  1010.4  1013,3  1011,0  1013,5  1014,3  1015.9  1017.8  1017.5  1023.1  1028.3  1009.6   1015.7 

1979  1015.3  1012.3  1009.6  1012. B  1017.4  1017.0  101B.5  1014.9  1020.3  1015.9  1017.3  1013.5   1015.4 

1980  1017.8  1021.3  1011.1  1016.7  1013.6  1012.8  1013.3  1016.3  1020.6  1013.9  1018.1  1020.1   1016.3 

MEAN  1017.8  1016.5  1015.2  1013.8  1014.6  1015.2  1015.7  1016.6  1018.6  1018.4  1018. 2  1019.4   1016.7 

CLINO  1018,6  1017.9  1017.3  1015.8  1015, 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

1971  -   2,2  1,1  1.3     9.9  15 . 

1972  -   2.0  2.1  6.1     8.1  12. 

1973  -    .6  .6  3.7     5.9  14. 

1974  3.3  3.2  7.0     8.4  11. 

1975  3.9  1.4  4,3     7.9  13. 

1976  2.1  .8  1.6     7.9  14. 

1977  .7  3.9  6.9     6 

1978  .9  -   1.1  5.2     7 

1979  -   4.5  .2  5,2     6 

1980  -   2,0  3,0  4,9     6 


13.2 

1  7 

.0 

12.0 

16 

.0 

13.4 

18 

.6 

PRECIPI TATION  MM 


1971 

20 

.9 

1972 

21- 

.4 

1973 

28 

.8 

1974 

54 

.8 

1975 

64 

.8 

JG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

i1.4  64.5  30.3  37.3  22.7  526.6 

77 .8  16.6  32,6  66,6  11.5  546.2 

25.9  11.9  41.3  52.4  38.4  542.0 
i8.7  59.3  82.1  40.6  87.5  726.0 
57.9  33,8  30,4  47,7     9,9  576.8 

10.1    34.6    33.7    65.2    36.2  76.6  42.4  31.0  51.2  483,2 

62.7    12.0    70.8    32.2    99.7  19.2  40.6  65.1  39.3  628.6 

33.3   150.8    41.4    57.5    98.5  78.7  50.0     6  1  70  9  704.1 

47.7    30.9    47.7    59.7    38.0  70.6  33.9  75.2  84.9  657.6 

94.6    64.7    77.4   116.1    37.4  49.0  55.9  28.9  48.1  692.4 


38 

.0 

54 

,3 

110 

,0 

74 

60 

,0 

40 

,4 

77 

,3 

106 

14 

,6 

47 

4 

101 

,5 

106 

35 

,  1 

78 

,5 

145 

,8 

30 

MEAN     42,9    31,4    39,2    42  4    64  5 
CLINO     43      39      35      40     55 
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STATION  PRESSURE  MB 


1971 

971  , 

.9 

979 

.5 

973, 

,9 

972 

.0 

972, 

,5 

973 

.9 

979, 

.6 

976 

.5 

982 

.8 

985 

.6 

974 

.4 

985. 

,6 

977 

.3 

1972 

973, 

,8 

971 

.0 

973, 

,8 

971 

.6 

973, 

,9 

976 

.0 

978 

.5 

978 

.9 

979, 

.5 

979 

.3 

977 

.6 

983. 

.2 

976, 

.4 

1973 

982, 

,  1 

975 

.0 

983, 

,0 

974 

.6 

977, 

1 

979 

.5 

975 

.2 

979 

.6 

977 

,5 

979 

,2 

980 

.7 

975 

,5 

978 

.2 

1974 

978 

,9 

971 

.0 

974 

,2 

973 

.6 

974 

,5 

975 

.3 

978, 

.2 

977 

,  7 

974 

.3 

971 

.5 

974 

.4 

981 

,4 

975 

.4 

1975 

978 

.3 

983 

.3 

9fc8 

,6 

975 

.5 

975 

,9 

977 

.  7 

977 

.8 

978 

.  1 

977 

.3 

981 

.6 

976 

.4 

983, 

,3 

977 

.8 

197b 

978 

,0 

979 

.2 

978 

.5 

975 

.9 

976 

.2 

980 

.2 

976 

.5 

979 

.0 

975 

.4 

969 

.0 

976 

.9 

970 

,  1 

976 

.2 

1977 

972 

,  1 

9E.9 

.4 

978 

4 

975 

.0 

975 

.0 

975 

.0 

975 

.2 

974 

.5 

982 

,6 

978 

.5 

971 

.8 

979 

1 

975 

.6 

1978 

972 

,  1 

967 

.fc 

972, 

.8 

970 

.4 

974, 

.  1 

975 

.2 

977 

.0 

979 

.0 

979 

.  1 

982 

.7 

986 

.4 

966 

.7 

975 

.3 

1979 

972 

,  7 

970 

.0 

968 

.7 

972 

,4 

977 

.2 

978 

.5 

980 

.0 

976, 

,0 

980, 

,7 

974 

,0 

976 

.4 

972. 

7 

974, 

,9 

1980 

975 

.  1 

979 

.5 

969 

.9 

977 

.4 

973 

.0 

973 

.8 

974 

.  1 

977 

.3 

980 

,3 

972 

.9 

976 

.  1 

978 

.6 

975 

.7 

MEAN  975.5  974.6  974.2  973.8   974.9  976.5   977.2   977.7   979.0   977.4   977.1   977.6    976.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1013.2  1020.9  1015.0  1011.7  1011.7  1013.3  1018.5  1015.5  1022.6  1026.0  1015.3  1027.1   1017.6 

1972  1015.3  1011.8  1014.1  1011.8  1013.7  1015.5  1017.5  1018.2  1019.5  1019.8  1018.5  1025.0   1016.7 

1973  1023.9  1016.4  1024.1  1015.1  1016.7  1018.7  1014.2  1018.5  1016.8  1019.6  1021.8  1016.9   1018.6 

1974  1019.9  1011.7  1014.7  1013.6  1014.2  1014.7  1017.5  1016.7  1013.8  1012.1  1015.0  1022.4   1015.5 

1975  1019.2  1024.7  1009.3  1015.8  1015.7  1017.0  1016.7  1016.9  1016.6  1022.2  1017.3  1025.1   1018.0 

1976  1019.3  1020.5  1019.6  1016.2  1015.7  1019.0  1015.1  1018.1  1015.0  1008.7  1017.7  1011.4   1016.4 

1977  1013.2  1010.1  1019.0  1015.6  1014.7  1014.3  1014.2  1013.6  1022.5  1018.5  1012.4  1020.4   1015.7 

1978  1013.3  1008.7  1013.4  1010.6  1013.9  1014.7  1016.2  1018.4  1018.9  1023.0  1028.0  1007.5   1015.6 

1979  1014.7  1011.1  1009.2  1012.7  1017.0  1017.8  1019.3  1015.2  1020.4  1013.9  1017.4  1013.4   1015.2 

1980  1016.7  1020.6  1010.5  1017.9  1012.7  1013.2  1013.3  1016.4  1019.8  1013.0  1017.2  1020.2   1016.0 

MEAN  1016.9  1015.6  1014.9  1014.1  1014.6  1015.8  1016.3  1016.8  1018.6  1017.7  1018.1  1018.9   1016.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  .2  1.9  1.8  10.7    14.9    13 

1972  -    .5  3.9  7.0  7.9    11.2    14 

1973  -    .1  .9  4.9  6.0    13.2    16.8    17.3    19.3    15.4     8.4     4.2      .5 

1974  4.4  3.8  6.5  9.5    11.8    14 

1975  4.8  3.0  3.5  7.7    12.2    15.3    18.6    19.2    15.5     7.6     4.1      .5 

1976  2.2  1.9  3.3  8.4    14.0    19 

1977  1.6  4.1  7.0  5.9    11.7    15 

1978  1.1  .2  5.4  7.6    11.5    14 

1979  -   4.0  .9  4.7  7.0    12.2    16 

1980  -     .9  4.0  4.7  7.1     11.6    14 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY 

1971  56.6    17.3  33.3    39.3    36.5 

1972  31.9    31.0  39.5    66.1  118.3 

1973  30.7    52.0    10.3    54.2    94.6 

1974  37.7    63.4  79.3    14.1    37.1 


19 

.2 

1  7  , 

.6 

13 

.8 

1  7 

.  7 

15, 

.8 

11 

.  1 

17 

.3 

19, 

.3 

15 

.4 

15 

7 

17, 

.7 

13 

.2 

18 

.6 

19, 

.2 

15 

.5 

20 

.  7 

1  7 

7 

13 

.3 

17 

.  4 

16 

.3 

12 

.6 

15 

.8 

15 

.  1 

12 

.5 

16 

.8 

15 

.2 

14 

.0 

14 

.9 

17 

.4 

15, 

,2 

17 

.  4 

1  7 

,  1 

13 

.6 

1  7 

.6 

1  7 

.0 

14 

.  1 

1975  76.1  22.9  61.5  44.3  43.5 

1976  62.9  29.9  31.9  21.3  34 . 4 

1977  89.4  142.0  45.6  51.8  40.4 

1978  48.9  67.7  88.1  36.4  164.4 

1979  39.2  97.7  107.2  76.9  96.0 

1980  78.9  54.2  64.7  46.7  61.0 

MEAN  55.2  57.8  56.1  45.1  72.6 

CLINO  78  65  48  56  59 


123 

.0 

38, 

,  1 

52 

.6 

24 

.7 

33, 

.3 

107 

.  7 

14 

.6 

577 

.0 

66 

.  7 

38, 

,  1 

88 

.3 

51 

.3 

22, 

.4 

140 

.4 

33 

.5 

727 

.5 

64 

.2 

1  19, 

,  7 

53 

.6 

55 

.9 

87, 

.0 

87 

.0 

67 

.4 

776 

.6 

46 

.8 

87, 

,6 

56 

.7  • 

82 

.6 

144  , 

,3 

97 

.8 

108 

.7 

856 

.  1 

109 

.9 

31  , 

,8 

56 

.9 

81 

.5 

16, 

,  7 

93 

.  1 

23 

.4 

661. 

.6 

9 

.2 

61  , 

,  7 

32 

.3 

66 

.8 

57 

,0 

64 

.2 

64 

.7 

536 

.3 

92 

.8 

69, 

,  7 

58 

.7 

26 

.0 

46 

,4 

124 

.6 

90 

.0 

877 

4 

73 

.  1 

97, 

,0 

46 

.8 

55 

.5 

1  7 

,  1 

15 

.5 

173 

.3 

883 

.8 

80 

.  7 

40, 

,2 

132 

7 

37 

.3 

66 

,8 

1  18 

.5 

152 

,4 

1045 

.6 

1  44 

.4 

197, 

,6 

77 

.2 

50 

.3 

95, 

,  7 

68 

.8 

62 

.4 

1001 

.9 

81 

.  1 

78, 

,  1 

65 

.6 

53 

.2 

58, 

,  7 

91 

.8 

79 

.0 

794 

.4 

72 

69 

80 

68 

60 

69 

72 

796 

EUROPE 


SCHLESWIG  GERMANY.  FED.  REP.  OF       WMO  10035   54  32N  00"3  33E    48  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

IS?!  1003.8  1010.4  1008.2  lOOS.O  1 00"3 .  7  lOOfc.O  1013.0  1008.1  1015. B  101b. 8  1003.4  IOlfc.2   1010.0 

1972  1013.3  1008.4  1008.9  1003.9  IOOfe.7  1008.4  1011.8  1011.9  1013.7  1014.3  1004.0  101b. 1   1010.1 

1973  lOlfc.O  1002.9  101b. b  1005.4  1010.4  1013.8  100b. b  1013. b  1009.2  1012.0  1005.3  1002.7   1009.5 

1974  1009.1  1004.4  1012.9  1012. b  1009.4  1007.3  1005.4  1010.8  1003.9  1001.0  1002.2  1003.5   100b. 9 

1975  1003. b  1021.0  1004.4  1007.8  1011. b  1013.2  1010.0  1012.4  1008.2  101b. 2  1009.8  1011.7   1010.8 

197b  1004  9  101b. 2  1014.7  1012.8  1009.5  1013. b  1010.3  1014. b  1008.8  1003.8  1008.2  1001.8   1009.9 

1977  1004.4  1001.1  1011. b  1003. b  1012.4  1007. b  1 00b . 8  1009.3  1014.4  1010.1   99b . 7  1011.2   1007.4 

1978  1002.7  1004.9  1001.3  1008.8  1011.2  100b. 5  1007.7  1009.2  1004.7  1013.4  1015.1  1003.3   1007.4 

1979  100&.8  1008.0  999.4  1005.9  1010.0  1011.7  1009.7  1007.1  1011.9  1011.0  1004. b  1000.3   1007.2 

1980  1010.3  1014.2  100b. 5  1010.7  1012.0  1004. b  1005.2  1007.8  1011.4  1002.4  1008.1  1004.5   1008.1 

MEAN  1007.5  1009.1  1008.4  1008.1  1010.3  1009.3  1008. b  1010.5  1010.2  1010.1  1005.7  1007.1   1008.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1009.8  101b. 4  1014.3  1014.9  1015.5  1011.8  1018.7  1013.8  1021.7  1022.7  1009.3  1022.2   1015.9 

1972  1019.5  1014.5  1014.8  1009.8  1012.5  1014.2  1017.5  1017.7  1019. b  1020.2  1009.9  1022.1   101b. 0 

1973  1022.1  1008.8  1022. b  1011.3  101b. 2  1019. b  1012.3  1019.4  1015.0  1017.9  1011.2  1008.7   1015.4 

1974  1015,1  1010.4  1018.9  1018.5  1015.2  1013.1  1011.2  101b. 5  1009.7  100b. 9  1008.1  1009.4   1012.7 

1975  1009.5  1027.1  1010.3  1013.8  1017.5  1019.0  1015.7  1018.1  1014.0  1022.2  1015.8  1017.7   101b. 7 

197b  1010.9  1022.3  1020. B  101B.7  1015.3  1019,4  101b. 0  1020.3  1014. b  1 009 . b  1014.1  1007.8   1015.8 

1977  1010.4  1007.0  1017. b  1009. b  1018.3  1013.3  1012.5  1015.1  1020.3  1015.9  1002. b  1017.2   1013.3 

1978  1008.7  1011.0  1007.2  1014.8  1017.0  1012.2  1013,4  1014.9  1010.5  1019.3  1021.0  1009.3   1013.3 

1979  1013,0  1014.1  1005.3  1011.9  1015.8  1017.5  1015.5  1012.8  1017.7  101b. 9  1010.5  1 00b . 2   1013.1 

1980  101b, 4  1020.3  1012.5  101b. 7  1017.8  1010,3  1010,9  1013, b  1017.2  1008.3  1014.1  1010.5   1014.0 

MEAN  1013.5  1015.2  1014.4  1014.0  101b. 1  1015.0  1014. 

CLINO  1012, b  1013,4  1015,1  1013,5  1015.5  1014. b  1013, 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL 

1971  ,3     2.b     1.3     5 

1972  -   2,5      .7     3,8     b 

1973  2.0     2.4     4.9     4 

1974  3,b     3.7     3.9     7 

1975  5.4     1.5     3.1     5 

197b  ,9      .7      .b     b 

1977  ,3     l.b     5.0     5 

1978  1.3-   1.0     3,9     4 

1979  -   4.3-   3.3     2.1     5 

1980  -   2,5      .3     1.5     b 


12 

.  1 

13 

.b 

lb 

.  7 

lb. 3 

12 

,5 

10 

.9 

13 

,8 

1  7 

,3 

15.4 

10 

,9 

1  1 

.0 

15 

.5 

1  7 

,  1 

15.9 

13 

,3 

10 

.  1 

13 

.9 

14 

,2 

15.8 

12 

,8 

10 

.5 

14 

.4 

17 

,2 

19.2 

14 

,5 

1  1 

.5 

15 

.8 

18 

,5 

17.2 

12 

,9 

1  1 

.  1 

15 

.0 

15 

,9 

15.5 

12 

,0 

1  1 

.b 

14 

.8 

14 

,4 

15.2 

1  1 

,9 

1  1 

.  1 

14 

.4 

13 

,9 

15.0 

12 

,b 

10 

.2 

14 

.  7 

15 

,3 

15. b 

13 

,8 

1  1 

.0 

14 

.b 

lb 

.  1 

lb,  1 

12 

,7 

1 1 

.0 

14 

.5 

lb 

,5 

1b,0 

13 

,  1 

PRECIPITATION  MM 


1971 

52 

,7 

1972 

24 

,9 

1973 

30 

,  1 

1974 

100 

.3 

1975 

97 

,b 

197b 

128 

,b 

1977 

b2 

,8 

1978 

101 

,2 

1979 

b4 

,2 

1980 

b3 

,b 

MEAN 

72 

,b 

CLINO 

b9 

APR  MAY  JUN  JUL 

30,4  11.5  122. 7  47.0 

b7,8  95.9  78.1  78.9 

92,1  75.9    19.9  155.3 

b.2  2b. 1  54.9  87.2 

87,3  40.0     7.7  50.5 

19.1  b9.1    14.4  21.2 


35. b   13b. 7 


b3 

.8 

99. 

,3 

59 

.5 

1  10, 

.9 

72 

.4 

9b. 

,7 

34 

.3 

73, 

,3 

b7 

,3 

52. 

,  1 

5b 

.  1 

135, 

,8 

10b 

,2 

b3. 

4 

129 

.9 

b8. 

.5 

42.0     4.b   149.2   15 

55.9    4b. 8    b4.9    84.4    71.8    80.3    b9.5   119.8 


97 

.2 

3b 

,  7 

702 

.3 

1b1  , 

,5 

45, 

,  1 

744  , 

.8 

14b 

.9 

93 

4 

984 

.4 

95 

,  1 

15fc 

,2 

872 

.9 

79 

,4 

b4 

,5 

b83 

.9 

b4 

,3 

52 

,2 

591 

.b 

188 

,3 

58 

,b 

870 

.0 

88 

,9 

lb7 

,3 

1053 

.9 

154 

,0 

158 

,8 

992 

.0 

122 

,3 

123 

,  7 

111b 

.9 
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STUTTGART-ECHTERDINGEN  GERMANY.  FED.  REP.  OF         WMO  10738   48  41N  008  1  3E   an  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 


1<371 

3b3 

2 

363 

6 

363 

3 

362 

5 

963 

2 

364 

5 

370 

1 

367 

5 

373 

3 

376 

3 

364 

7 

375 

8 

967 

3 

1872 

364 

1 

361 

6 

364 

1 

361 

6 

364 

1 

966 

3 

368 

6 

363 

0 
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3 
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4 
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3 
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2 
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5 
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0 
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8 
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4 
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1380 
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4 
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3 
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3 
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3 
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364 

7 
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2 

368 

3 

371 
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964 

0 

366 

7 

363 

1 

966 

3 

MEAN    366.0   364.3  364.4  363.8  365.3  366.8  367.6  368.2  363.5  367.3  367.5  368.0  366.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1014.3  1021.3  1015.3  1012.0  1012.1  1013.5  1018.5  1015.3  1023.0  1026.6  1015.7  1027.6  1018.0 

1372  1015.3  1012.6  1014.4  1011.6  1013.5  1015.3  1017.2  1017.8  1013.3  1020.1  1013.1  1026.1  1016.3 

1373  1024.4  1016.4  1023.7  1015.0  1016.3  1018.4  1014.3  1018.7  1017.4  1020.0  1022.0  1017.5  1018.7 

1374  1021.0  1012.1  1014.3  1013.3  1014.2  1014.6  1017.2  1016.8  1014.5  1012.3  1016.1  1022.6  1015.8 

1375  1020.2  1025.3  1003.6  1016.0  1015.1  1016.7  1016.8  1017.3  1017.2  1022.2  1017.8  1025.3  1018.3 

1376  1019.4  1021.2  1020.0  1015.3  1015.3  1013.1  1015.1  1018.5  1015.8  1003.5  1018.3  1012.3  1016.7 

1377  1014.3  1011.1  1013.3  1015.6  1014.3  1014.1  1014.0  1013.6  1022.5  1013.4  1013.1  1021.3  1016.1 

1378  1014.1  1003.7  1013.3  1010.5  1013.8  1014.8  1016.3  1018.4  1018.8  1023.3  1028.3  1003.1  1015.3 
1973  1015.4  1011.5  1009.8  1013.1  1017.4  1017.7  1013.1  1015.4  1020.5  1014.7  1017.7  1014.2  1015.5 
1980   1017.4  1021.3  1010.9  1017.6  1013.1  1013.7  1014.1  1017.0  1020.7  1014.1  1018.0  1021.1  1016.6 

.2  1014.1  1014.7  1015.8  1016.3  1016.3  1013.0  1018.2  1018.6  1013.7  1016.3 

.3  1016.1  1015.8  1017.1  1016.9  1016.2  1018.2  1018.2  1017.3  1018.7  1017.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  -    .7      .8     1.4  11.2    15.2    14.6    20.1    19.2    13.5  10.4  3.4  2.7      3.3 

1372  -    .3     2.3     7.2  8.3    11.8    15.0    18.3    17.1    11.4  8.0  4.4  .1      8.6 

1973  -    .7      .5     4.3  6.0    14.3    16.2    17.2    18.7    15  0  74  33-     6      85 

1974  3.6     3.4     6.9  8.5    11.8    14.7    16.7    17.8    13.7  5.1  4  8  4  6     9  3 

1975  4.1     1.8     3.7  7.3    12.4    14.3    18.0    18.0    15.8  7.3  3.5  .2     3.0 

1376  1.4     1.1     2.7  7.8    13.6    18.4    13.3    15.8    12.5  3.6  4.5  -   1.5     8.8 

1377  .6     4.3     7.1  6.2    11.7    15.3    17.7    16.8    12.3  10.2  5.2  1.6      3.1 

1378  .5  -   1.2     5.4  7.5    11.4    14.9    16.5    15.3    12.9  8  3  2  7  6      7  9 

1373  -  4.7  .5  5.4  6.2  12.6  16.8  17.0  15.3  13.6  3.7  4.2  4.6  8.5 
1380   -   1.0     3.1     4.6  6.1    11.1    15.0    15.4    17.6    14.5  8.0  2.7-    .2      8.1 

MEAN       .2     1.7     4.3  7.6    12.6    15.7    17.7    17.2    13.5  8.4  3.3  1.2      8.7 

CLINO   -    .7      .6     4.6  8.8    13.1    16.2    18.0    17.4    14.3  3.0  4.2  .4      8.8 

PRECIPITATION  MM 
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YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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101b. 8 

MEAN    882. b   881.8   881.5   881.3   882.2   883. b   884.2   884.7   88b. 0  884. b  884.1  884.7  883.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1023.3  102b.5  1015. b  1027.5  1018.0 

1018.8  1018.8  1017.8  1024.2  101b. 7 

101b. 5  1018.4  1021.2  101b. 3  1018.3 

1013.0  1011.5  1014.0  1021.4  1015.1 

101b. 2  1022.3  1017.2  1025.2  1017.8 

1014.6  1008.5  1017.4  1011,3  101b. 4 

1022.8  1018.2  1011. b  1020.0  1015.5 

1018. b  1023.1  1027.6  1007.0  1015.4 

1020.5  1013.8  1017.1  1012.7  1015.1 

1020.2  1013.3  1017.7  1020.2  101b. 2 

MEAN   101b. 5  1015. b  1014.8  1014.4  1014.8  1015.8  101b. 3  101b. 8  1016. b  1017.7  1017.7  1018. b  IOIfc.5 

CLINO   1017.1  101b. 8  101b, 5  1015.7  1015.7  101b. 7  101b. 1  101b. 1  1017.7  1017.4  101b. 5  101b. 8  101b. b 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEe     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  .0     2.3     2.1     8.8    14.8    14.0    18.3    17.5    13.2  8.7     3.7  3.1  8.1 

1872  -    .1     4.3     b.8     7.8    11.2    14.3    17. b    15.8    11.1  8.4     4.b  1.8  8,b 

1873  .8     1.2     5.1     b.4    13.1    17.2    17,7    18.5    15.5  8.4     4.2  1.1  8.2 

1874  4.8     3.8     i,.h            8.7    11.8    14.8    15.7    17. b    13.3  5.5     5.5  5.b  8.b 

1875  5.3     3.2     4.0     7.8    12.0    15. b    18.1    20.3    15. b  7.7     4.3  .6  8.b 

187b      2.8     2.2     3.5     8.5    14.1    20.1    20.7    18.3    13. b  10.8     5.4  -    .4  10.0 

1877  2.0     4.3     7.3     b.3    12.2    15.2    17.4    lb. 2    12.4  10.8     5,5  3,1  8.4 

1878  l.b  .4  b.O  7.b  12.1  14.5  15.7  15.2  12.5  8.5  3.3  2.3  6.4 
1878  -  4.1  .5  4.8  7.2  12.1  Ib.b  17.0  15.4  14.0  10.7  4.3  4.4  3 .b 
1860   -    .5     4.b     5.0     7.5    11.8    14.5    14.8    lb. 7    14.5  8.3     3.4  .8  8.5 

MEAN      1.3     2.7     5.1      7.8    12.5    15.7    17.5    17.3    13. b  8.0     4.4  2.3  8.1 

CLINO       .b     1.4     5.5     8.0    13.1    Ib.l    17.8    17.2    14.4  8.4     5.1  l.b  8.3 


PRECIPITATION  MM 
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703 

.9 

704.3 

1978 

695 

.9 

691 

.6 

698 

.4 

696 

.5 

702 

.8 

707 

.2 

710 

.  1 

710 

.9 

709 

.6 

710 

.2 

710 

.5 

695 

.4 

703.3 

1979 

693 

.2 

694 

.  1 

695 

.9 

697 

.9 

707 

.3 

71  1 

.  1 

712 

.0 

709 

.4 

71  1 

.8 

706 

.  1 

701 

.2 

699 

4 

703.3 

1980 

698 

.0 

704 

.6 

697 

.5 

701 

.3 

703 

.5 

708 

.0 

709 

.8 

714 

.  1 

715 

.0 

704 

.8 

702 

.9 

701 

.9 

705.1 

1971 

-  10.4  - 

•  12.6  ■ 

•  13.8  - 

1972 

-  10.0  - 

■   8.1  ■ 

.   7  5  . 

1973 

-   9.2  - 

13.6  - 

■  11.2  - 

1974 

-   7.8  - 

■  10.3  - 

■   7.9  - 

1975 

-   8.1  - 

■   9.7  ■ 

•  10.7  - 

MEAN    698.9   698.2   698.7   699.3   705.0   708.5   711.0   711.8   710.5   706.6   702.4   701.8 
TEMPERATURE  PEG  C 


4.9  -    .8  -  1.3  3.4  4.6  -  1.3  -    .9  -  8.0 

7.4  -  4.0  .1  2.0  1.9  -  3.6  -  3.4  -  6.7 

10.8-  1.8  1.2  1.3  4.3  1.3-  3.1-  8.3 

7.9  -  4.1  -  2.0  1.0  4.0  -  .1  -  10.5  -  8.0 

7.8  -  2.0  -  1.1  2.3  2.7  2.7  -  3.4  -  7.5 

1976  -  12.3  -   8.1  -  11.7  -   7.3  -  2.4  1.0  2.8  -    .3  -  1.7  -  1.2  -  8.3 

1977  -  11.3  -  10.1  -   6.6  -   8.7  -  2.7  .3  2.0  1.0'  -  1.6  -    .3  -  9.0 

1978  -  11.7  -  12.0  -   9.7  -   8.5  -  5.0  -  1.3  .6      .6  -  1.4  -  1.7  -  4.8 

1979  -  14.2  -  10.8  -   9.7  -   9.4  -  3.2  1.1  .7  1.1  1.0  -  1.1  -  8.2 

1980  -  13.3  -  10.2  -  10.2  -  10.8  -  4.7  -  1.6  .2  3.3  1.2  -  4.3  -  7.7 

MEAN   -  10.8  -  10.5  -   9.9  -   8.3  -  3.1  -  .4  1.6  2.3  -  .4  -  3,0  -  7.7 

CLINO   -  11.6  -  11.6  -   9.5  -   6.9  -  2.5  .5  2.5  2.4  .6  -  3.2  -  7.0 

PRECIPITATION  MM 


1971 

31 

.  7 

278 

.  1 

126 

.6 

54 

.  1 

115 

.0 

224 

,3 

95 

.8 

163 

.5 

97 

.6 

23 

.4 

168 

.0 

116 

.3 

1494 

.4 

1972 

27 

4 

56 

.5 

29 

.4 

260 

.5 

131 

4 

128, 

,9 

246 

.4 

148 

.  4 

66 

.5 

182 

4 

236 

.9 

15 

.0 

1529 

.  7 

1973 

146, 

.0 

190 

.  7 

159 

,2 

215 

.0 

110 

.7 

143, 

.0 

174 

.3 

1  1  1 

.9 

78 

.7 

178 

.9 

223 

.8 

240 

.9 

1973 

.  1 

1974 

150 

.3 

1  14 

.4 

91 

.5 

141 

.5 

183 

.4 

256 

.3 

204 

.0 

164 

.3 

225 

.8 

261 

.0 

192 

.9 

370 

,4 

2355 

.8 

1975 

159 

.5 

53 

.  7 

133 

.4 

160 

.  7 

99 

,  1 

216, 

.3 

204 

.2 

173 

.5 

58 

,5 

96 

.2 

174 

.  1 

30 

.  7 

1559 

.9 

1976 

357 

,6 

38 

,9 

84 

.5 

1  1  1 

7 

205 

.8 

136 

.6 

239 

.3 

138 

.2 

140 

.0 

52 

.7 

294 

.6 

172 

.9 

1972 

.8 

1977 

154 

.3 

221 

.6 

1  44 

.  1 

398 

.5 

102 

.7 

138. 

,0 

141  , 

,3 

144  , 

,9 

95, 

.6 

62, 

.0 

235, 

,  7 

169, 

,  7 

2008, 

,4 

1978 

150 

,  7 

162 

.6 

264 

.7 

192 

.3 

249 

.8 

127, 

.8 

166 

.2 

147 

4 

183 

.2 

164 

.  7 

48 

.6 

94 

.6 

1952 

.6 

1979 

190 

,8 

101 

.  7 

242 

.  1 

244 

7 

145 

.3 

349, 

.  1 

111 

.8 

209 

.0 

95 

.0 

39 

.6 

269 

.6 

268 

,0 

2266 

.7 

1980 

268 

,7 

153 

.6 

151 

,  7 

553 

.5 

102 

.2 

195 

.3 

224 

.2 

104 

.6 

100 

,3 

215 

.6 

134 

,8 

298 

.  1 

2502 

.6 

MEAN 

163, 

,  7 

137 

,2 

142 

.7 

233 

.3 

144 

.5 

191  , 

.6 

180 

.8 

150 

.6 

1  14 

,  1 

127 

.  7 

197 

.9 

1  77 

.7 

1961 

.8 

LINO 

175 

160 

146 

169 

169 

191 

209 

179 

142 

134 

134 

138 

1946 

GIBRALTAR 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ig?! 

1018 

.9 

1020 

,3 

1013 

1"372 

1017 

.0 

1015 

,9 

1015 

1973 

1023 

.7 

1020 

.4 

1019 

1974 

1025 

.0 

1018 

.2 

1014 

1975 

1024 

.5 

1019 

,  7 

1014 

NORTH  FRONT                                     GIBRALTAR               WMO  08495  36  09N  005  21W  5  M 
NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1011.0  1013. b  1017.2  1015.8  1014.4  1017.2  1021. fc  1017.4  1021.9  101&.9 

1015.3  101b. 9  1015. £.  1015.8  1015.5  1014. b  1015.9  1019.5  1022.0  lOlfc.fe 
1015  8  1017.1  lOlfe.l  1014.5  101b. 7  101b. 8  1018.7  1021.0  1017.3  1018.1 

1013.4  1015.7  1015.8  101b. 9  1015.9  1016.7  1018.1  1020.7  1026.8  1018.2 
1015.7  1014.7  1017.3  1015.8  1015.5  1018.2  1020.2     -  1017.9 

1976  1022  5  1019  0  1018.7  1014.0  1015.6  1017.2  1015.9  1016.3  1016.3  1014.4  1021.4  1014.1  1017.1 

1977  1016  3  1021,0  1022.0  1017.7  1015.5  1016.6  1015.3  1014.9  1019.3  1017.2  1019.7  1019.5  1017.9 

1978  1020.8  1014.1  1022.0  1013.6  1015.8  1016.5  1016.3  1016.2  1019.1  1018.5  1024.4  1016.4  1017.8 

1979  1014.0  1016.5  1017.9  1017.4  1017.9  1016.5  1017.5  1014.5  1017.9  1013.2  1020.9  1023.3  1017.3 

1980  1017.8  1020.3  1016.2  1015.6  1014.5  1016.4  1015.9  1016.1  1018.3  1018.3  1018.0  1024.3  1017.6 

MEAN   1020.1  1018.5  1017.5  1015.0  1015.7  1016.5  1016.0  1015.6  1017.4  1017.6  1020.3  1020.4  1017.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

rEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.3  1020.7  1013.8  1011.4  1014.0  1017.6  1016.2  1014.8  1017.6  1022.0  1017.8  1022.3  1017.3 

1972  1017.4  1016.3  1016.1  1015.7  1017.3  1016.0  1016.2  1015.9  1015.0  1016.3  1019.9  1022.4  1017.0 

1973  1024.1  1020.8  1020.0  1016.2  1017.5  1016.5  1014.9  1017.1  1017.2  1019.1  1021.4  1017.7  1018.5 

1974  1025.4  1018.6  1015.0  1013.8  1016.1  1016.2  1017.3  1016.3  1017.1  1018.5  1021.1  1027.2  1018.6 

1975  1024.9  1020.1  1015.3  1016.1  1015.1  1017.7  1016.2  1015.9  1018.6  1020.6     -  1018.3 

1976  1022.9  1019.4  1019.1  1014.4  1016.0  1017.6  1016.3  1016.7  1016.7  1014.8  1021.8  1014.5  1017.5 

1977  1016.7  1021.4  1022.4  1018.1  1015.9  1017.0  1015.7  1015.3  1019.7  1017.6  1020.1  1019.9  1018.3 

1978  1021.2  1014.5  1022.4  1014.0  1016.2  1016.9  1016.7  1016. b  1019.5  1018.9  1024.8  1016.8  1018.2 

1979  1014.4  1016.9  1018.3  1017.8  1018.3  1016.9  1017.9  1014.9  1018.3  1013. b  1021.3  1023.7  1017.7 

1980  1018.2  1020.7  101b. b  101b. 0  1014.9  1016.8  1016.3  1016.5  1018.7  1018.7  1018.4  1024.7  1018.0 

MEAN   1020.5  1018.9  1017.9  1015.4  1016.1  1016.9  1016.4  1016. 0  1017.8  1018.0  1020.7  1020.8  1018.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

12. 

7 

13, 

,9 

13. 

2 

15, 

,4 

16.3 

1972 

1  1  . 

9 

13, 

,0 

13. 

7 

15, 

,9 

16.7 

1973 

12. 

9 

12, 

,9 

14  . 

1 

15, 

,7 

18.5 

1974 

14  . 

1 

13 

,5 

14 

1 

14, 

.4 

18.3 

1975 

1  4  . 

1 

14  , 

,3 

13, 

9 

15, 

,7 

17.7 

1976 

12. 

8 

14  , 

,0 

14 

3 

14  , 

,5 

18.  1 

1977 

13. 

3 

13, 

,9 

15, 

7 

17  , 

,5 

18.5 

1978 

13. 

1 

14 

,  7 

15, 

3 

15 

,9 

17.1 

1979 

1  4  . 

7 

14  , 

,3 

14  , 

1 

lb. 

,  1 

19.1 

1980 

12. 

6 

14  , 

,  7 

14  . 

9 

17 

,0 

18.5 

MEAN 

13. 

2 

13, 

,9 

14  , 

3 

15, 

,8 

17.9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1971 

85 

15 

98 

162 

70 

1972 

167 

77 

167 

35 

57 

1973 

53 

17 

64 

T 

61 

1974 

34 

88 

27 

13b 

6 

1975 

133 

135 

107 

58 

25 

1976 

44 

53 

109 

107 

78 

1977 

278 

70 

7 

0 

37 

1978 

52 

137 

45 

63 

37 

1979 

202 

173 

82 

64 

1 

1980 

1  14 

163 

139 

29 

61 

17 

,5 

17 

1 

17 

.8 

1  7 

.9 

17 

,9 

1  7 

.7 

18 

.0 

18 

.2 

18 

.3 

18 

64 

128 

654 

13b 

130 

89 

988 

7 

1  1  7 

167 

488 

9b 

8 

1 

405 

4 

58 

305 

827 

93 

12 

291 

816 

69 

137 

123 

736 

41 

4  1 

179 

614 

204 

6 

24 

784 

22 

121 

7 

672 

69.0 

69.4 

131.4 

698 
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ftRAXOS  GREECE  WMO  16,687  38  ION  021  25E  10  M 
NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ISTl  1014  5  lOOg.?  1010.0  1011.7  1010.4  1011.1  1010.5  1010.2  1014.2  IOn.1  1014.4  1 0 1  "B .  0  1012. "3 

iq72  1014.7  1015.1  1013.8  1007.3  1011.8  1011.3  1008.7  1010.8  1013.0  1014.2  1018.3  1023.3  1013.7 

1873  1017.7  1010.1  1014.5  1011.5  1014.4  1013.0  1008.7  1012.2  1012.8  1014.1  1017.8  1016.8  1013. E> 

1874  1018.6  1011.3  1013.1  1008.6  1010.8  1010.2  1010.7  1010.0  1012.2  1010.8  1015.8  1015.8  1012.4 

1875  1017.7  1016.0  1010.7  1011.7  1010.5  1008.7  1008.8  1010.1  1014.5  1015.3  1015.1  1017.3  1013.1 

1876  1012.8  1016.8  1012.2  1010.4  1011.7  1012.3  1008.6  1012.6  1014.0  1010.8  1014.5  1013.0  1012.6 

1877  1016.3  1014.5  1018.4  1010.2  1012.4  1010.2  1008.6  1010.2  1013.8  1018.4  1012.7  1015.8  1013.5 

1878  1012.8  1008.6  1011.3  1008.3  1011.8  1011.7  1011.0  1012.4  1011.8  1014.2  1020.7  1012.4  1012.3 
1878  1012.4  1008.8  1013.3  1011.0  1012.8  1011.8  1012.4  1008.4  1014.6  1014.1  1012.4  1014.5  1012.4 
1880  1014.6  1016.0  1010.6  1011.0  1008.7  1011.3  1008.8  1010.6  1015.1  1012.4  1014.8  1013.7  1012.5 

MEAN  1015.2  1012.8  1012.8  1010.4  1011.7  1011.3  1010.1  1010.8  1013.6  1014.4  1015.8  1016.2  1012.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1016.0  1011.3  1011.5  1013.4  1011.8  1012.7  1012.0  1011.7  1015.8  1020.7  1015.8  1020.7  1014.5 

1872  1016.3  1016.7  1015.4  1008.7  1013.6  1012.7  1011.1  1012.4  1014.7  1015.8  1020.8  1024.8  1015.3 

1873  1018.3  1011.7  1016.2  1013.7  1016.4  1015.0  1010.8  1014.2  1014.8  1015.8  1018.8  1018.7  1015.6 

1874  1020.6  1013.1  1015.0  1011.4  1012.8  1012.2  1012.7  1011.8  1014.2  1012.8  1018.0  1017.8  1014.4 

1875  1018.7  1018.0  1012.7  1013.7  1012.4  1011.7  1010.7  1011.8  1016.4  1017.3  1017.1  1018.3  1015.1 

1876  1014.8  1018.8  1014.2  1012.3  1013.6  1014.2  1011.4  1014.5  1015.8  1012.8  1016.5  1014.8  1014.5 

1877  1018.1  1015.8  1018.8  1011.6  1013.8  1011.5  1010.8  1011.5  1015.1  1018.7  1014.1  1017.2  1014.8 

1878  1014.3  1010.0  1012.7  1010.6  1013.3  1013.1  1012.3  1013.8  1013.1  1015.5  1022.2  1013.8  1013.7 
1878  1013.8  1011.2  1014.7  1012.4  1014.2  1013.3  1013.8  1010.8  1016.0  1015.4  1013.8  1015.8  1013.8 
1880  1016.1  1017.5  1012.1  1012.4  1011.0  1012.6  1011.1  1011.8  1016.4  1013.8  1016.2  1015.1  1013.8 

MEAN  1016.8  1014,4  1014.4  1012.0  1013.3  1012.8  1011.7  1012.5  1015.3  1016.0  1017.4  1017.8  1014.6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  11.8    10.0    11.3    15.4    20.8    23.8    25.4  27.8    22.2  17.0  13.8  10.6  17.5 

1872  11.1    10.8    12.8    16.0    18.5    24.7    25.4  25.7    22.5  16.1  13.8  11.3  17.5 

1873  10.0    10.3    10.8    14.1    20.6    24.4    26.5  26.8    24.7  18.3  14.2  12.8  17.8 

1874  8.5    11.3    12.7    14.4    18.7    23.7    27.0  27.7    24.0  18.6  13.3  8.3  17.5 

1875  8.8     8.4    12.8    15.6    18.8    22.8    26.5  25.7    25.0  18.3  14.4  10.7  17.6 

1876  8.7     8.5    12.4    15.0    20.0    24.1    25.8  23.8    21.8  18.2  13.6  12.0  17.3 

1877  10.3    12.6    13.4    15.0    21.1    24.0    26.7  26.7    22.6  17.8  16.0  10.7  18.1 

1878  8.7  11.7  13.0  14.5  18.1  24.2  26.0  25.4  21.4  18.5  13.0  12.8  17.5 
1878  8.8  11.8  13.7  14.7  18.6  25.5  26.1  25.8  23.4  18.8  14.1  11.8  18.0 
1880  8.1     8.7    12.0    13.8    18.0    22.7    24.6  26.3    22.8  18.0  15.4  10.3  17.0 

MEAN  10.0    10.7    12.5    14.8    18.7    24.0    26.0  26.2    23.0  18.4  14.2  11.3  17.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1871  66.8   180.3   164.6    17.0    17 

1872  118.0   110.6    51.3    58.6    33 

1873  118.8   126.2    87.3    58.5     0 

1874  68.2    88.4    88.4    81.3     6 

1875  12.7    46 .5    68 .4  1.4    36 


1876 

76, 

,  1 

1877 

40, 

,8 

1878 

222, 

,0 

1878 

88 

,0 

1880 

152 

,4 

,2 

18, 

,0 

0 

15, 

,8 

0 

T 

1  7  , 

.5 
.8 

27, 

,  1 

o' 

27, 

,2 

2, 

.2 

0 

.  1 

T 

0 

.3 

7  , 

.  1 

18 

,0 

0 

7 

,3 

6, 

.3 

6.5    51 .5 


104 

.8 

71 

.6 

100 

4 

782 

.8 

153 

.3 

13 

.6 

31 

.8 

637 

.  1 

58 

.5 

105 

.3 

50 

.4 

667 

.8 

88 

.8 

84 

.6 

88 

.2 

688 

.8 

58 

.7 

160 

.2 

115 

.2 

528 

.4 

82 

.6 

224 

.5 

1  17 

.6 

738 

4 

13 

.8 

134 
185 

.7 
.2 

57 
85 

.6 

1 

405. 

3 

133 

.5 

207 

.6 

102 

.5 

787 

.  1 

127 

.0 

126 

.3 

154 

.  1 

800 

.6 

82.3   132.4 


EUROPE 


ATHENS/HELLINIKON  GREECE  WMO  1fc71fc  37  5')N  023  11E 

NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC 

1871  1015.7  1010.4  1010.5  1012.4  1010.5  1010.4  1010.1  1010.4  1014.4  1020.0  1014.8  1018.7 

1872  1017. fc  1017. fe  1014.7  1007.3  1011.4  1 0 1 0 . fe  1008.6  1010.4  1013.1  1014.5  1018. b  1025.4 

1873  1018.1  1010.5  1015.7  1011.0  1014,0  1013.0  1008.2  1012,6  1013,3  1014.8  1018,4  1018,2 

1874  1018.8  1012.7  1014.8  1010.5  1010.4  1008.7  1010.7  1010.4  1012.8  1011.3  1016,4  1016.3 

1875  1018,4  1017.8  1011.8  1011.8  1010,6  1008.3  1008.7  1010.1  1015.0  1016.4  1016.6  1018.7 

1876  1013.1  1018.8  1013.7  1010.8  1011.8  1012.3  1008.3  1012.4  1013.8  1012.2  1015.7  1014.0 

1877  1017.4  1014.5  1018.0  1010.2  1013.1  1008,3  1008,8  1010.0  1014.2  1018.0  1013.7  1017.0 

1878  1014.5  1008.6  1011.7  1010.0  1012.0  1011.0  1010.7  1012.3  1011.8  1015.7  1022.1  1013.1 
1878  1012.8  1011.8  1013.7  1011.8  1013.0  1011.8  1012.4  1008,3  1014,8  1015.3  1013.8  1015,0 
1880  1015.7  1016. B  1011.7  1011.0  1008.8  1010,5  1008,8  1010.7  1015.7  1013.6  1015,4  1014.0 

MEAN  1016,4  1014.1  1013.7  1010.7  1011,7  1010.8  1008.6  1010.8  1013.8  1015.3  1016.6  1017.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC      MEAN 

1871  1017  6  1012.2  1012  3  1014.2  1012.2  1012.0  1011.8  1012.0  1016.2  1021.8  1016.7  1021.6   1015,1 

1872  1018.4  1018.4  1016.6  1008.1  1013.1  1012.3  1010.4  1012.0  1014.8  1016.2  1020.4  1027.3   1015.8 

1873  1021.0  1012.3  1017.6  1012.8  1015.7  1014.7  1010.0  1014.4  1015.0  1016.6  1020.2  1020.0   1015.8 

1874  1021.7  1014.6  1016,7  1012.3  1012.8  1011,4  1012,4  1012.0  1014.6  1013.0  1018.4  1018.2   1014.8 

1875  1020,1  1018,6  1013.7  1013.8  1012,3  1011,0  1010.4  1011.7  1016.7  1018.2  1018.4  1020.5   1015.5 

1876  1015.0  1020.7  1015.6  1012.7  1013.7  1014.0  1011.0  1014.2  1015.6  1013.8  1017.5  1015.8   1015.0 

1877  1018.2  1016.3  1020.8  1012.0  1014.8  1011.0  1010,6  1011.6  1015.8  1020.8  1015.4  1018.8   1015,6 

1878  1016,3  1011.3  1013.5  1011.7  1013.8  1012.7  1012.4  1014.1  1013.5  1017.4  1023.8  1014.8  1014.6 
1878  1014,7  1013.7  1015,4  1013.7  1014.8  1013.5  1014,2  1011,0  1016.6  1017.1  1015.6  1016.8  1014,8 
1880  1017,5  1018.7  1013,4  1012.8  1011.6  1012.2  1010.6  1012,5  1017,4  1015,2  1017,1  1015.8   1014.6 

MEAN  1018.3  1015.8  1015.6  1012.5  1013.5  1012,5  1011,4  1012,6  1015,6  1017,0  1018,4  1018.0   1015.2 

TEMPERATURE  DEC  C 


1871 

1  1 

5 

1872 

10 

0 

1873 

8 

6 

1874 

8 

8 

1875 

8 

7 

1876 

10 

2 

1877 

10 

5 

1878 

8 

4 

1878 

10 

5 

1880 

8 

2 

MEAN     10.0    10.6 
PRECIPITATION  MM 


1871 

B8 

2 

81 

7 

1872 

83 

1 

64 

0 

1873 

65 

3 

61 

7 

1874 

24 

8 

78 

2 

1875 

23 

6 

26 

8 

1876 

41 

3 

108 

5 

1877 

8 

8 

10 

8 

1878 

54 

8 

65 

4 

1878 

20 

3 

41 

5 

1880 

32 

2 

1  1 

0 

1013 

3 

1014 

2 

1014 

1 

1013 

0 

1013 

B 

1013 

2 

1013 

8 

1012 

8 

1013 

0 

1012 

8 

1013 

4 

25.1 

26,7 

28.  1 

23.0 

17,6 

15 

1 

11,0 

8.0 

25.5 

26.5 

27.4 

23.8 

17.5 

15 

1 

10  4 

8.0 

24.8 

27.8 

27.0 

24.8 

18.8 

14 

3 

13,  1 

8.3 

24.8 

28.0 

28.  1 

24.  1 

21  .3 

15 

2 

11.4 

8.3 

24,6 

28.2 

26.  1 

25.6 

18.7 

14 

6 

10.5 

8.3 

24.7 

26.5 

25.  1 

22.8 

18.2 

14 

8 

11.8 

7.6 

25,3 

28.5 

28.  1 

22.8 

18.0 

16 

8 

8.8 

8.7 

25.4 

27.8 

26.5 

22.2 

18.2 

12 

8 

13.0 

8.  1 

26.3 

27.2 

27.0 

24.2 

18.5 

15 

1 

12.4 

8.5 

24,3 

27.7 

27.5 

23,4 

20.  1 

17 

1 

12.0 

7.8 

10 

7 

20 

4 

81 

4 

382 

0 

151 

B 

5 

8 

1  1 

2 

536 

2 

23 

6 

35 

3 

44 

2 

338 

8 

18 

0 

64 

0 

24 

4 

335 

5 

16 

5 

43 

3 

148 

1 

380 

8 

123 

8 

67 

0 

23 

8 

48B 

7 

6 

6 

88 

0 

128 

4 

314 

3 

100 

8 

51 

7 

73 

8 

485 

5 

80 

0 

80 

2 

31 

0 

316 

0 

83 

6 

42 

0 

78 

2 

404 

5 
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STATION  PRESSURE  MB 


ig7i 

1004 

.5 

999, 

.  1 

999 

,  1 

1001 

.3 

999 

.3 

999 

.4 

999 

.2 

999 

.b 

1003 

.4 

1008 

.9 

1003 

7 

1008 

.5 

1002, 

.2 

1'372 

100b 

4 

lOOfc, 

1 

1003 

.5 

99b 

.3 

1000 

.3 

999 

.8 

997 

.8 

999, 

.b 

1002 

.4 

1003 

.5 

1007 

.5 

1014 

.0 

1003, 

,  1 

1373 

1007, 

,9 

999, 

,2 

1004, 

.4 

999 

.8 

1002 

.9 

1002 

.2 

997 

.b 

1002, 

.0 

1002 

.5 

1004 

.  1 

1007 

.3 

1007 

.0 

1003 

.  1 

1'374 

1008 

.fc 

1001  , 

.b 

1003 

.7 

999 

.4 

999 

.2 

998 

.7 

999 

.9 

999 

.b 

1002 

.0 

1000 

.3 

1005 

.5 

1005 

.2 

1002 

,0 

ig75 

1007 

.0 

100b 

.5 

1000 

.  7 

1000 

.8 

999 

.  7 

998 

.4 

998 

.0 

999 

.4 

1004 

.2 

1005 

.5 

1005 

.5 

1007 

.5 

1002 

.8 

197b 

1001 

.9 

1007 

,4 

1002 

,4 

999 

.7 

1000 

.8 

1001 

.3 

998 

.4 

1001 

.b 

1002 

,9 

1001 

.  1 

1004 

.4 

1002 

7 

1002 

1 

1877 

lOOfc 

.  1 

1003 

,  1 

1007 

7 

998 

.9 

1002 

.0 

998 

.4 

998 

.  1 

999 

,  1 

1003 

.3 

1007 

.8 

1002 

.5 

1005 

.7 

1002 

,7 

ig78 

1003 

.  1 

998 

.4 

1000 

.fc 

998 

.7 

1001 

.3 

1000 

.0 

999 

.9 

1001 

7 

1000 

.7 

1004 

.b 

1010 

.  7 

1002 

.0 

1001 

.8 

1879 

1001 

7 

1000 

.7 

1002 

.b 

1000 

.b 

1002 

.0 

1000 

.8 

1001 

.8 

998 

.b 

1004 

.2 

1004 

.3 

1002 

.2 

1004 

4 

1002 

.0 

1980 

1004 

.2 

1005 

.3 

1000 

.4 

999 

.  7 

998 

.7 

1000 

.0 

998 

.  1 

999, 

,9 

1004, 

,7 

1002 

,5 

1004, 

.0 

1002 

.5 

1001  , 

,7 

MEAN   1005.1  1002.7  1002.5   999.5  1000. b   999.9   998.9  1000.1  1003.0  1004.3  1005.3  100b. 0   1002.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1971 

1017 

4 

1011 

.9 

1012, 

,0 

1014.1 

1972 

1019, 

,2 

1019 

.  1 

101b, 

,  1 

1008.7 

1973 

1020 

.8 

1012 

.0 

1017  , 

,3 

1012. b 

1974 

1021 

.b 

1014 

.4 

101b, 

4 

1012.0 

1975 

1020 

.0 

1019 

.5 

1013, 

,4 

1013.4 

197b 

1014, 

.b 

1020 

.4 

1015, 

,3 

1012.4 

1977 

1019 

.0 

1015 

.9 

1020, 

,5 

1011 .5 

1978 

101b 

.0 

1010 

.9 

1013, 

,  1 

1011  .2 

1979 

1014 

.4 

1013 

.4 

1015, 

,  1 

1013.2 

1980 

1017 

.  1 

1018 

.3 

1013, 

,  1 

1012.3 

1011.8  1011.5  1011. 

1012.7  1012.4  1010. 
1015.4  1014.5  1009. 

1011.8  1011.0  1012. 
1012.0  1010.7  1010. 


1011.8  1015.8  1021 .7 

1011.4  1014.7  101b. 2 
1014.2  1014.9  101b. b 
1011.8  1014.4  1012, b 

1011.5  101b. b  1018.1 


101b  .4  1021  .4 

1020.3  1027.1 

1019.9  1019.9 

1018.2  1018.0 

1018.2  1020.4 


1013.3  1013. b  1010. b  1013.9  1015.2  1013.7  1017.3  1015, b 

1014.4  1010. b  1010.2  1011.3  1015.7  1020. b  1015.1  1018. b 
1013.4  1012.1  1011.8  1013.7  1013.0  1017.0  1023.2  1014.5 
1014.3  1013.0  1013.8  1010. &  101&.2  101b. 7  1015.2  101b. 5 
1011.1  1011. b  1010.1  1012.0  1017.1  1015.0  101b. b  1015.7 


MEAN   1018.0  1015. b  1015.2  1012.1  1013.0  1012.1  1011, 
CLINO   IOIfc.1  1015.8  1015. b  1014.3  1013.5  1012.9  1011, 


TEMPERATURE  DEG  C 


1012.2  1015.4  101b. 8  1018.0  1018.8 
1011.7  1015.3  1017.0  1017.5  1017.1 


YEAR  JAN     FE 

1971  11.2 

1972  9.3 

1973  8.9    1 

1974  8.1    1 

1975  9.2 

197b  9.b 

1977  9.9    1 

1978  8.8    1 

1979  9,8    1 

1980  8.b 

MEAN  9.3    1 

CLINO  9.3 

PRECIPITATION  MM 


1971 

b7 

.3 

b9 

.b 

1972 

70 

,4 

b4 

.0 

1973 

b8 

,9 

b8 

.8 

1974 

38 

,  1 

78 

.2 

1975 

28 

,8 

43 

.4 

197b 

38 

,8 

1  17 

,8 

1977 

10, 

.8 

7 

.5 

1978 

58 

.b 

57 

,7 

1979 

21 

.3 

52 

.9 

1980 

33 

.0 

12 

.8 

MEAN 

43 

,b 

57 

.3 

CLINO 

b2 

3b 

14.5    92.5 


7.5   147.2 


73.0   144,2 


5.8   153.9   109.5 


15.8 
15 


MEAN 

1014.8 
1015.7 
1015.7 
1014.5 
1015.3 

1014.7 
1015.3 
1014.2 
1014.4 
1014.2 


2b 

.0 

27.5 

22, 

.5 

17.1 

14 

,b 

10 

.  7 

17.7 

2b 

.5 

2b. 8 

23, 

,4 

lb. 8 

14 

7 

9 

.8 

17. b 

27 

.9 

2b.  0 

24 

.  1 

19.0 

13 

.5 

12 

.4 

17.8 

27 

.5 

27.3 

23 

,3 

20. b 

14 

4 

10 

.8 

17.8 

27 

.b 

25.7 

25, 

,0 

18.8 

13 

.b 

9 

.9 

17.8 

2b 

.2 

24. b 

22 

.5 

18. b 

14 

.0 

1  1 

.2 

17.2 

28 

.b 

27. b 

22 

.  1 

17.3 

lb 

.  1 

9 

.3 

18,4 

27 

.8 

2(,.  1 

21 

.  7 

17. b 

12 

,3 

12 

.b 

17,8 

27 

.  1 

2b.  8 

24 

,0 

17.9 

14 

,5 

1  1 

.8 

18,2 

28 

.  1 

27.0 

23 

.0 

19.5 

lb. 

b 

1  1  , 

,3 

17.7 

27 

.3 

2b.  5 

23 

.2 

18.3 

14 

,4 

1  1 

.0 

17.8 

27 

.b 

27.4 

23 

.5 

19,0 

14 

.  7 

1  1 

.0 

17.8 

TOTAL 

3b3.3 
45b. 9 
398.  1 
3bl  .9 
452.9 

497. b 
350.2 
445.9 

341  .5 
415,2 


EUROPE 


1<371 

101  1 

■3 

1007 

0 

1008 

2 

1008 

4 

1007 

0 

1007 

4 

lOOb 

2 

1006 

1<572 

1013 

1 

1013 

4 

1010 

1 

1004 

0 

1008 

3 

1007 

4 

1005 

4 

1007 

1'573 

1014 

7 

1008 

0 

1012 

0 

1008 

8 

1010 

E. 

1003 

& 

1005 

0 

1008 

n7<) 

1011 

6 

1009 

4 

1010 

5 

1007 

0 

1007 

■5 

100b 

7 

lOOfc 

3 

1006 

n75 

1014 

0 

1012 

h 

loog 

4 

1003 

0 

1007 

7 

lOOfe 

5 

1005 

3 

1006 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1010.9  1015.5  1012.3  1016.0  1009.7 

1009.7  1011.0  1015.7  1019.7  1010.4 

1009.6  1011.0  1015.5  1015.4  1010.7 

1009.1  1009.0  1013.4  1012.8  1009.5 

1010.5  1012.7  1014.7  1014.0  1010.3 

1976  1010.2  1013.6  1009.0  1007.9  1008.6  1009.1  1006.2  1009.0  1010.6  1008.4  1011.9  1011.3  1009.7 

1977  1013.8  1012.6  1015.0  1006.7  1010.0  1006.5  1005.4  1006.4  1010.4  1014.6  1011.5  1012.2  1010.4 

1978  1010.1  1006.9  1008.4  1007.3  1009.1  1007.9  1006.7  1008.7  1009.0  1011.3  1017.4  1010.2  1009.4 

1979  1010.5  1008.4  1010.5  1008.6  1009.8  1008.3  1008.8  1006.0  1011.0  1011.1  1010.6  1011.9  1009.6 

1980  1012.4  1011.7  1008.2  1008.0  1007.1  1007.9  1005.8  1007.0  1011.8  1010.4  1012.7  1011.1  1009.5 

MEAN   1012.5  1010.4  1010.1  1007.6  1008.6  1007.7  1006.2  1007.1  1010.3  1011.5  1013.6  1013.5  1009.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1016.6  1011.7  1013.0  1013.4  1011.8  1012.0  1010.9  1010.7  1015.7  1020.3  1017.0  1020.7  1014.5 

1972  1017.8  1018.2  1014.9  1008.7  1013.1  1012.2  1010.5  1011.7  1014.4  1015.8  1020.4  1024.4  1015.2 

1973  1019.4  1012.8  1016.8  1013.6  1015.4  1014.2  1009.7  1013.0  1014.4  1015.8  1020.2  1020.0  1015.4 

1974  1019.4  1014.1  1015.1  1011.5  1012.7  1011.4  1011.5  1010.9  1013.8  1013.6  1018.1  1017.6  1014.1 

1975  1018.7  1017.3  1014.1  1013.6  1012.3  1010.9  1009.8  1011.1  1015.0  1017.4  1017.8  1018.7  1014.7 

1976  1014.9  1018.3  1013.7  1012.5  1013.2  1013.7  1010.7  1013.5  1015.2  1013.1  1016.6  1015.9  1014.3 

1977  1018.6  1017.3  1019.8  1011.3  1014.5  1011.0  1009.9  1010.8  1014.9  1019.3  1016.1  1017.0  1015.0 

1978  1014.9  1011.6  1013.2  1011.9  1013.8  1012.5  1011.3  1013.2  1013.5  1015.9  1022.2  1014.9  1014.1 

1979  1015.3  1013.2  1015.1  1013.6  1014.5  1012.9  1013.4  1010.5  1015.6  1015.7  1015.2  1016.6  1014.3 

1980  1017.3  1016.4  1012.9  1012.8  1011.8  1012.4  1010.3  1011.5  1016.3  1014.9  1017.4  1015.8  1014.2 


TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

13 

8 

12 

0 

14 

3 

1972 

12 

0 

12 

3 

13 

3 

1973 

1  1 

8 

12 

8 

12 

8 

1974 

1  1 

0 

12 

7 

13 

6 

1975 

1  1 

7 

1  1 

5 

15 

1 

1976 

1  1 

7 

1  1 

0 

12 

8 

1977 

12 

3 

14 

5 

13 

5 

1978 

12 

0 

13 

4 

13 

5 

1979 

12 

1 

13 

2 

14 

8 

1980 

1  1 

1 

10 

7 

13 

1 

MEAN 

12 

0 

12 

4 

13 

7 

CLINO 

12 

2 

12 

8 

13 

5 

25 

0 

25 

6 

22 

7 

18 

4 

16 

2 

25 

5 

26 

2 

25 

1 

19 

4 

15 

9 

27 

4 

25 

0 

23 

8 

20 

5 

15 

1 

25 

8 

25 

2 

23 

3 

22 

2 

16 

8 

25 

9 

25 

2 

24 

3 

19 

9 

16 

5 

PRECIPITATION  MM 


1971 

1  18 

3 

89 

5 

29 

2 

1972 

61 

6 

27 

7 

70 

5 

1973 

127 

4 

106 

5 

22 

2 

1974 

97 

8 

42 

5 

30 

6 

1975 

155 

5 

72 

5 

6 

6 

1976 

142 

9 

62 

8 

151 

5 

1977 

30 

2 

33 

6 

61 

8 

1978 

91 

3 

49 

4 

64 

5 

1979 

60 

8 

53 

6 

50 

4 

1980 

54 

4 

120 

0 

34 

7 

MEAN 

94 

0 

65 

8 

52 

2 

CLINO 

92 

33 

45 

42 

5 

57 

4 

66 

1 

35 

5 

458 

1 

3 

6 

109 

9 

10 

5 

39 

7 

390 

0 

1 

48 

8 

47 

4 

36 

1 

428 

4 

1 

8 

1  1 

8 

34 

4 

59 

2 

289 

4 

T 

35 

9 

55 

1 

1  14 

2 

496 

4 

0 

115 

8 

123 

1 

40 

3 

714 

6 

143 

3 

53 

8 

12 

8 

160 

6 

558 

0 

19 

8 

89 

5 

25 

2 

81 

4 

426 

4 

21 

0 

23 

7 

145 

7 

85 

0 

514 

4 

5 

88 

6 

1  1 

0 

1  1  1 

2 

482 

6 

23 

3 

63 

5 

53 

1 

76 

3 

475 

8 

17 

5b 

5b 

86 

426 
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1871 

lOlfc 

.fc 

1011 

.5 

1012 

.2 

1013, 

.7 

1011 

.9 

1012 

.  4 

1011, 

,7 

1011 .5 

ig72 

101b 

.7 

1017 

.3 

1015 

.3 

1008 

.7 

1013 

.4 

1012 

.b 

1010, 

,9 

1012.2 

1<?73 

1019 

.4 

1012 

.3 

101E. 

.3 

1013, 

.b 

1015 

.8 

1014 

.b 

1010, 

1 

1013.8 

1974 

1020 

.0 

1013 

.4 

1014 

.9 

101  1  , 

.7 

1012 

.8 

101  1 

.8 

1012, 

.2 

1011.7 

1975 

1019 

.4 

1017 

.7 

1013 

.& 

1013, 

.8 

1012 

.3 

101  1 

.3 

1010, 

.5 

1011.7 

1976 

1014 

.7 

1018 

,5 

1014 

.0 

1012, 

.b 

1013 

.  1 

1014 

.  1 

1011, 

.  1 

1014.4 

1977 

1017 

.8 

lOlfc 

.3 

1019 

.7 

101 1 

.0 

1013 

.4 

1010 

.5 

1010, 

.0 

1010.9 

1978 

1013 

.8 

1010 

.0 

1012 

.3 

1010 

.b 

1012 

.8 

1012 

.2 

1011 

.  1 

1013.0 

1979 

1014 

.  1 

1011 

.  1 

1014 

.4 

1012 

,b 

1013 

.8 

1012 

.7 

1013, 

.  1 

1010.1 

1980 

1015 

.7 

1016. 

,0 

1011 

.4 

1011 

.5 

1010 

.5 

101  1 

.7 

1009, 

.8 

1011 .0 

KflLAMATA                                             GREECE                 WMO  lb72b  37  04N  022  01E  b  M 
NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

rEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1015.7  1020.3  101b. b  1021.0  1014.6 

1014.5  1015.7  1020.8  1024.6  1015.2 

1014.6  1015.5  1019.8  1019.3  1015.4 
1014.2  1013.4  1018.2  1018.1  1014.4 
1015.9  1017.6  1017.3  1019.1  1015.0 

1015.8  1013.3  1016.7  1015.5  1014.5 

1014.7  1019.1  1014.4  1016.3  1014.5 
1012.7  1015.0  1021.6  1013.8  1013.2 
1015.0  1014.6  1013.6  1015.7  1013.4 
1015.7  1013.6  1015.8  1014.5  1013.1 

MEAN   1016.8  1014.4  1014.4  1012.0  1013.0  1012.4  1011.1   1012.0  1014.9  1015.8  1017.5  1017.8  1014.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB      MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP  OCT     NOV      DEC  MEAN 

1971  1017.3  1012.3  1013.3  1014.6  1012.8  1013.4  1012.4  1012.3  1016.6  1021.3  1017.6  1022.0  1015.5 

1972  1017.6  1018.2  1016.2  1009.6  1014.4  1013.4  1011.7  1013.1  1015.4  1016.6  1021.7  1025.4  1016.1 

1973  1020.3  1013.1  1017.1  1014.5  1016.8  1015.7  1011.0  1014.7  1015.4  101b. 3  1 020 . b  1020.2  101b. 3 

1974  1020.8  1014.2  1015.7  1012.4  1013.7  1012.7  1013.1  1012. b  1015.1  1014.4  1019.1  1019.0  1015.2 

1975  1020.3  1018. b  1014.4  1014.7  1013.2  1012.2  1011.4  1012. b  101b. 9  1018.4  1018.2  1020.0  1015.9 

1976  1015.6  1019.4  1014.9  1013.6  1014.1  1015.0  1012.1  1015.2  1016.7  1014.1  1017.7  1016.4  1015.4 

1977  1018.7  1017.3  1020.5  1011.9  1014.4  1011.4  1010.9  1011.8  1015.7  1020.1  1015.6  1017.6  1015.5 

1978  1015.1  1011.3  1013.6  1011.9  1014.1  1013.5  1012.5  1014.4  1014.1  1016.3  1022.9  1015.1  1014.6 

1979  1015.3  1012.5  1015.6  1013.9  1015.1  1014.0  1014.5  1011.4  1016.4  1015.9  1014.8  1016.7  1014.7 

1980  1016.9  1017.4  1012.8  1012.9  1011.7  1012.9  1011.1  1012.3  1016.9  1014.8  1017.1  1015.7  1014.4 

1015.3 
1015.0 


MEAN 

1017 

.8 

1015 

.4 

1015 

.4 

1013 

.0 

1014 

CLINO 

1015 

.4 

1016 

.2 

1015, 

,6 

1014 

,3 

1014 

TEMPERATURE 

□  EG  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1971 

1  1 

.3 

9 

,9 

1  1 

.4 

14 

.  7 

20 

1972 

10 

.4 

10 

.3 

12 

,  1 

15 

.6 

19 

1973 

9 

.6 

10 

.3 

10 

,9 

13 

,  4 

20 

1974 

9 

.2 

10 

.6 

12 

,  1 

13 

7 

18 

1975 

8 

.8 

9 

.  1 

12 

,2 

14 

.7 

19 

1976 

9 

.2 

9 

.3 

1  1 

.7 

14 

.5 

19 

1977 

9 

.4 

1  1 

.6 

12 

.6 

14 

.9 

21 

1978 

9 

.4 

1  1 

,3 

12 

.6 

14 

,2 

19 

1979 

9 

.6 

1  1 

.4 

13 

.4 

13 

.9 

19 

1980 

8 

.5 

9 

.5 

12 

,  1 

13 

.8 

18 

MEAN 

9 

.5 

10 

.3 

12 

.  1 

14 

,3 

19 

CLINO 

1  1 

.3 

1  1 

.  7 

12 

.8 

16 

.0 

20 

25 

.6 

23 

.8 

21 

.5 

18 

.3 

13 

.9 

27 

.0 

26 

.3 

21 

.5 

17 

,  1 

15 

.4 

26 

.5 

25 

.0 

21 

.0 

1  7 

.9 

12 

.3 

26 

.  1 

25 

.5 

22 

.8 

18 

.3 

13 

.4 

25 

.6 

25 

.8 

22 

.9 

18 

,3 

15 

.5 

25 

,9 

25 

.5 

22 

.5 

17 

.8 

13 

,7 

26 

.9 

27 

.4 

24 

.0 

19 

.5 

15 

,8 

PRECIPITATION  MM 


1971 

104 

.5 

219 

.  7 

130 

.0 

20 

.2 

21 

.7 

1972 

95 

,4 

195 

.2 

49 

.5 

97 

.9 

35 

.b 

1973 

145 

.7 

153 

.3 

83 

.4 

81 

.7 

0 

1974 

85, 

.9 

103 

.4 

103 

.4 

51 

.  7 

4 

.5 

1975 

71  , 

,3 

79 

.5 

4b 

.8 

8 

.b 

54 

.2 

1976 

96 

,  7 

95 

.0 

6b 

.0 

75 

.8 

10 

,2 

1977 

49, 

4 

52 

.6 

5 

.7 

3b 

1 

T 

1978 

202 

,7 

118 

.b 

57 

.8 

78 

.5 

19 

,4 

1979 

128, 

,2 

75 

.2 

33 

.8 

81 

.  7 

47 

.3 

1980 

142, 

,b 

92 

.3 

b5 

.5 

54 

.b 

38 

,8 

MEAN 

1  12 

,2 

118 

.5 

64 

.2 

58 

.7 

23, 

.2 

CLINO 

138 

83 

93 

48 

37 

17.3 
17.2 
17.4 
16.7 
17.1 

16.8 
17.7 
17.1 
17.5 
17.0 

17.2 
18.6 


60 

.2 

110 

.5 

104 

113 

.4 

894 

.6 

4 

.0 

275 

.2 

9 

19 

.8 

799 

.3 

24 

.3 

71 

.9 

173 

108 

.6 

859 

.7 

45 

.9 

81 

.2 

96 

96 

.0 

686 

.4 

7 

.3 

53 

.3 

200 

261 

.3 

805 

.7 

1 

.6 

198 

.0 

170 

4 

105 

.5 

856 

.7 

58 

,  1 

16 

.4 

137 

,9 

99 

.6 

457 

.6 

58 

.3 

76, 

9 

150. 

2 

139, 

3 

913. 

0 

3 

.3 

99 

.  4 

252 

.2 

90 

4 

870 

,7 

19 

.9 

221 

.4 

92 

.3 

190 

.9 

932 

,0 

28 

.3 

120 

.4 

138 

.7 

122 

.5 

807 

.6 

34 

93 

143 

162 

852 

EUROPE 


KERKTRA. CORFU  GREECE              WHO  lbb41  3"3  37N  CIS  55E     3  M 

NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

n?!   1015.3  1010.9  1010.7  1012.8  1011.9  1012. G  1012.3  1012.2  1015.8  1020.8  1015.0  1 020 . fc  1014.2 

1972  1015.1  1015.5  1015.0  1008.4  1013.1  1012.7  1010.9  1012.3  1014.5  1015.5  1020.3  1024.7  1014,8 

1973  1018. fe  1010.5  1015.7  1012.2  1015.9  1014.7  1010. t  1014.2  1014.5  1015.4  1019.0  1017. fc  1014.9 

1974  1020.0  1012.3  1014. fc  1010.5  1012.2  1012.0  1012. fc  1011.7  1013.7  1011.5  1017.4  1017.4  1013,8 

1975  1019.7  1017.7  1011,1  1013.3  1012,1  1011,1  1010,5  1011,8  101fc,4  lOlfc.fc  1015.8  1018.5  1014. fc 

197b   1013.8  1017.8  1013. fc  1011.5  1012.7  1013,7  1010,9  1014.2  1015.7  1011.7  1015,5  1013, fc  1013,7 

1977  1017,0  1015.1  1019.5  1011.4  1014.0  1011.5  1011.0  1011.7  1015.4  1019.5  1013.4  1017.3  1014.7 

1978  1013,8  1009,1  1012,4  1009,8  1013,1  1013.3  1012,7  1014,0  1013.1  1015.9  1022.2  1013,1  1013,5 

1979  1013.0  1010.2  1014,5  1011.9  1014.5  1013. fc  1014.2  1010.9  1016,2  1015,0  1013.0  1015.1  1013.5 

1980  1015.1  1017. b  1011.3  1012.0  1010.4  1012.4  1011,3  1012,0  101b, b  1013.1  1015.3  1014,5  1013,5 

MEAN   101fc,l  1013,7  1013,8  1011,4  1013,0  1012,8  1011,7  1012,5  1015,2  1015,5  101fc,7  1017,2  1014,1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1015,4  1011,0  1011.0  1013.1  1012.2  1012. B  1012.4  1012.3  lOlfc.O  1021.0  1015.1  1020.7  1014.4 

1972  1015.3  1015.8  1015.1  1008. fc  1013.4  1012.8  1011.1  1012. fc  1014.7  1015.7  1020.4  1024. B  1015.0 

1973  1018.7  1010.7  1015.8  1012.3  101b, 2  1015.0  1010.7  1014.4  1014.7  1015.5  1019.1  1017.7  1015.1 

1974  1020.3  1012. b  1014.9  1010.7  1012.4  1012.2  1013.0  1012.2  1014.2  1012.0  101B.O  1017.9  1014.2 

1975  1020.2  1018.2  1011.7  1013.7  1012.4  1011.7  1011.0  1012.3  1017.0  1017.1  101b. 3  1019.0  1015.1 

197b   1014.3  1018.3  1014.0  1012.0  1013.2  1014.2  1011.3  1014.8  101b. 2  1012.2  101b. 1  1014.1  1014.2 

1977  1017.5  1015.7  1020.1  1012.0  1014.4  1012.1  1011.5  1012.1  1015.9  1020.1  1013.9  1017.7  1015.3 

1978  1014.3  1009. b  1012.9  1010.3  1013. fc  1013.8  1013.2  1014.5  1013.7  101b. 4  1022.7  1013.7  1014.1 

1979  1013.5  1010.7  1014.9  1012.4  1015.0  1014.1  1014.7  1011.4  101fc.7  1015,5  1013.5  1015.7  1014.0 

1980  1015,7  1018.0  1011. B  1012.5  1010.9  1013.0  1011,7  1012.5  1017.1  1013.7  1015.8  1014.9  1014.0 

MEAN   101fc,5  1014.1  1014.2  1011.8  1013.4  1013.2  1012.1  1012.9  1015. fc  1015.9  1017.1  1017. fc  1014.5 

CLINO   1013.9  1014.2  1014,2  1013,7  1013.7  1013.7  1011.8  1012.1  1015.2  101b, 4  lOlfc.O  1015. B  1014,2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MflR  «PR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

.9    15.6    21,1  24.0    25 

,fc    15.9    19.5  24.8    25 


22.5    25.1 


1971 

1  1 

,8 

9 

,fc 

1972 

1  1 

,  7 

1  1 

,  1 

1973 

9 

,  7 

10 

.  1 

1974 

9 

,2 

1  1 

.4 

1975 

8 

,3 

9 

.0 

197b 

9 

,5 

10 

.2 

1977 

10 

.  1 

12 

4 

1978 

9 

.fc 

1  1 

.0 

1979 

9 

,  1 

1  1 

.8 

1980 

9 

.2 

9 

,4 

MEAN 

9 

.8 

10 

,fc 

CLINO 

9 

.8 

10 

,3 

27, 

,5 

20, 

.9 

lb. 

.b 

24 

.8 

21 

.3 

15 

,  1 

25 

.b 

23 

.  7 

18, 

,8 

2b 

.  7 

22 

,  7 

17 

.5 

24 

,8 

20 

.b 

1  7 

.5 

25 

.  1 

22 

.7 

19 

.4 

26 

.2 

22 

.8 

19 

.2 

25 

.5 

22 

1 

17 

.8 

2fc 

.8 

22 

,8 

18 

.2 

PRECIPITATION  MM 


1971 

2fc8 

.6 

140 

,5 

172 

,  1 

20 

.7 

1972 

173 

.4 

206 

,  7 

122. 

7 

84 

.6 

1973 

196 

.4 

222 

,  7 

159, 

,7 

55 

.  1 

1974 

122 

.8 

162 

,3 

157 

,8 

130 

.8 

1975 

44 

.3 

107 

.fc 

133. 

,  1 

16 

,0 

197fc 

55 

,  7 

1  Ifc 

.2 

100, 

,4 

64 

,5 

1977 

119 

,4 

9fc 

.5 

17  , 

,0 

18 

,8 

1978 

225 

,9 

12B 

,7 

86, 

,3 

153 

,  7 

1979 

138 

,5 

275, 

,  1 

57, 

,3 

131 

,2 

1980 

1  lb 

,9 

40, 

.fc 

130, 

6 

71 

,  7 

MEAN 

14b 

,2 

149 

,  7 

113, 

7 

74 

,  7 

CLINO 

221 

140 

102 

59 

20 

,0 

0 

215 

.  1 

218 

.3 

123 

.4 

1  10 

,9 

1307 

,4 

86 

,6 

44 

,3 

54 

.8 

391 

.9 

6 

,8 

102 

,4 

1317 

,5 

,  1 

24 

4 

157 

.0 

83 

.6 

1  19 

,6 

354 

,4 

1386 

.5 

,3 

68 

,7 

125 

.9 

247 

.  7 

170 

,4 

81 

,3 

1293 

,4 

14 

,4 

1  , 

,9 

27 

,5 

113 

.0 

186, 

,6 

94 

,5 

83fc, 

,8 

56 

,0 

2 

,0 

51 

,3 

262 

.9 

285 

.9 

1  1  1 

,0 

1191 

,  1 

,5 

24 

,B 

98 

,0 

57 

.5 

155 

,7 

59 

.9 

fcfc4 

,3 

0 

,2 

30 

,5 

39 

.9 

94 

,3 

229 

.B 

1022 

,7 

12 

1 

57 

,6 

1 

,8 

1  19 

.5 

365, 

.2 

219 

.4 

1415 

.3 

3 

,9 

10 

,4 

31 

,2 

205 

.4 

173, 

,0 

128 

.5 

103fc 

.0 

19 

,4 

23 

,  4 

79 

,3 

1  74 

.0 

1b8, 

,  1 

149 

.2 

1  147 

,  1 

8 

12 

109 

177 

228 

204 

1319 
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WMO  1bb48   Sg  38N  022  25E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

n71 
ig72 

n74 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1008.3  1003.8  1002. 

1011.3  1010.4  1008. 

1013.3  1002.5  1008. 

1013.3  1005. fc  1008. 

1011.9  1011.5  1003. 


1005.0  1002.9  1002. E.  1003.8  1004.3  1007.8  1013. 

999.7  1003.8  1003.1  1001.1  1003.4  1006.2  1007. 

1002.4  1006.2  1005.6  1001.0  1006.5  1006.9  1008. 

1002.9  1002.5  1002.0  1004.0  1004.4  1006.0  1003. 

1004.0  1002.7  1001.8  1002.0  1003.4  1008.7  1009. 


1007.1  1013.0 

1010.9  1019.9 

1011.5  1010.7 

1009.3  1009.3 

1009.7  1012.4 


1005.1  1012.3  1007.3  1002.9  1005.1  1005.4  1002.2  1005.6 

1010  5  1006.0  1011.8  1002.9  1005.4  1001.8  1001.6  1003.1 

1008.6  1001.8  1004.0  1001.8  1003.9  1003.3  1004.0  1005.6 
1005.3  1004.8  1005.7  1003.7  1006.0  1004. 

1008.7  1010.6  1004.0  1003.0  1001.8  1002. 


1006.6  1005.6  1008.8  1006. 

1007.8  1012.6  1005.6  1011. 

1004,4  1010.0  1016.2  1005. 

1009.0  1006.4  1007. 

1006.0  1007.5  1006. 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1010,9  1011.9  1012.6  1016.2  1022.2  1015.8  1022.0 

1011.4  1009.4  1011.7  1014.7  1016.3  1019.7  1029.1 
1014.0  1009.1  1014.7  1015.4  1017.3  1019.7  1020.0 

1010.5  1012.3  1012.8  1014.5  1011.7  1018.2  1018.4 
1010.3  1010.3  1011.9  1017.3  1018.3  1018.7  1021.6 

1976   1014.3  1021,6  1016.2  1011.7  1013.8  1013.9  1010.6  1014.0  1015.2  1014.3  1017.8  1015.9 


1971 

1017 

,3 

1012 

,7 

1011, 

,4 

1013 

.8 

101  1 

1972 

1020 

,0 

1019 

,3 

1017 

,3 

1008 

.3 

1012 

1973 

1022, 

,  1 

1011 

,4 

1017 

,7 

1010 

.9 

1014 

1974 

1022, 

,7 

1014 

,6 

1017 

,6 

1011 

.5 

1010 

1975 

1021, 

,  1 

1020 

,6 

1012 

,  1 

1012 

.9 

101  1 

1977   1019.6  1014.9  1020. 


1011.7  1014.1  1010.2  1010.0  1011.6  1016.4  1021.4  1014.5  1020.6 


1978   1017.7  1010.7  1013.0  1010.6  1012.6  1011.7  1012.5  1014.0  1013.0  1018.7  1025.3  1014,7 


1014.4  1013.9  1014.6  1012.6  1014.6  1013.1  1013.9 
1018.0  1019.9  1013.1  1011.8  1010.5  1011.1  1010.1 


1010.8  1017.1  1017.8  1015. 
1012.6  1017.3  1014,6  1016. 


1017.0 
1015.8 


MEAN   1018.7  1016.0  1015.4  1011.6  1012.6  1011.7  1011.0  1012.7  1015.7  1017.3  1018.2  1019.5 
CLINO   1016.3  1016.0  1015.4  1013.2  1013.2  1012.7  1010.5  1011.3  1015.5  1017.6  1017.8  1016.3 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR  JAN     FE 

1971  8.0 

1972  6.6 

1973  4.5 

1974  6,0 

1975  4,3 

1976  5,4 

1977  6,0    1 

1978  4.7 

1979  4.9 

1980  3.9 

MEAN  5.4 

CLINO  5.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1971  14.9    6 

1972  19.7    7 

1973  79.0    3 
1974 

1975  5.8    3 

1976  22,1    5 

1977  11,5    4 

1978  66.0    2 

1979  49.6    4 

1980  61.8    1 
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,7 
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37 
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,8 
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,9 
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,7 
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,3 
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,3 
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,8 
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.8 

17 

,2 

23 

,4 

15.6 

9 

,6 

3 

,  4 

28 

,4 

48 

,2 

49 

,9 

31 

,8 

8.2 

T 

,6 
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,5 

16 

1 

37 

,5 

55 

,8 

2.8 

2 

,3 

7 

,4 

19 

,9 

46 

,9 

29 

,  1 

44 
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17.2 

T 

9, 
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,4 
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,2 

38 

,3 

24.9 

26, 

,6 

16, 

6 

46, 

,8 

49 

35 

45 

30 

15 

13 

31 

26,  1 
154  .  1 


MEAN 

1006.2 
1007.2 
1007.0 
1005.9 
1006.7 

1006.2 
1006.7 
1005.8 
1005.8 
1005.4 


MEAN   1009.6  1006,9  1006.4  1002.8  1004.0  1003.3  1002.7  1004.3  1007.2  1008.6  1009.3  1010.4   1006.3 


MEAN 

1014.8 
1015.8 
1015.6 
1014.6 
1015.5 

1014.9 
1015.5 
1014.5 
1014.6 
1014.3 


6.2 
5.7 
5.3 
5.4 
5.6 

15.4 
15.4 
15.4 
15.6 
15.6 

6.8 
4.9 
8,8 
7.0 
6.2 

15.1 
16.3 
15.6 
15.7 
15.2 

6.2 
7.4 

15.5 
16.2 

DEC 

TOTAL 

35.5 
5.3 

407.8 
550.6 

53.6    48.2    441 .7 


470.3 
247.5 
613.7 
507.8 
425,6 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  1018.8  1013.7  1013,0  1015.1  1013.0  1012.7  1012.8  1013.7  1017.1  1023.1  1017.4  1022.7 

1872  1021.8  1021.0  1018.0  1008.7  1013.7  1013.1  1010.7  1012.6  1015.8  1017.4  1020.7  1028.6 

1873  1023.1  1012.7  1018.6  1012.6  1016.3  1015.8  1010.6  1015.8  1016.2  1017.7  1020.4  1018.8 

1874  1023.1  1015.4  1017.8  1012.4  1 0 1 3 . OE 1 0 1 1 . 4  1013.1  1013.7  1015.8  1013.3  1018.0  1018.8 

1875  1021.3  1021.4  1014.1  1014.1  1013.0  1011.5  1011.4  1012.7  1018.6  1018.8  1020.2  1022.6 

1876  1015.1  1022.8  1017.8  1013.3  1015.3  1015.5  1011.8  1015.5  1016.0  1015.5  1018.5  1015.8 

1877  1020.0  1016.2  1021.7  1012.8  1015.8  1011.8  1011.8  1012.8  1017.7  1022.6  1015.8  1020.7 

1878  1017.0  1011.0  1012.8  1011.0  1013.1  1011.8  1012.6  1014.2  1013.0  1018.2  1024.4  1014.6 
1878  1014.0  1013.8  1015.1  1013.0  1014.6  1013.1  1014.2  1010.8  1016.8  1017.7  1015.8  1016.6 
1880  1017.4  1018.7  1013.6  1012.0  1011.1  1011.4  1010.5  1012.8  1017.8  1015.1  1016.6  1015.1 

MEAN  1018.2  1016.8  1016.3  1012.6  1013.8  1012.8  1012.0  1013.5  1016.5  1018.0  1018.8  1018.7   1015.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1018.0  1013.8  1013.3  1015.4  1013.1  1013.0  1013.1  1014.0  1017.4  1023.4  1017.6  1023.0   1016.3 

1872  1022.1  1021.1  1018.1  1010.1  1014.0  1013.4  1011.0  1012.8  1016.0  1017.7  1021.0  1028.7   1017.3 

1873  1023.3  1012.8  1018.8  1012.8  1016.6  1016.0  1010.8  1016.0  1016.6  1018.1  1020.6  1020  4   1016  8 

1874  1023.4  1015.8  1018.2  1012.8  1 012 . 2E 1 0 1 1 . 7  1013.7  1014.1  1016.2  1013.7  1018.4  1018.3   1015.8 

1875  1021.6  1021.7  1014.4  1014.4  1013.4  1011.8  1011.8  1013.1  1018.0  1020.2  1020.6  1023.0   1017.1 

1876  1015.5  1023.2  1018.1  1013.6  1015.6  1015.8  1012.3  1016.0  1016.5  1015.8  1018.8  1016.3   1016.5 

1877  1020.5  1016.6  1022.0  1013.3  1016.3  1012.1  1012.1  1013.2  1018.0  1023.0  1016.1  1021.1   1017  0 

1878  1017.4  1011.4  1013.3  1011.4  1013.5  1012.4  1013.0  1014.6  1013.4  1018.5  1024.8  1015.0  1014.8 
1878  1014.3  1014.2  1015.5  1013.4  1015.0  1013.5  1014.6  1011.2  1017.3  1018.0  1016.1  1017.0  1015.0 
1880  1017.8  1020.1  1013.8  1012.5  1011.5  1011.8  1010.8  1013.2  1018.2  1015.6  1016.8  1015.6   1014.8 

MEAN  1018.5  1017.1  1016. 6  1013,0  1014.1  1013.2  1012,3  1013,8  1016,8  1018,4  1018,2  1020,1   1016,2 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  10,4     8.4  10,4  13,4    18,5    23,4    24,1    25  8    21  0    15  2    12  8     8  0     16  1 

1872  7,5     7,8  8,8  15.2    18.4    24.6    25.8    26.1    21.4    15.3    12.5     8  4     16  2 

1873  6.8     8.6  8.8  14.3    18.8    22.6    26.4    24.2    21.7    17.2    110     8  7     16  0 

1874  5.8     8.8  8,3  12,4    17,7    22.8    25.2    24.7    21.6    18.8    12.6     8  7     15  7 

1875  7.4     6.1  12.1  14.7    18.3    23.3    25.6    23.8    22.7    16.7    11.7     7.7     15.8 

1876  7.7     6,1  8,6  13,8 

1877  7,8    11,5  10,4  13,7 

1878  7,0  10,0  11,4  14.1 
1878  8,0  8,6  12,0  13,5 
1880  6,1     6,4  8,2  12,8 

MEAN  7,5     8,3  10,2  13,8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR 

1871  68,0   148,3  176,0  45.2 

1872  51.5    27.6  18,7  73,6 

1873  T: 

1874  56,2    44. 1  112.4  58.4    52  0 

1875  142.7    32.8  62.2  58.8    45.3 

1876  25 

1877  io; 

1878  6E 
1878  8t 
1880  81 

MEAN  7£ 
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NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1012.0  1007.4  1008.3  100'5.7  1008. fc  lOOS.S  100B.4  100B.2  1011.7  1015.5  1012.4  lOI&.b  1010.7 

1'372  1012.8  1013.0  1011.4  100G.O  lOO^.S  1 0OS .  3  1007.8  1008.7  1010.6  1011.5  1016.6  1018.4  1011.4 

1973  1014.5  1007.9  1011.8  1009.4  1011.9  1010.9  1006.9  1010.2  1011.4  1011.4  1015.3  1014.6  1011.4 

1974  1015.3  1008.8  1010.6  1007.4  1009.0  1008.3  1008.7  1008.0  1010.2  1009.1  1013.7  1013.4  1010.2 

1975  1014.7  1013.0  1009.0  1009.8  1008.3  1007.7  1006.6  1008.2  1011.9  1013.1  1012.6  1014.2  1010.8 

1976  1010.2  1013.6  1009.6  1008.3  1009.3  1010.2  1007.4  1010.5  1011.5  1008.6  1012.0  1010.9  1010.2 

1977  1013.7  1012.6  1015.5  1007.7  1010.1  1007.7  1007.1  1007.8  1011.1  1015.3  1010.7  1012.4  1011.0 

1978  1010.1  1006.6  1008.8  1007.3  1009.7  1009.4  1008.4  1010.1  1009.6  1011.4  1017.7  1010.2  1009.9 

1979  1010.4  1007.4  1010.9  1008.7  1010.4  1009.6  1010.1  1007.0  1011.7  1010.9  1009.7  1011.7  1009.9 

1980  1011.7  1012.4  1007.9     -_----___ 

MEAN  1012.5  1010.3  1010.4  1008.3  1009.7  1009.2  1007.9  1008.7  1011.1  1011.9  1013.4  1013.7  1010.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1016.0  1011.4  1012.2  1013.7  1012.4  1013.3  1012.4  1012.0  1015.9  1019.9  1016.3  1020.6  1014.7 

1972  1016.2  1017.0  1015.5  1009.1  1013.8  1013.1  1013.8  1012.7  1014.7  1015.5  1020.4  1023.5  1015.4 

1973  1018. 6  1012.0  1015.9  1013.6  1016,0  1014.9  1010.7  1014.1  1014.6  1015.4  1019.3  1018.7  1015.3 

1974  1019.4  1013.0  1014.6  1011.4  1013.0  1012.3  1012.7  1011.9  1014.2  1013.1  1017.7  1017.6  1014.2 

1975  1018.9  1017.1  1013.1  1013.8  1012.4  1011.7  1010.1  1012.1  1016.0  1017.1  1016.7  1018.4  1014.8 

1976  1014.4  1017.7  1013.7  1012.4  1013.2  1014.1  1011.3  1014.4  1015.6  1012.6  1016.1  1014.0  1014.1 

1977  1017.9  1016.7  1019.7  1011.8  1014.2  1011.7  1011.0  1011.7  1015.1  1019.3  1014.8  1016.6  1015.0 

1978  1014.2  1010.7  1013.0  1011.3  1013.7  1013.4  1012.3  1014.1  1013.4  1015.5  1021.7  1014.3  1014.0 

1979  1014.5  1011.5  1014.9  1013.1  1014.4  1013.4  1014.0  1010.9  1015.6  1014.9  1013.7  1015.7  1013.9 


1980   1015.8  1016.6  1012.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


1015.9  1017.4  1017. 
1016.2  1016. 1  1015. 
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PREC IPI TATION  MM 
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NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  101b. 2  1011.5  1011.8  1013.4  1012.0  1013.0  1012.2  1012.2  1015. 9  1020. fc  lOlfc.O  1021.0   1014.7 

1<972  1016.2  101fc.7  1015.1  1008.8  1013. fc  1012.8  1011.3  1012. fc  1014. fe  1015.7  1020.4  1024.3   1015.2 

1973  1018.9  1011.4  1015.5  1012.8  1015.8  1014.4  1010.5  1014.2  1014.4  1015.3  1019.3  1018. b   1015.1 

1974  1019.9  1013.0  1014. b  1011.1  1012.4  1011.9  1012,4  1011.5  1014.0  1012.7  1017.8  1017. fc   1014.1 

1975  1019.4  1017. b     ---------- 

197fc  ----------.. 

1977  -----  1010.8  1011,2  1011,5  1015,3  1019.4  1013.9  101b. 9 

1978  1014.4  1010.1  1013.2  1011.0  1013.2  1013.3  1012.6  1013.9  1012.9  1015.8  1022.4  1014.1   1013.9 

1979  1014.4  1012.0  1014.9  1012. b  1014,3  1013, fc  1014,4  1011,4  101b, 0  1015,7  1014.3  101b. 0   1014.1 

1980  101b. 5  1018.1  1012.3  1012.5  1011.1  1012. fc  1011.5  1012.1  1016.4  1014.5  101b. 6  1015.9   1014.2 

MEAN  1017.0  1013.8  1013.9  1011.7  1013.2  1012.8  1012.0  1012.4  1014.9  1016.2  1017.6  1018.1   1014.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  101b. b  1011.8  1012.2  1013.8  1012.4  1013.3  1012.4  1012.3  101b. 3  1021.0  101b. 4  1021,4   1015,0 

1972  101b. 8  1017,1  1015,5  1009,4  1014,0  1013,1  1011,5  1012,8  1015,0  1015,9  1020,8  1024,7   1015, b 

1973  1019,1  1011,9  1015,9  1013.1  1016.2  1014.7  1010.7  1014.4  1014.7  1015.7  1019.7  1018.9   1015.4 

1974  1020.3  1013.3  1015.0  1011.4  1012,8  1012,3  1012,7  1012,0  1014,4  1013.1  1018.2  1017.9   1014.5 

1975  1019.7  1018.0     ---------- 

1976  ------------ 

1977  -----  1011.2  1011.5  1012.0  1015.7  1019.8  1014.3  1017.3 

1978  1014.8  1010.5  1013.6  1011.4  1013.6  1013.7  1012.9  1014.3  1013.3  1016.2  1022.8  1014.5   1014.3 

1979  1014.8  1012.4  1015.3  1013.0  1014.7  1013.9  1014.7  1011.8  1016.4  101b. 1  1014.7  1016.4   1014.5 

1980  1016.9  1018.5  1012.7  1012.9  1011.5  1013.0  1011.9  1012.5  1016.8  1014.9  1017.0  1016.3   1014.6 

MEAN  1017.4  1014.2  1014.3  1012.1  1013,6  1013.2  1012.3  1012.8  1015.3  101b. b  1018.0  1018.4   1014.8 

CLINO  1015.5  1015,0  1015,3  1014.4  1013.8  1013.8  1012.0  1012.3  1015.4  1016.4  1016.8  1015.8   1014.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  12.3    10.5    12.0    15.5  20.4  22.5    23.2    26.2    22 

1972  11.1    11.0    12.8    16.0  18.5  23.1    24.4    24.4    2< 

1973  10.0    11.0    10.9    13.6  19.3  22. b    25.1    24.9    23 

1974  9.4    11.3    12.3    14.2  17.7  22.0    24.7    25.8    23 

1975  9.1     9.b     -  13.8  17.3  20.0    22.9    21.8    21 

197b  8.2     9.9    12.8    15.1  19.5  22.3    24  4    22  7    21 

1977  10.0    14.2    13.7    15.0  20.3  22.5    24.4    25.1    2i 

1978  10.2    12.0    13.4    14.2  18.8  22.7    24. b    24.3    21 

1979  10.3    12.3    14.2    14.7  19.1  24.2    25.2    25.1    23 

1980  9.4    10.2    12.2    14.1  18.1  21.9    24.1    25.7    23 


PRECIPI TATION  MM 
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SAMOS  I., AEGEAN  IS.  GREECE  WMO  16723  37  42N  02fc  54E  &  M 

NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ig71   1011.7  1005.7  1007.0  1007.4  1005.7  1005.1  1003.1  1003.1  1008.3  1013.8  1010.9  1014.6  1008.0 

1372   1013.0  1012.8  1008. fc  1003.3  1005.8  1005.0  1003.1  1004.4  1007.5  1009.7  1013.8  1018.9  1008.8 

1973  1014.2  1006,7  1010.9  1007.0  1008.3  1006.9  1002.2  1004.7  1007.1  1009.4  1014.2  1014.4  1008.8 

1974  1013.7  1008.6  1009.1  1005.8  1006.0  1004.4  1004.0  1003.7  1007.1  1007.8  1011.8  1011.7  1007.8 

1975  1012.2  1011.5  1008.8  1007.4  1006.4  1004.3  1002.2  1003.4  1007.8  1011.1  1011.7  1013.1  1008.3 

1976  1008.4  1012.7  1008.3  1006.5  1006.7  1006.7  1003.5  1006.1  1008.6  1007.5  1010.9  1009.7  1008.0 

1977  1012.6  1011.0  1013.7  1005.0  1008.3  1004.0  1002.7  1002.7  1007.9  1012.9  1010.4  1011.1  1008.5 

1978  1009.3  1006.2  1007.0  1010.2  1012.6  1010.2  1008.0  1009.7  1011.9  1014.5  1020.4  1014.5  1011.2 

1979  1014.2  1012.8  1014.6  1013.0  1012.4  1010.6  1010.6  1008.2  1013.3  1014.7  1015.1  1016.0  1013.0 

1980  1016.6  1015.7  1012.6  1012.0  1011.3  1010.5  1007.7  1008,7  1014.0  1014.9  1016.7  1015.4  1013.0 

MEAN   1012.6  1010.4  1010.1  1007.8  1008.4  1006.8  1004.7  1005.5  1009.4  1011.6  1013.6  1013.9  1009.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1017.3  1011.1  1012.2  1012.6  1011.1  1010.7  1008.7  1008.8  1014.1  1019.7  1016.6  1020.3  1013.6 

1972  1018.7  1018.6  1014.2  1008.8  1011.7  1010.6  1008.8  1010.1  1013.3  1015.4  1019.5  1024.4  1014.5 

1973  1019.8  1012.3  1016.4  1012.8  1014.1  1012.6  1007.9  1010.5  1012.8  1015.1  1019.9  1020.3  1014.5 

1974  1019.7  1014.5  1015.1  1011.5  1011.7  1010.2  1009.7  1009.3  1012.8  1013.6  1018.1  1017.6  1013.7 

1975  1018.2  1017.5  1014.7  1013.3  1012.1  1010.0  1007.9  1009.1  1013.5  1016.9  1017.5  1019.1  1014.2 

1976  1014.5  1018.8  1014.3  1012.3  1012.5  1012.4  1009.1  1011.7  1014.3  1013.3  1016.8  1015.6  1013.8 

1977  1018.6  1016.9  1019.6  1010.9  1013.9  1009.8  1008.3  1009.3  1013.7  1018,7  1016.2  1017.2  1014.4 

1978  1015.4  1012.1  1012.9  1011.5  1012.7  1010.4  1008.2  1010.5  1012.8  1015.3  1021.4  1015.4  1013.2 

1979  1015.1  1013.8  1015.5  1013.9  1013.3  1011.4  1011.4  1008.9  1014.1  1015.6  1016.0  1016.9  1013.8 

1980  1017.6  1016.6  1013.5  1012.9  1012.3  1011.3  1008.4  1009.6  1014.8  1015,7  1017.6  1016,3  1013.9 

MEAN   1017.5  1015.2  1014.8  1012.1  1012.5  1010.9  1008.8  1009.8  1013.6  1015.9  1018.0  1018.3  1014.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  13.5    10.6    12.9    15.5  20.9  24.7  24.6  25.6  22.7  17.4  15.4  11. 

1972  10,1    10.7    12.7    17.3  20.2  24.6  25.6  26.1  23.5  17.9  15.2  10. 

1973  10,0    12.4    11.9    15.4  20.7  23.3  26.5  24.5  23.3  19,5  14.2  13. 

1974  8.5    12.0    13.1    15.0  19.0  23.8  25.6  25.1  23.2  21,4  15.7  11. 

1975  10.3     9.5    14.6    16.6  20.1  23.5  25.7  24.5  23.6  19,1  14.8  10, 

1976  10,5     9.0    12.2    15.6  19.6  22.9  24.7  23.0  21.6  19.3  15.4  12, 

1977  10,7    13.6    12.9    15.9  20.2  24.0  26.0  26.0  22.0  16.9  16.8  10. 

1978  10,7    12.4    13.4    15.7  20.8  25.8  28.7  26.4  21.6  18.8  13.9  12. 

1979  10,5    11.6    13.7    15.5  21,1  26.3  28.0  27.1  24.7  19.2  14.7  12.1  18.7 

1980  9.0     9.6    11.9    14.8  19.0  24.7  28.3  27.7  23.1  19.7  17.2  12.4  13.1 

MEAN     10,4    11.1    12.9    15.7  20.2  24.4  26.4  25.6  22.9  18.9  15.3  11.8  18.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

.8  5.8  3,8  2.5  .6  17.0  88.8  95.4  913.7 

.0  .9  39,3  0  5,5  108.1  30.8  32.5  476.8 

.7  15.1  0  0  17.2  14.6  24.4  205.4  591.7 

.5  6.4  ,5  0  3.7  62.8  170.2  95.4  720.8 

.3  89.0  0  0  T  2.9  140.1  133.3  839.9 

108.5  19.4  8.6  .10  0  177.1  93.7  104.7  762.4 

37,6  0  30.3  0  0  16,6  155.5  112.8  301.0  896,9 

64.0  7.6  0  0  0  268.1  52.8  32.3  60.1  1095.7 

11.2  27.7  4.2  0  0  0  51.4  138.0  181.1  839.7 

69.3  10.9  1.4  0  0  0  12.1  47.3  154.8  621.4 

157.2      127.4         83.0         51.4  15.3  16.2  4.4  ,3  31.2  65.4  87.8  136,4  775,9 
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NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1"371  1018.0  1012.8  1011.5  1013.8  1011.4  1011.1  1011.7  1012.8  101fc.4  1022.4  1015.8  1021.7   1015.0 

1972  1020  7  lOig  7  1017. G  1008.3  1012.3  1011.8  1009.4  1011.5  1015.1  101fe.7  1019.7  1029.7   lOlfc.O 

1973  1022.9  1011.5  1018.1  1011.0  1015.1  1014.4  1009. fe  1015.3  1015.3  1015.7  1017. b  1020.2   1015. fc 

1974  1022.7  1014.9  1017.8  1011.7  1010.7  1010. b  1012.6  1013.1  1014.5  1011.3  1018.1  1018.2   1014.7 

1975  1021.1  1021.0  1012.2  1012.7  1011.4  1010.2  1010.4  1011.9  1017.3  1018.2  1018.9  1021.7   1015. fc 

197b  1014.0  1022.2  101b, 7  1011.7  1013.8  1014.1  1010.7  1014.4  1015.1  1014.2  1017. b  1015.4   1015.0 

1977  1019.1  1014.5  1020.7  1011.5  1014.2  1010.5  1010.4  1011.7  101b. 4  1021.3  1014.1  1020.4   1015.4 

1978  1017.7  1010.7  1012.7  1010.5  1012. b  1011.7  1012.7  1014.2  1013.1  1018.9  1025.0  1014.4   1014.5 

1979  1014.0  1014.0  1014.5  1012.3  1014.5  1013.1  1014.1  1010.9  1017.1  1018.0  1015.3  101b. 7   1014.5 

1980  1018.1  1020.0  1013.1  1011.7  1010.5  1011.1  1010.4  1012.8  1017.7  1014.9  101b. 3  1015.4   1014.3 

MEAN  1018.8  lOlfc.l  1015.5  1011.5  1012.7  1011.9  1011.2  1012.9  1015.8  1017.2  1017.8  1019.4   1015.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1018.5  1013.3  1012.0  1014.4  1011.9  1011.5  1012. b  1013.4  1017.0  1022.9  lOlb.2  1022.1   1015.5 

1972  1021.1  1020.2  1018.0  1008.7  1012.7  1012.2  1010.0  1012.0  1015.7  1017.3  1020.0  1030.1   101b. 5 

1973  1023.4  1011.9  1018.5  1011.5  1015.7  1014.9  1010.1  1015.7  1015.8  101fc.2  1018.1  1021.0   101b. 1 

1974  1023.3  1015.3  1018.4  1012.2  1011.3  1011.1  1013.1  1013. b  1015.0  1011.8  1018. b  1018.8   1015.2 

1975  1021.7  1021. b  1012.8  1013.2  1011.9  1010.8  1010.9  1012.5  1017.8  1018.7  1019.4  1022.2   101b. 1 

197b  1014.5  1022.8  1017.3  1012.1  1014.3  1014. b  1011.2  1014.9  1015. b  1014.7  1018.1  1015.9   1015.5 

1977  1019.7  1015.0  1021.2  1012.1  1014.7  1010.9  1010.9  1012.2  101b. 9  1021.8  1014.5  1021.1   1015.9 

1978  1018.3  1011.3  1013.3  1010.9  1013.1  1012.2  1013.2  1014.7  1013. b  1019.3  1025. b  1014.9   1015.0 

1979  1014. b  1014.5  1015.0  1012.9  1015.0  1013. b  1014. b  1011.4  1017.7  1018.5  1015.8  1017.2   1015.1 

1980  1018. b  1020. b  1013.7  1012.2  1011.0  1011. fc  1010.9  1013.4  1018.2  1015.3  lOlfc.8  lOlfc.O   1014.9 

MEAN  1019.4  101fc.7  lOlb.O  1012.0  1013.2  1012.3  1011.8  1013.4  101fc.3  1017.7  1018.3  1019.9   1015. fc 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  8.2  b.4  8.5  13.2  20.5  24.0  25.0  25.7  20.3    14.3    10.2     7.0     15.3 

1972  b.3  7.1  9.b  15.3  20.0  25.1  2fe.5  25.9  20.1    12.5    10.2     5.0     15. 

1973  4.1  7.3  7.6  13.3  20.5  23.6  27.0  25.1  22.2    Ib.O     7.8     5.0     15.0 

1974  5.3  7.8  9.3  11 

1975  4.2  4.7  10.8  14 

197b  4.8  5.7  8.2  14 

1977  5.4  9.7  10.4  14 

1978  4.4  8.0  11.1  13.3  18.5  24.8  26 . fc  24.8  19.4    14.6     b.8     8.5     15.1 

1979  4.5  7.3  11.3  12. b  19. b  2b . 0  2b . 1  25.2  21.1    14.9    11.7     7.5     15. 
1960  3.2  b.O  9.3  12.5  lb. 9  23.5  2b. 4  25.5  21.2    17.4    12. fc     7.7     15. 

MEAN  5.0  7.0  9.b  13.5  19.4  24.2  2fc . 4  25.2  21.0    15.4    10.4     b.2     15. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1971  50.1  74.7  71. b  44.3  94. fc  1fc.3  38.1  51. fc  11.8     7.0     6.4 

1972  53.0  56.1  22.9  74.7  42.3  52.2  18.0  6.4  57.2    84.6    11.7 

1973  47.8  43.8  60.6  17.9  6.4  21.0  45.1  18.5  135.0   101.8    39.5 

1974  82.0  60.5  69.8  53.5  37.7  29.2  T  16.5  18.6    20.4    63.0 

1975  26.0  22. B  32.6  7.0  39.4  54.2  30.7  41.7  1.7    26.8    32.4 

1976  3.3  40.6  30.9  45.6  b3.2  21.1  78.5  97.5  2.1    44.9    53. b 

1977  20.3  8.9  18.0  9.5  32.1  27.9  18.4  8.9  25.7     7.4    45.7 

1978  39.7  42.3  46.8  86 

1979  36.0  51.1  13.7  ec 

1980  bO.5  12.6  53.6  43 

MEAN  4  1.9  41.3  42. 1  4E 
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NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n71  1014.9  1010.4  1010.2  1012.3  1011.3  1011.9  1011.8  1011.4  1015.1  1020.2  1015.1  1019.8  1013.7 

1972  1015.4  1015.8  1014.5  1008.3  1013.0  1012.0  1010.5  1011.8  1013.8  1014.5  1019.5  1023.8  1014.4 

1973  1018.1  1010.2  1014. fc  1011.9  1014.4  1013.1  1009.1  1012.7  1014.0  1014.6  1018.5  1017.6  1014.1 

1974  1018.9  1011.5  1013.6  1010.1  1010.9  1010.9  1011.4  1010.4  1012.6  1011.1  1016.0  1015.9  1012.8 

1975  1018.0  1017.0  1012.0  1013.4  1011.9  1011.3  -  1011.1  1015.5  1016.3  1015.5  1017.7 

1976  1013.6  1017.4  1014.0  1012.4  1013.6  1014.4  1011.5  1014.7  1016.2  1012.7  1016.4  1015.0  1014.3 

1977  1018.4  1016.4  1020.3  1012.0  1014.6  1012.2  1011.5  1012.2  1015.8  1020.2  1014.7  1017.8  1015.5 

1978  1014.7  1010.5  1013.4  1011.4  1014.2  1014.1  1013.3  1015.1  1014.1  1016.2  1022.9  1014.5  1014.5 

1979  1014.6  1011.7  1015.4  1013.3  1015.1  1014.2  1014.6  1011.5  1016.6  1015.8  1014.2  1016.3  1014.4 

1980  1016.4  1018.0  1012.4  1013.0  1011,5  1013.1  1011.7  1012.4  1017.0  1014.1  1016.6  1015.4  1014.3 

MEAN  1016.3  1013.9  1014.0  1011. B  1013.1  1012.7  1011.7  1012.3  1015.1  1015.6  1016.9  1017.4  1014.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1015.7  1011.3  1011.0  1013.3  1012.2  1012.8  1012.4  1012.2  1016.2  1021.1  1015.9  1020.7  1014.6 

1972  1016.2  1016.7  1015.3  1009.3  1014.0  1013.0  1011.4  1012.8  1014.7  1015.4  1020.4  1024.7  1015.3 

1973  1019.0  1011.1  1015.5  1012.8  1015.3  1014.1  1010.1  1013.7  1014.4  1015.1  1019.0  1018.0  1014.8 

1974  1019.3  1012.2  1014.0  1010.5  1011.4  1011.3  1011.9  1010.9  1013.1  1011.7  1016.4  1016.5  1013.3 

1975  1018.4  1017.6  1012.5  1013.9  1012.4  1011.7  -  1011.6  1016,1  1016.8  1016.0  1018.2 

1976  1014.1  1017.9  1014.4  1012.9  1014.0  1014,8  1011,9  1015.2  1016.6  1013,2  1016,9  1015,5  1014,8 

1977  1018.8  1017.0  1020.8  1012.6  1015,0  1012,6  1011.9  1012.6  1016.3  1020.7  1015.3  1018.4  1016.0 

1978  1015.3  1011.0  1014.0  1011.9  1014.7  1014.5  1013.7  1015.5  1014.5  1016.8  1023.4  1015.0  1015.0 

1979  1015.1  1012.2  1016.0  1013.7  1015.6  1014.6  1015.1  1011.9  1017.0  1016.3  1014.7  1016.9  1014.9 

1980  1017,0  1018,5  1013,0  1013,5  1012.1  1013.6  1012,1  1012.9  1017.5  1014.6  1017.1  1015.9  1014.8 

MEAN  1016.9  1014.6  1014.7  1012.4  1013,7  1013,3  1012,3  1012.9  1015,6  1016,2  1017.5  1018.0  1014,9 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  13,2  11.4  12.4    16.0  21,2    24,0  25.2    27.6  22,9    18,6  15.6  12.8  18.4 

1972  13.0  12.2  13.6    16.4  19.8    24,4  25.6    25.9  23,0    17,2  15.1  12.7  18.2 

1973  11.5  11.8  12.1    14.5  20.8    24,4  26,8    26,5  24,9    20,6  15.6  14.5  18,7 

1974  11.4  12.8  13.6    14.8  -      23.9  27.1    27.7  24.4    19,9  15.0  12.0 

1975  11.1  10.9  13.7    15.9  19.8    22.7  -      25.9  25.4    20.4  15.4  12.8 
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1976  11.5  11.2  13.0  15,4  20,1  23,9  26.2  23.9  22.2  20.0  15.4 

1977  11.7  13.6  14.6  15,6  21,0  24.0  26.3  26.5  23.0  19.2  17.6 

1978  11.5  12.7  13.4  14.9  18,9  23.8  25.9  25.1  21.8  19.3  15.0 

1979  11.3  12.8  14.3  14.6  19.7  25.3  26.1  26,0  23,5  19,9  15.5 

1980  10.7  10.9  13.0  14.1  18.0  22.7  25.2  26,5  23,5  20.2  17,4 

MEAN  11,7  12.0  13.4  15.2  19,9  23,9  26,0  26,3  23,5  19,5  15,8 

PRECIPITATION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1018  8  1015  8  1013  0  1013  0  1012.3  1011.8  1015.8  1015.2  1020.1  1025.5  1014.2  1024.1  101b. b 

1872  1022  1  1018  5  1017  b  1008  8  1012.8  1013.5  1013.1  1014.7  1017.5  1018.3  1018. b  1031.8  1017.3 

1873  1025  b  1011.8  1020,7  1011.3  1015.8  1015.7  1011.3  1018.3  1017.0  1018.7  1020.2  1018.0  1017.1 

1874  1024  5  1013  5  1018  2  1012  2  1010. b  1010.8  1013.8  1015. b  1015.0  1010.5  1017. b  1018.4  1015.1 

1875  1021.5  1025.5  1008.8  1013.1  1012.7  1013.2  1013.3  1015.5  1018.2  1020.5  1020.7  1023.2  1017.3 

187b  1014  4  1025  7  1018  4  1012.8  1015.3  101b. 7  1012.3  101b. 8  1014.8  1014.1  1017.8  1013.4  101b. 1 

1877  1017  b  1012  4  1018.4  1012.8  1014.8  1012.0  1012.0  1012.3  1020.4  1021.4  1013.2  1024.3  101b. 0 

1878  1017. b  1011.8  1013.1  1008.7  1012. b  1012.8  1015.4  101b. 3  1014. b  1021.5  1028.2  1013.3  1015. b 
1878  1013  8  1014  2  1011  b  1011.7  1017.5  1014.8  101b. 4  1013. b  1018.8  1020.1  101b. 5  101b. 5  1015.4 
1880  1018.8  1023.2  1013.2  1013.2  1012.1  1011.2  1011.5  1015.3  1020.2  1014.2  1017.3  1018.2  1015.7 

MEAN  1018  5  1017.2  1015. b  1011.8  1013. b  1013.2  1013.5  1015.3  1017.7  1018. b  1018.5  1020.2  101b. 2 

CLINO  1018.7  101b. 8  101b. 7  1014.5  1014.0  1014.5  1013.8  1014.5  1017.3  1018.1  1018.4  1018.7  101b. 3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  -18     23     32    115    17.8    18.1    21.2    22.0    14. b  8.8     4.b  3.1  10.5 

1872  -   1  3     3  2     7  8    12.1    15.3    18.8    21.7    18.2    13.5  8.8     5.3  .8  10.5 

1873  -  7  2b  5  8  8.8  17.1  18.0  20 . b  21.1  17.4  8.8  3.0  -  .3  10.4 
1974  8  5  0  8.8  10.7  14.3  lb. 8  20.0  22.3  lb. 4  7.4  5.3  3.2  10.8 
1875      2.0      .8     7.8    10.5    17.4    18.5    20.7    20.1    18.1  10. b     3.4  .8  10.8 

187b       .3  -    .3     2.b    11.7    15.7    18.8    21.8    17.8    14.7  11.2     b.5  .1  10.1 

1877  -    .3     3.8     8.8     8.3    lb. 2    18.7    20.1    18.4    14.4  12.0     7.8  -   1.2 

1878  .0  -    .2     b.8     8.8    13.5    18.1    18 
1878  -   2  8     18     7.5     8.7    17.0    21.7    18.0    18. b    17.0  8.3     5.4  3.7 
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NOTES  ON  PAGE  15 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1015  7  1020.4  1025. fc  1014.3  1024.3  101b. 8 

1015.1  1017.8  1018.7  1018.7  1032.2  1017. fc 

1018. b  1017.3  1018.8  1020.3  1018.1  1017.3 

1015.5  1015.3  1010. b  1017. b  1018.5  1015.3 

1015.7  1018.4  1020.7  1020.8  1023.4  1017.4 

1017.1  1015.1  1014.4  1018.1  1013.7  101fc.4 

1012  8  1020.8  1021. b  1013.3  1024.4  1016.3 

8  101b. 7  1015.0  1021.8  1028.2  1013.5  1016.0 

1013.8  1018.0  1020.0  1015.8  101b. 2  1015.6 
1015.5  1020.4  1014.4  1017.2  1018.1  1015.8 

MEAN   1018.6  1017.4  1015.8  1012.2  1014.0  1013.6  1013.8  1015. b  1018.0  101E 
CLINO   1018.0  1016.8  101b. 7  1014. b  1014.0  1014.7  1014.0  1014. b  1017. b  101E 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCl 

1871  -   1.0     3.2     4.1    12.4    18.8    18.8 

1872  -    .4     4.1     8.0    12.8    lb. 2    20.7 

1873  .1     3.3     b.8    10.4    18.1    18.7 

1874  2.0     5.8    10.0    11.8    15.2    18.0 

1875  3.2     2.0     8.8    11.4    18.3    18.3 

187b      1.5      .8     3.7    12. b    lb. 5    20.0 

1877  .6     4.8     8.8    10.2    16.8    20.5 

1878  1.0  .8  8.1  10.7  14.4  18.8 
1878  -  2.0  2.8  8.7  10.7  17.8  22.4 
1880   -   2.5     2.6     5.7     8.3    14.3    18.4 

MEAN       .2     3.0     7.4    11.2    16.6    18.6 
CLINO   -   1.3      .8     5.6    11.6    16.5    18.8 

PREC IPI TATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN 

1871  48.8  24.0 

1872  32.6  25.5 

1873  26 .4  41.5 

1874  43.6  48.6 

1875  8.1     b.7 

1876  b7.b  4.4 

1877  53.5  b1.8 

1878  35.6  35.8 
1878  77.7  52.6 
1880  53.0  23.4 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

4  1002.3  1002.1  100b. 4  1011.5  1 000 . b  1003.3  1002.3 

3  333.8  1001.4  1003.3  1005.3  1004. b  1017.3  1003.8 

4  337.7  1005.0  1003.8  1005.7  1005.7  1004.0  1003.2 

3  1000. b  1002.3  1001. b  337.0  1004.0  1004.8  1001.5 

4  333.7  1001.3  100b. 1  100b. b  100b. 3  1008.7  1003. b 

1  333.0  1003.1  1003.8  1001.1  1004.3  333.7  1002.5 

3  338.1  333.3  100b. 4  1007.3  333.4  1003.7  1002.3 

5  1002.0  1003.1  1000. b  1007.8  1015.0  330.4  1001.2 
3  1002.7  1000.3  1005.2  100b. 3  1002. b  1002.1  1001.8 
7  337.3  1001.7  100b. 4  1000.7  1003.0  1003.7  1 00 1 . b 

MEAN   1005.4  1003.2  1001.8   338.2  1000.3   333.8  333.3  1002.0  1004.4  1004.3  1004. b  1005.0  1002.4 

CLINO   1004. b  1002.1  1003.0  1001.0  1000.8  1001.3  1000.8  1001.3  1004.3  1004.8  1005.0  1005.0  1002.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.   1371   1020.2  101b. 1  1013.8  1014.0  1013.3  1012.1  1015.8  1015. b  1020.5  102b. 1  1014.3  1024.8  1017.2 

1372  1023.4  1013.8  1018.7  1003.2  1013.4  1013.3  1013.2  1014.7  1018.0  1013.8  1013.4  1033.1  1018.0 

1373  102b. 5  1012.3  1021.0  1011.3  101b. 3  101b. 1  1011.2  1018.7  1017.5  1020.1  1020.8  1013.2  1017. b 

1374  1025.7  1014.3  1013.3  1013.0  1011.1  1010.3  1013.8  1015.3  1015.5  1011.3  1018.5  1013.7  1015.8 

1375  1022.4  102b. 0  1011.0  1013.3  1012.3  1013.0  1013.2  1015.4  1013.3  1020.3  1021.7  1023.8  1017.7 

137b   1014.4  102b. 3  1013.8  1013.1  1015.5  101b. 7  1012. b  IOIfe.8  1015.4  1015.3  1018.8  1014.5  101b. b 

1377  1013.0  1013.1  1020.3  1013.0  1015.5  1012.3  1012.0  1012.8  1020.4  1022.3  1014.0  1025.2  101b. b 

1378  1018.8  1012.8  1013.3  1010.4  1013.0  1013.1  1015.7  101b. 8  1014.4  1022.0  1030.1  1014.4  101b. 2 
1373  1014.5  1015.1  1012.3  1012. b  1018.0  1015.3  101b. 4  1013.3  1013.1  1020.3  1017.2  1017.2  101b. 0 
1380   1020.2  1023.8  1013.8  1013.1  1012.2  1011.3  1011.5  1015.5  1020.4  1014.8  1017.8  1018.7  101b. 0 

MEAN   1020.5  1018.0  101b. 4  1012.3  1014.1  1013.4  1013.5  1015. b  1018.1  1013.3  1013.3  1021.0  101b. 7 

CLINO   1013.3  1017.3  1017.2  1014.3  1014.4  1014.3  1014.1  1014.3  1018.0  1018.3  1013.3  1013.5  101b. 3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  -   1.1     1.7     2.8    10.3    18.2    18.4  20.3  21.4  13.7  8.4     3.3  1.8  10.0 

1372  -   l.b     3.b     7.4    12.2    15.3    13.8  22.4  13.3  13,1  8.2     4.4  .b  10.4 

1373  -   1.3     1.8     4.3     3.7    lb. 2    18.5  20.0  20.2  17.2  3.4     l.b  -   l.b  3.7 

1374  -   1.0     5.0     8.2     3.3    14.3    Ib.b  13.0  21.5  lb. 8  7.3     4.5  l.b  10.3 

1375  1.0  -    .5     8.2    10.2    17.4    13.2  20.7  13.3  17.3  10.4     2.5  -    .8  10.5 

137b   -   l.b  -   2.3     1.3    11.2    15.3    18.2  21.0  17.5  15.1  11.1     b.5  .3  3.5 

1377  -    .3     4.1     7 

1378  -  1 .2  -  .3  b 
1373  -  3.2  1.4  b 
1380   -   4.3      .b     4 


PRECIPITATION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1001. b  1001.3  1005. b  1010.5   999.5  1008. b   1002.0 

999.1  1001.2  1003.0  1004.7  1004.2  1017.2   1003.1 

99b. 8  1004.5  1002.8  1004.8  1004.2  1002.5   1002.3 

998  9  1001  8  1000.7   995.5  1002.8  1003.5   1000.5 

998.9  1001.5  1005.5  100b. 0  100b. 3  1007. b   1003.1 

998.4  1002. b  1000.5  1000.4  1003.4   998.4   1001.5 

997. b   998.2  1005.8  1007.2   998.1  1008.7   1001.5 

1001.0  1001.9   999.2  IQOb.b  1013.8   998.5   1001.0 

1001.5   999.3  1004.2  1005.3  1001.7  1001.2   1000.8 

99b. 5  1000.8  1005.5   999.4  1002.5  1002.8   1000.8 

999 .0  1001 .3  1003.2  1004 . 

999.8  1000.4  1003.0  1003. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1019.9  1015.8  1013. b  1013. b  1013.1  1011.5  101b. 1  1015.8  1020. b  1025.8  1014.8  1024.2   1017.0 

1972  1023  5  1019  7  1018  4  1009.1  1013.2  1014.0  1013.5  1014.8  1017.9  1019.8  1018. b  1033.0   1017.9 

1973  102b  3  1011. fe  1021.1  1011.7  101b. 2  101b. 1  1011.2  1019.1  1017.4  1019.8  1019. b  1018.2   1017.3 

1974  1025.4  1014. b  1019.3  1013.0  1010.7  1010.8  1013.4  101b. 2  1015. b  1010.5  1018.1  1019.2   1015.5 

1975  1021.9  102b. 2  1011.0  1013.2  1013.3  1013.4  1013.2  101b. 0  1020.1  1021.0  1021.8  1023.3   1017.8 

197b   1013.4  102b. 7  1019. b  1013.4  1015.5  1017.0  1012.9  1017.2  1015.2  1015.3  1018. b  1013.9   101b. 5 

1977  1018.9  1012. b  1020.1  1012.9  1015.5  1012.5  1012.0  1012.8  1020. b  1022.3  1013.3  1024.7   101b. 5 

1978  1018  4  1012  8  1013  b  1010.8  1013,1  1013.0  1015.5  101b. 5  1014.0  1021.7  1029.4  1014.0   101b. 0 

1979  1014.0  1015.2  1012.1  1012.3  1018.2  1015,5  101b. 1  1013.8  1018.9  1021.1  1017.0  101b. b   1015.9 

1980  1020.2  1023.4  1013.7  1012.9  1012.8  1011,0  1011.0  1015.3  1020.3  1014.3  1017.9  1018. b   1015.9 

.2  1014.1  1013.4  1013.4  1015.7  1018.0  1019.1  1018.9  1020.5   101b. b 

.5  1014.1  1014.7  1013.9  1014.5  1017.5  1018.4  1018.8  1019.1   101b. 5 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971-3.11.0     2.5    10.8    17 

1972  -   2.8     2.3     b.b         11.8    15 

1973  -   1.8     1.4     4.4     9.b    15 

1974  -   1.0     3.b     7.4     9.5    13 

1975  .1-   1.2     b.3    10.2    16 

197b   -   1.0-   l.b     1.3    10.8    14 

1977  -  2.b  3.0     b,9     9,0    15 

1978  -   1.3-   1.2     5.b     8.7    13 

1979  -   4.2      .2     b.O     8.7    16 

1980  -   5.9  -    .1     3.2     8.2    12 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 

1971  51.2  12,1  12,4  28,3  74,1  91.4    9b. 2 

1972  19.3  20.0  10,0  37,8  89,2  64,1    70.8 

1973  9.2  49.5  4.5  46.2  22.2  148.3    73.4 

1974  28.5  41.5  .3  11,2  127,3  154,4    51.4 

1975  b.7  4.4  53.1  5b, 1  54,7  90,7    b8 , 8 

197b  12.5  1.2  32. b  33.9  75.2    32.7    54.8 

1977  b2.i,  69.2  42.9  55.1  84.5    74.0    bb.b 

1978  19.0  17.2  11.3  50.8  149.1    70.3  105.3 
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.9 

lb 

.8 
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.8 
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.8 

18 

.5 
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MEAN 
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45 

.9 

13 

.0 

39, 

4 
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.0 

lb 

.5 
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.7 
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37.0 

4 

.2 

14 

.2 
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,4 
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51 

.9 
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.8 

lb. 

,9 
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34 

.3 

44 

.2 

5, 
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1  17 

.3 

b8 

.3 

40, 

7 
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38 

1 

17 
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43. 

5 
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23 

.8 

13 

.8 

2b, 

,8 
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15 

.4 

31 

.2 

72, 
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55 

.6 

8b 

.2 
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,3 
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45 
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39 
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STATION  PRESSURE  MB 
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333, 

,b 
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388, 
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1372 
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.3 

388 

.8 

331  , 

,  7 

332 

.2 

331 

,5 

388, 

.3 

333 

.3 

335 

.7 

331 

.4 

1375 

337 

,  1 

1000 

.2 

385 
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.0 

383 

.  1 

383 

.3 

33b 

.6 

337 

.2 

383 

.2 

338 

.  1 

332 
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.fe 

383 

.2 

385 

.  1 

383 
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.3 
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.0 

330 
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.2 
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.b 
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.3 
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4 
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.2 

CLINO 
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.  7 
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.3 
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.  4 
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.  7 
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.3 

331 

.0 
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.3 

331 

.3 

333 

.6 
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.  1 
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.  7 

333 

.0 
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.  7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 


1371 

1013 

.  1 

101b 

.8 

1013, 

,5 

1013 

.2 

1012, 

,5 

1012 

.5 

101b, 

.2 

1015, 

,5 

1020, 

,5 

102b, 

4 

1014 

.3 

1025, 

.5 

1017 

.2 

1372 

1021 

.2 

1017 

.5 

1017  , 

.5 

1003, 

.7 

1013, 

.  1 

1013 

.3 

1013 

.b 

1015, 

,3 

1018, 

,  1 

1013, 

,8 

1013 

.8 

1031 

.7 

1017 

.b 

1373 
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,b 

1013 

.4 
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,  1 
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.  1 

101b 

,3 

101b 

.3 
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.2 

1018, 

,4 
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,4 

1020 

,2 

1021 

.8 

1013, 

.  1 

1017 

.8 

1374 

1024 

.b 

1013 

.7 

1017  , 

,8 

1012 

.3 

1011 

.3 

1012 

,2 

1015 

.3 

1015 

.7 

1015, 

,  4 

101  1 

.b 

1018 

.3 

1020 

.8 

1015 

.8 

1375 

1022 

.5 

1025 

.b 

1010, 

,0 

1014 

.3 

1012 

,3 

1013 

.7 

1013 

.8 

1015 

,5 

1013, 

,2 

1020 

.8 

1020 

.2 

1024, 

,2 

1017 

.  7 

137b 

101b 

.3 

1025 

.4 

1020, 

.  1 

1013 

,  1 

1015 

.7 

1017 

.4 

1013 

1 

101  7 

.2 

1015, 

,  7 

1013 

.  7 

1018 

.0 

1013 

.8 

101b 

.b 

1377 

1017 

,5 

1013 

.3 

1020, 

.0 

1013 

.  7 

1015 

.0 

1012 

.  7 

1012 

.8 

1012 

.3 

1020 

.8 

1021 

.8 

1014 

.2 

1024 

.8 

101b 

.b 

1378 

1017 

.  7 

101  1 

.3 

1014  , 

.  1 

1003 

,3 

1013 

.  1 

1013 

.8 

101b 

.  1 

101b 

.  7 

1015 

.8 

1022 

.0 

1023 

.5 

1013 

.8 

101b 

.2 

1373 

1014 

.b 

1013 

.8 

1012 

.2 

1012 

.3 

1017 

,b 

1015 

.0 

1017 

.5 

1014 

.0 

1013 

.3 

1013 

.8 

101b 

.7 

101b 

,7 

1015 

.7 

1380 

1013 

.3 

1023 

.4 

1013 

.  1 

1013 

,3 

1012 

.0 

1012 

.3 

1012 

.7 

1015 

.3 

1020 

.8 

1014 

.3 

101  7 

.5 

1013 

,  1 

101b 

.2 

MEAN 

1013 

.3 

1017 

,4 

1015 

.3 

1012 

.4 

1014 

.0 

1013 

.3 

1014 

.3 

1015 

,  7 

1018 

.3 

1013 

.  1 

1013 

.0 

1020 

.3 

101b 

.  7 

CLINO 

1018 

.3 

1017 

.  1 

101b 

.8 

1014 

.5 

1014 

,  1 

1015 

.  1 

1014 

.  7 

1015 

.  1 

1018 

.0 

1018 

.0 

1018 

.  1 

1018 

.8 

101b 

.b 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1371  -   1.0  2.3  2,b  11.7  17.7  18.3  21.2  21.8  14. 

1372  -   1.5  2.7  8.0  11.4  15.5  13.3  20.4  18.3  13. 

1373  -   1.1  2.1  4.3  B.b  lb. 4  18.4  20.7  20.3  17. 

1374  1.0  5.4  7.4  10.0  13.8  lb. 8  13.3  21.8  \b. 

1375  3.2  1.4  7.3  10.5  17.0  17.8  20. b  13. b  18. 

137b  .4  -    .4  2.2  11.1  15.2  17.3  21.4  17.7  15. 

1377  .3  5.0  3.3  3.4  lb. 3  13.4  13. b  13.7  14. 

1378  -  .1  .3  7.0  3.2  13.2  18.0  13.3  13.5  15. 
1373  -  2.1  1.8  8.4  3.8  17.1  21.4  18.5  13.1  lb. 
1380  -   3.5  2.0  5.3  7.3  13.1  18.4  18.3  13.3  15. 

MEAN  -    .3  2.3  b.3  3.3  15.5  18. b  20.0  13.8  15. 

CLINO  -   1.8  .3  5.0  10. b  15. b  13.0  21.1  20. b  17. 

PRECIPITATION  MM 
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41  , 

,2 

3, 

,4 
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.0 
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,b 
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22 
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EUROPE 
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YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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.0 

1004 

.0 

1014 

.3 

100b 

.b 

1^78 

1007 

.S 
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.b 

1005 

.8 

1<380 

loog 

.3 

1013 
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.8 

1004, 

1005 
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.b 

CLINO 

1008 
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1004 

.8 

1004, 

1005 

.0 
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.7 
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,4 

1008 
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1008 

.b 

100b 

.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.4  101fc.2  1013.4  1013.7  1012. b  1012.3  1015.8  1015.5  1020.2  102b. 2  1015.1  1025.0  1017.1 

1972  1022.3  1018.7  1018.2  1009.3  1013.1  1013.7  1013.0  1014. b  1017.9  1019.5  1019. b  1032.3  1017. b 

1973  102b  0  1012.8  1021.1  1011.8  101b. 5  1015.9  1011. b  1018.4  1017.3  1020.1  1021.7  1019.3  1017.7 

1974  1025.0  1014.4  1018.8  1012.5  1011.1  1011.5  1014.7  1015. b  1015.2  1011.5  1018. b  1020.4  1015.7 

1975  1022. b  1025.7  1010.4  1013.7  1012.7  1013.1  1013.4  1015.0  1019.4  1020.8  1020.8  1024.0  1017. b 

197b   1015. b  102b. 1  1019.9  1013.0  1015. b  101b. 9  1012.7  101b. 8  1015.5  1014.7  1018.4  1014.4  101b. b 

1977  1018.0  1013.5  1020.1  1013.4  1015.3  1012. b  1012.4  1012.9  1020. b  1022.1  1014.3  1025.0  101b. b 

1978  1018.4  1012.3  1014.1  1010.2  1013.0  1013.4  1015.8  101b. 8  1015.4  1022.1  1029.8  1014.2  101b. 2 

1979  1014.4  1014.5  1012.8  1012.5  1017.7  1015.0  101b. 8  1013.7  1019.1  1020.3  101b. 9  1017.0  1015.8 

1980  1020.0  1023. b  1013. b  1013. b  1011.8  1011.8  1012.2  1015.8  1020.7  1015.0  1017.8  1018.9  101b. 2 

MEAN   1020.1  1017.7  101b. 2  1012.3  1013.9  1013. b  1013.8  1015.5  1018.1  1019.2  1019.3  1021.0  101b. 7 

CLINO   1019.3  1017.3  1017.1  1014.8  1014.3  1014.8  1014.1  1014.8  1017.7  1018.7  1018.9  1019.3  101b. 8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

.9     4.7  2.3  9.7 

.5     5.4  .8  10.7 

.b     2.3  -    .3  10.2 

.8     5.0  2.8  10.8 

.4     3.9  .5  10.1 

.9     b.9  .b  9.9 

.2     5.8  -   2.0  10. b 

.3     1.8  1  .b  9.5 

.4     5.7  4.1  10.9 


NOV  DEC  TOTAL 

40.4  14.3  339.5 

45. b  T  50b. 5 

19.3  41.4  349.5 

27.3  30.5  b50.0 

12.2  8.1  597.9 

15.8  b5.2  4b2.7 

74.1  28.0  513.3 
8.2  71.2  597. 1 

41.8  49.8  442. b 

98.0  15.3  483.8 

38.2  32.3  493. b 
58  40  559 
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7.b 

12 

.  7 

lb 

.4 

20 

.5 

21 
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.3 
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1  1 

.4 

15 

.3 

17 

.9 

21 

.4 

1  7 

.9 

15.3 

1977 

1  .0 

5 

.0 

8.5 

8 

.9 

15 

.9 

19 

.5 

20 

.3 

20 

.  1 

14.1 

1978 

.2 

.3 

b.8 

9 

.9 

13 

.7 

18 

.2 

19 

.4 

18 

.5 

14.5 
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-   2.  1 

2 

.3 
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15 
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19 
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20 
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19 
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1  1 
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lb 
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.8 
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PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 
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MAY 
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JUL 
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SEP 

1971 

43  .4 
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.  1 

29.9 

19 

.9 

33 

1 

49 

.8 

40 

.  7 

29 

.2 

Ib.b 

1972 

1  .5 

3 

.2 

5.1 

55 

.4 

5 

.3 

80 

.7 

90 

.b 

121 

.b 

lb. 2 

1973 

8.3 

20 

.8 

8.3 

5b 

.0 

23 

.0 

52 

.  1 

48 

.b 

29 

a 

b.8 

1974 
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18 

.7 

17.2 

33 

.0 

88 

.8 

lb7 

.b 

40 

.  7 

7b 

.3 

25.0 

1975 

7.5 

4 

.  7 

27.5 

2b 

.  1 

131 

.4 

1  12 

.2 

b5 

.b 

123 

.  1 

48.0 

197b 

25.0 

2 

.4 

42.2 

5b 

.8 

51 

.b 

41 

7 

38 

.8 

39 

.3 

55.2 

1977 

33.5 

54 

.4 

27.6 

57 

.4 

47 

.8 

30 

.3 

45 

.3 

b7 

.2 

40.4 

1978 

9.7 

23 

.8 

30.5 

41 

.  4 

1  14 

.2 

123, 

.0 

47  , 

.8 

84, 

.3 

40.8 
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39.5 

24 

.b 

30.1 

21 

.  1 

1  1 

.  7 

77 

.b 

38 

.0 

51 

.b 

28.4 

1980 

10.0 

15 

.2 

31  .8 

b7 

.0 

45 

.9 

72 

.  7 

24 

.0 

41 

.2 

9.  1 

MEAN 

19.2 

17 

.  1 

25.0 

43 

.  4 

55 

.2 

80 

.  7 

48 

.0 

bi, 

.3 

28. b 

CLINO 

35 

37 

35 

42 

b3 

b5 

51 

45 

41 

IRELAND 


EUROPE 
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.b 

1010 

.8 

1003 

.g 

1019. 

,2 

1003 

.8 

1009. 

.7 

1009 

.3 

1015 

.5 

1008 

.  1 

1013. 

.7 

1014 
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BELMULLET  IRELAND  HMO  0397b   54  1 4N  010  OOW 

NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  99b. 4  1014. S  1014.8  1014.0  1009.7  1013.3  1018.5 

1972  1004.5  1001.1  1007.9  1010.8  1007.7  1009.2  1017.1 

1973  1014  7  1013.5  1021.7  1020.5  1010.7  1017.7  1014.0 

1974  995  2  1001.9  1011.5  1018,9  1010.7  1013. b  1012.9 

1975  1001.3  1015.9  1012.3  1015.0  1021.7  1019.5  1013.2 

197b   1014  8  1012  7  1010.8  1021.2  1008. b  101b. 2  1015, b  1021 

1977  1005,7   99b, 3  1007.0  1013.0  1017.8  1017.1  1015. b  1012 

1978  1007.3  1001. b  1000.9  1012.0  1017,4  1014.0  1014.1 

1979  1008.9  1008.5  1003.3  1011,8  1008.7  101b. 8  1017. b 

1980  1009.5  1010,5  100b. 1  1023.5  1015.7  1009.0  1010.9  1011 

MEAN   1005.8  1007.7  1009. b  101b, 1  1012.9  1014. b  1015.0  1014.3  1013.4  1011.3  1011.2  1008,7   1011,7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  997  b  lOlb.O  101b. 0  1015.2  1010.9  1014.5  1019.7  1012.5  1019.9  101b. 5  101b. 7  1 020 . b   1014.7 

1972  1005  8  1002  3  1009  1  1012  0  1008.9  1010.4  1018.3  1019. b  1023.2  1017.0  1011.4  1004.8   1011.9 

1973  1015  9  1014,7  1022.9  1021.7  1011.9  1018.9  1015,2  1015,8  1014. b  1019.3  1019.3  1012.0   101b. 9 

1974  99b  4  1003  1  1012  7  1020  1  1011.9  1014.8  1014.1  1012,0  1005.1  1020.4  1005.0  1010.9   1010.5 

1975  1002^5  1017.1  1013.5  101b. 2  1022.9  1020.7  1014.4  101b, 7  1009.3  1014.9  1015.2  1025,5   1015.7 

197b   101b  0  1013.9  1012.0  1022.4  1009.8  1017.4  101b. 8  1022.8  1013.9   999.3  1010.4  1005.1   1013.3 

1977  100b  9   997  5  1008  2  1014  2  1019.0  1018.3  101b. 8  1013. b  1018.8  1004,3  1007.9  1009.2   1011,2 

1978  lOOs's  1002.8  1002.1  1013.2  lOlB.b  1015.2  1015.3  1017.7  1015,8  1019,7  1015.5   994.2   1011, b 

1979  1010  1  1009  7  1004  5  1013  0  1009.9  1018.0  1018.8  1011.2  1015. b  1004,8  1008, b  1003,2   1010, b 

1980  1010^7  1011.7  1007.3  1024.8  101b. 9  1010.2  1012.1  1012.8  1010.2  1008.4  1014,1  1013,5   1012.7 

MEAN   1007.0  1008.9  1010.8  1017,3  1014.1  1015.8  101b. 

CLINO   1010,2  1013.0  1011,9  1014,3  1015,1  1015,0  1013. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT      JUN     JUL 


15. b 
14.5 
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b.8 

b 

1972 

4.8 

5 
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b.7 

b 
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7.0 

b 
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7.2 

b 

197b 

7.2 
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1977 

4,9 

5 

1978 

5.b 

4 

1979 

3.7 

4 

1980 

4  .7 

b 

MEAN 

5.9 

b 

CLINO 

5.8 

b 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

118 

82 

1972 

b9 

7b 

1973 

1  19 

10b 

1974 

204 

1  13 

1975 

209 

29 

1  1  7 

b3 

52 

4b 

1  19 

97 

1  1  7 

1b8 

70 

140 

149 

47 

925 

1  15 

158 

9b5 

157 

122 

108b 

128 

120 

1220 

hh  121  49  55  lib  85  14b  159  131  1214 

13  28  79  103      39  1b2  138  Ibl  lb5  1157 

45,8  bl,8  bl.l  b5.8    8b, 4  101,1  104. b  140.0  112.7  1072. 

b5  b3  73  88     89  10b  120  12b  141  1155 


WORLD  WEATHER  RECORDS 
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BIRR  IRELAND             HMD  03'3fc5   53  05N  007  53W  70  M 
NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1006.4  1003.0  1005. '3  1011.4  1004.2  1012.7  1010.8  lOOS.O  1014.3  1007.2 

1004.1  1001. fc  1002.9  1010.2  1011.5  1014.9  1009.4  1004.6   999.9  1004.6 

1011.7  1003.4  1011.6  1006.7  1008.5  1006.9  1011.0  1011.7  1004.7  1009.1 

1005.1  1010.8  1004.2  1006.9  1006.6  1005.2   997.6  1011.0   998.2  1005.8  1003.4 

1007.9  1013.2  1012.4  1006.5  1008.7  1002.3  1008.6  1007.7  1017.4  1008.1 

1976  1009.0  1007.1  1005.8  1013.9  1003.2  1010.5  1008.9  1014.2  1004.9   992.1  1004.0   997.6  1005.9 

1977  999.1   990.4  1002.1  1006.2  1010.0  1008.9  1008.6  1005.5  1012.0   998.7  1000.9  1002.3  1003.7 

1978  1001.3   995.2   996.5  1004.5  1009.8  1006.5  1007.3  1009.8  1009.3  1012.7  1010.3   987.2  1004.2 

1979  1002.2  1002.0   996.4  1004.0  1002.4  1009.9  1011.5  1003.7  1009.3   998.3  1002.6   997.3  1003.3 

1980  1003.4  1005.1   999.3  1016.0  1008.4  1002.4  1004.2  1005.5  1004.5  1001.2  1006.7  1007.5  1005.4 

MEAN   1000.5  1001.9  1003.5  1008.6  1005.9  1007.8  1008.2  1007.7  1007.4  1005.4  1005.6  1003.4  1005.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1000.3  1018.5  1016.3  1015.2  1011.7  1014.5  1020.0  1012.7  1021.3  1019.5  1017.8  1023.2  1015.9 

1972  1007.9  1004.0  1010.3  1012.8  1010.3  1011.6  1018.8  1020.2  1023.7  1018.1  1013.4  1008.7  1013.3 

1973  1018.5  1016.1  1024.8  1020.6  1012.1  1020.2  1015.3  1017.1  1015.5  1019.8  1020.5  1013.6  1017.8 

1974  1001.3  1005.1  1014.0  1019.6  1012.9  1015.5  1015.2  1013.9  1006.2  1019.8  1007.0  1014.6  1012.1 

1975  1006.2  1019.2  1013.4  1016.7  1021.9  1021.0  1015.0  1017.3  1011.0  1017.3  1016.5  1026.4  1016.8 

1976  1017.9  1016.0  1014.6  1022.7  1011.9  1019.1  1017.4  1022.8  1013.6  1000.7  1012.9  1006.5  1014.7 

1977  1008.0   999.1  1010.9  1015.1  1018.8  1017.6  1017.2  1014.1  1020.7  1007.4  1009.7  1011.1  1012.5 

1978  1010.2  1004.0  1005.3  1013.3  1018.5  1015.2  1015.9  1018.4  1017.9  1021.4  1019.1   995.9  1012.9 

1979  1011.2  1010.9  1005.2  1012.8  1011.2  1018.6  1020.1  1012.3  1018.0  1007.0  1011.4  1006.1  1012.1 

1980  1012.3  1014.0  1008.1  1024.9  1017.1  1011.0  1012.8  1014.1  1013.1  1009.9  1015.6  1016.3  1014.1 

1016.1  1014.1  1014.4  1012.2  1014.2 

1014.4  1013.8  1011.5  1011.6  1013.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  5.5     5.8     5.7     7.6  10.6    12.3    15.5    14.5    14.6    12.0     7.1     7.1  9.9 

1972  4.0     5.3     5.8     8.1  9.7    11.1    15.1    13.7    11.3    10.6     6.0     6.8  8.9 

1973  6.2     5.5     6.4     7.4  11.0    13.8    14.8    15.4    13.3     9.6     7.6     5.7  9.7 

1974  6.5     5.7     5.9     9.0  10.3    12.9    14.0    14.0    10.9     7.9     6.0     8.3  9.3 

1975  6.6     7.0     5.2     8.5  10.1    14.2    16.2    16.4    11.9    11.1     6.7     5.7  10.0 

1976  6.4     5.8     6.5     8.3  10.6    15.4    16.4    16.4    12.7     9.1     6.1     2.7  9.7 

1977  3.2     5.4     7.4     7.4  10.3    11.9    15.5    14.7    12.3    11.6     5.4     7.2  9.4 

1978  3.9     3.8     6.7     7.0  11.4    12.7    14.3    14.4    13.8    11.9     8.7     5.3  9.5 

1979  1.7     3.2     4.7     7.3  9.0    13.4    15.6    14.0    12.4    10.7     7.6     5.3  8.7 

1980  3.6     6.1     5.4     8.4  10.9    12.9    13.9    15.1    13.7     8.8     6.6     6.4  9.3 

MEAN      4.8     5.4     6.0     7.9  10.4    13.0    15.1    14.9    12.7    10.3     6.8     6.1  9.4 

CLINO      4.4     4.9     6.7     8.4  11.0    13.8    15.1    15.1    13.1     9.9     6.8     5.3  9.5 

PRECIPITATION  MM 
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44 
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44 
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73 
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62 
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43 
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71 

836 

1  1  1 
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1  16 

847 

88 

839 

74  .  1 

757.0 

89 
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EUROPE 


CASEMENT  AERODROME                            IRELAND  HMO  53  1 8N  006  2feW  91  M 

NOTES  ON  PAGE  l& 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     EEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  989  4  1006  6  1004.2  1003.6  1000.5  1002.9  1008.8  1001.2  1010.2  1008.3  1005.2  1011.5  1004.4 

1972  996.7   993.1   998.8  1000.6  998.7  999.8  1007.4  1008.6  1012.1  1006.9  1001.2  998.0  1001.8 

1973  1007  1  1003  8  1013  3  1008.1  1001.0  1008.7  1003.8  1006.0  1004.2  1008.4  1008.5  1001.5  1006.2 

1974  991.0   993.5  1002.7  1008.7  1001.9  1004.2  1003.3  1002.9  994.6  1006.9  995.1  1002.3  1000.6 

1975  994.6  1008.6  1001.4  1004.6  1010.4  1009.6  1003.8  1006.1  999.5  1006.8  1004.7  1013.9  1005.3 

1976  1005  7  1004.7  1003.6  1010.9  1000.7  1008.0  1006.3  1011.6  1002.3  989.6  1001.3  995.2  1003.3 

1977  996.3   988.2  1000.0  1002.7  1007.4  1005.7  1005.6  1003.0  1009.3  996.8  997.3  1000.1  1001.0 

1978  997.9   993.0   993.7  1002.0  1007.1  1003.4  1004.2  1006.9  1005.9  1009.9  1007.7  985.6  1001.4 

1979  999.4  1000.0   992.9  1000.8  999.9  1007.1  1008.5  1000.9  1006.6  996.6  999.8  994.6  1000.6 

1980  1001.0  1002.9   996.8  1013.1  1006.0  999.2  1001.4  1002.7  1001.9  998.0  1003.7  1003.8  1002.5 

MEAN  997.9   999.4  1000.7  1005.5  1003.4  1004.9  1005.3  1005.0  1004.7  1002.8  1002.5  1000.7  1002.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1000.8  1018.1  1015.7  1015.1  1011.8  1014.2  1019.9  1012.4  1021.4  1019.6  1016.7  1023.0  1015.7 

1972  1008.1  1004.5  1010.3  1012.0  1010.0  1011.0  1018.5  1019.8  1023.5  1018.2  1012.6  1009.4  1013.2 

1973  1018  7  1015  3  1024.9  1019.6  1012.3  1020.0  1014.9  1017.2  1015.4  1019.8  1020.1  1013.1  1017.6 

1974  1002.3  1004.9  1014.2  1020.2  1013.2  1015.4  1014.5  1014.1  1005.9  1018.4  1006.5  1013.7  1011.9 

1975  1006.0  1020.2  1012.9  1016.0  1021.8  1020.9  10r4.9  1017.2  1010.7  1018.1  1016.1  1025.5  1016.7 

1976  1017.2  1016.2  1015.1  1022.4  1011.9  1019.1  1017.4  1022.8  1013.5  1000.8  1012.7  1006.7  1014.7 

1977  1007.8   999.5  1011.4  1014.1  1018.8  1017.0  1016.8  1014.2  1020.6  1007.9  1008.8  1011.5  1012.4 

1978  1009.4  1004.5  1005.0  1013.5  1018.5  1014.6  1015.4  1018.1  1017.1  1021.2  1019.1  996.9  1012.8 

1979  1011.0  1011.6  1004.3  1012.2  1011.2  1018.4  1019.7  1012.1  1017.8  1007.8  1011.2  1006.0  1011.9 

1980  1012.5  1014.3  1008.3  1024.6  1017.3  1010.4  1012.5  1013.8  1013.1  1009.3  1015.1  1015.3  1013.9 

MEAN  1009.4  1010.9  1012.2  1017.0  1014.7  1016.1  1016.5  1016.2  1015.9  1014.1  1013.9  1012.1  1014.1 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  5.5     5.4     5.5     7.3  10.3    12.1  15.6    14.4  14.3  12.0  6.6  7.3  9.7 

1972  4.6     5.3     6.0     8.0  10.0    11.1  14.7    13.6  11.2  10.7  6.1  6.8  9.0 

1973  6.0     4.9     6.3     6.9  10.8    14.1  14.7    15.2  13.2  9.4  6.8  5.4  9.5 

1974  6.8     5.5     5.9     7.5  10.0    12.4  14.3    14.0  11.0  7.4  6.0  8.0  9.1 

1975  6.3     5.9     5.1     8.3  8.7    14.0  16.6    16.7  12.3  10.7  6.9  5.6  9.7 

1976  6.2     5.6     5.8     7.6  10.6    15.7  16.3    16 

1977  2.9     5.8     7.4     7.2  9.7    12.0  15.5    14 

1978  3.6     3.8     6.4     6.5  11.1    12.7  14.2    14 

1979  1.8     3.0     4.6     7.2  9.0    13.4  15.6    14 

1980  3.7     6.1     5.1     8.3  10.8    13.0  13.7    14 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1971  30  33  64 

1972  91  70  58 

1973  40  33  19 

1974  96  51  22 

1975  122  20  31 

1976  65  37  46 

1977  67  114  56 

1978  67  44  52 

1979  38  57  66 


12 

.7 

9 

.5 

12 

.7 

12 

.  1 

13 

.7 

1 1 

.8 

12 

.8 

1 1 

.2 

13 

.8 

8 

.8 

12 

.8 

10 

.4 

13 

.0 

10 

.0 

1980 


15 

56 

22 

53 

91 

51 

25 

90 

48.1 

47.5 

59 

55 

56.6    59.5 


42 

580 

69 

678 

65 

647 

4  1 

666 

29 

573 

52 

663 

65 

765 

169 

716 

108 

743 

51 

808 

69.1 

683.9 

77 

768 
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NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

ig?!  330.5    1008.6  1007.5  100b. b  1002.8  1005. ^  1011.4  1004.2  1012.2  100g.5  1008. b  1013.3  1 00b . 8 

ig72  gg8.2  334. h   1001.1  1003.7  1001.0  1002.4  1010.0  1011.4  1014. g  1009.0  1003.7  gg8.2  1004.0 

1973  1008.5  1006.8  1015.3  1012.5  1003.4  1011.1  1006.8  1008.0  100b. b  1011.1  1011.3  1004.1  1008.8 

1974  990.2   995.6  1004.9  1011.4  1003.8  1006.7  1006.1  1004.5   997.1  1011.5   997.4  1004.0  1002.8 

1975  995.7  1009.7  1004.8  1007.8  1013.8  1012.4  1006.3  1008.6  1001.6  1007.7  1007.3  1017.2  1007.7 

1976  1008.2  100b. 4  1004.7  1014.0  1002.3  1009.8  1008.7  1014.4  1005.3   991.6  1003.0   997.2  1005.5 

1977  998.9   989.7  1000.9  1005.9  1010.3  1009.4  1008.5  1005.4  1011.2   997.3  1000.1  1001.6  1003.3 

1978  1000.7   994.9   995.1  1004.8  1010.0  1006.5  1007.2  1009. b  1008.3  1012.0  1008. b   98b. b  1003.7 

1979  1002.0  1001.8   99b. 2  1004.2  1002.0  1009.9  1011.1  1003.4  1008.4   997,6  1001.6   996.2  1002.9 

1980  1003.1  1004.4   999.3  1016.4  1008.7  1002.2  1004.1  1005.2  1003.3  1000.8  1006.5  1006.5  1005.0 

MEAN  999.6  1001.3  1003.0  1008.7  1005.8  1007.6  1008.0  1007.5  1006.9  1004.8  1004.8  1002.5  1005.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  998.9  1017.2  1016.1  1015.1  1011.2  1014.3  1019.7  1012.5  1020. b  1017.9  1017.1  1021.9  1015.2 

1972  100b. 8  1003.1  1009.7  1012.2  1009.4  1010.8  1018.4  1019.8  1023.3  1017.5  1012.2  1006.6  1012.5 

1973  1017.1  1015.4  1023.9  1021.1  1011.8  1019.4  1015.1  101b. 4  1015.0  1019. b  1019.8  1012.7  1017.3 

1974  998. b  1004.0  1013.4  1019.9  1012.2  1015.1  1014.4  1012.8  1005.5  1020.0  1005.8  1012.5  1011.2 

1975  1004.1  1018.3  1013.4  101b. 3  1022.3  1020.7  1014.5  1016.9  1010.0  1016.1  1015.8  1025.8  1016.2 

1976  1016.8  1015.0  1013.3  1022.5  1010.7  1018.1  1017.0  1022.8  1013.6  1000.0  1011.6  1005.8  1013.9 

1977  1007.5   998.2  1009.4  1014.4  1018.8  1017.8  1016.8  1013.7  1019.6  1005.6  1008.6  1010,0  1011.7 

1978  1009.2  1003.4  1003.6  1013.3  1018.4  1014.9  1015.5  1017.9  1016.7  1020.4  1017.1   995,0  1012,1 

1979  1010.6  1010.4  1004.7  1012.7  1010.5  1018.3  1019.5  1011.7  101b. 8  1 00b . 0  1010.0  1004.7  1011.3 

1980  1011.7  1013.0  1007.8  1024.9  1017.1  1010. b  1012.4  1013.5  1011.6  1009.3  1015.0  1015.0  1013.5 

MEAN  1008.1  1009.8  1011.5  1017.2  1014.2  1016.0  1016.3  1015.8  1015.3  1013.2  1013.3  1011.0  1013.5 

CLINO  1011.2  1013.9  1012.9  1015.0  1015.6  1015.5  1013.8  1013.7  1014.0  1013.5  1010.9  1010.4  1013.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  5.1     5.7     6.0     7.6     9.9    11.8    14.6    14.0    13.4    11.3     7.4     7.0  9.5 

1972  3.6     4.7     5.6     7.9     9.5    10.4    14.5    13.1    11.1    10.3     6.0     6.1  8.6 

1973  5.9     5.2     6.2     7,3    10.2    12.9    14.0    14,6    12.8     9,4     7,2     5.5  9.3 

1974  6,0     5,6     5.7     8.8    10.0    12.5    13.3    13.3    10.3     8,0     5,5     7,8  8.9 

1975  6.4     5,9     5,1     8,2    10.0    13.2    15.1    15.6    11.4    10.5     b,8     5,9  9.5 

197b  b.3     5.5     6,2     8.4    10.0    14.2    15.6    15.8    12.6     8.6     6.1     2.3  9.3 

1977  2.8     4.9     7,1  7.0    10.3    12.0    15.4    14.5    11,9    11,2     5,1     6,8  9,1 

1978  4.0     3.7     6.3     7.2    11.1    12.2    13.9    14.1    13,6    11,6     8.1     4.8  9.2 

1979  1.5     2,8     4.5     7,1  8.5    12.9    14.6    13.4    12,1    10,2     7,4     4,9  8,3 

1980  3.3     5.5     5.1     8,6    10,6    12.5    13.5    14.4    13,4     8,8     b,7     b,2  9,0 


MEAN 
CLINO 


PRECIPI TATION  MM 


1971 

1  10 

77 

53 

1972 

1  12 

93 

85 

1973 

116 

67 

50 

1974 

205 

115 

48 

1975 

191 

39 

52 

1976 

156 

49 

104 

1977 

91 

1  1  1 

124 

1978 

131 

73 

170 

1979 

79 

57 

104 

1980 

103 

123 

113 

MEAN 

129.4 

80,4 

90 

CLINO 

122 

83 

75 

58 

98 

60 

97 

130 

41 

61 

lb 

52 

14b 

55 

137 

81 

63 

145 

9b 

102 

145 

47 

1  14 

lib 

b4 

137 

168 

1  14 

7b 

7 

78 

134 

99 

53 

107 

60 

187 

183 

63 

65 

1  1  1 

46 

151 

28 

159 

57 

15b 

170 

1  17 

77 

158 

12b 

1b3 

70.3 

87.7 

90.3 

107, b 

141 

98 

91 

108 

1  1  1 

1  10 

TOTAL 

885 
1055 
1015 
1  12b 
1057 

1039 
1  180 
1077 
1224 
1314 

1097.; 
1  135 


EUROPE 


CLONES                                             IRELAND  WMO  03'974  54  UN  007  14W  87  M 

NOTES  ON  PAGE  Ife 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

n?!  383    3  lOOb  3  1004. g  1004.6  1000.7  1003.5  1 OOS . 3  1001.7  1010. b  1007.9  1005.3  1011.3  1004. fc 

1'372  "397.0  333. b  S^S .  3  1000.7  ■998.7   999.7  1007.7  1009.0  1012.7  1007.5  1000.9   997.3  1002.0 

1973  100b  9  1003  5  1013  3  1009.2  1001. b  1008.7  1004.2  1 00b . 1  1004.5  1009.1  1008. b  1001.4  100fc.4 

1974  989.5   993.4  1003.3  1010.0  1002.3  1004. b  1003.3  1002.7  994. b  1007.7  994.8  1001.0  1000, b 

1975  993.4  1009.1  1002.3  1004.9  1011.5  1010.1  1004.0  1 00b . 5  999.4  100b. 7  1004.8  1014.0  1005. b 

197b  1005.4  1004.8  1003.5  1011.5  1000.4  1007.9  100b. b  1012.5  1003.3  989.9  1001.0   995. b  1003.5 

1977  99b. 7   988.4  999.7  1002. b  1008.3  100b. b  1005.9  1003.7  1009.3  99b . 1  99b. 9  1000.3  1001.2 

1978  997.7   993.7  992.9  1003,0  1007.8  1003.8  1004.4  1007.1  1005.4  1009.7  100b. 8   98b . 4  1001. b 

1979  999.8  1000.9  993.0  1001.4  999.8  1007.2  1008.4  1000.8  100b. 0  99b . 5  999.0   993.9  1000. b 

1980  1001.1  1002.7  997.2  1013.5  100b. 9   999. b  1001.8  1003.0  1001.4  998. 3  1004.1  1003.2  1002.7 

MEAN  997.7   999 . b  1000.9  100b. 1  1003,8  1005.2  1005. b  1005.3  1004.7  1002.9  1002.2  1000.4  1002.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  999.8  1017.0  1015.5  1015.2  1011.2  1014.0  1019.7  1012.1  1021.1  1018.5  101b. 0  1022.0  1015,2 

1972  1007. b  1004.1  1009.9  1011.3  1009.2  1010.2  1018.1  1019.5  1023.3  1018.0  1011.5  1007.9  1012. b 

1973  1017. b  1014.2  1024.0  1019.8  1012.1  1019.2  1014. b  101b. 5  1015.0  1019.7  1019.2  1012.0  1017.0 

1974  1000.0  1003.9  1014.0  1020. b  1012.8  1015.1  1013.7  1013.1  1005.0  1018.3  1005.4  1011,5  1011.1 

1975  1003.9  1019.8  1013.0  1015.5  1022.1  1020.5  1014.3  101b. 8  1009.8  1017.3  1015.5  1024.8  101b. 1 

197b  101b. 0  1015.5  1014.2  1022.2  1010.6  1018.3  1017.0  1022.9  1013.7  1000.3  1011. b  100b. 3  1014.1 

1977  1007.4   999.0  1010.3  1013.2  1018.8  1017.0  101b. 3  1014.1  1019.8  100b. 5  1007.5  1010.8  1011.7 

1978  1008.3  1004.4  1003.4  1013.7  1018,3  1014.2  1014.8  1017. b  1015.8  1020.2  1017.5   99b. 9  1012.1 

1979  1010. b  1011.7  1003. b  1011.9  1010.3  1017.7  1018.8  1011.2  101b. 5  100b. 9  1009.5  1004.4  1011.1 

1980  1011.9  1013.3  1007.8  1024.2  1017.4  1010.0  1012.2  1013.3  1011.8  1008.8  1014.7  1013.8  1013.3 

11. b  101b. 8  1014,3  1015. b  101b. 0  1015.7  10 

13.2  1014. b  1015,7  1015.1  1013.4  1013. b  10 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  5.0     5.5     5.b     7.4  10.3    11.9  15,3    14.2  13. b  11.4     b.8     b.9  9.5 

1972  3.7     4.8     5.b     7.9  9.5    10. b  14. b    13.0  11.2  10.4     5.5     5,8  8,5 

1973  5.3     4.b     b.O     b.9  10.2    13.4  14. b    14.7  12.9  9.0     b.3     5.1  9.1 

1974  5,8     5,3     5.7     8.5  10.0    12.4  13.4    13.5  10.5  7.b     5.1     7.3  8.8 

1975  5.9     5.b     4.9     8.0  9.8    13.4  15.7    Ib.l  11.5  10.4     b.4     5,5  9.4 

1976  5,8     5,2     5.7     8.1  10.1    14.9  15.7    15.7  12.4  8.8     5.3     2.0  9.1 

1977  2,b     4.4     b.7     b.8  9.9    12.2  15.5    14.2  11. b  11.3     4.7     6.3  8.9 

1978  3.4     3.5     6.0     6.6  11.3    12.3  13.8    14.2  13.1  11.7     7.9     4.4  9.0 

1979  .9     2.5     4.3     b.8  8.b    13.0  14.9    13.5  12.1  10.7     b.8     4.5  8.2 

1980  2.7     5.6     4.7     8.5  10.8    12.6  13.6    14.8  13.4  8.7     6.8     5,8  9,0 


MEAN      4,1     4,7 
CLINO      3,8     4.3 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1971 

56 

1972 

97 

1973 

88 

1974 

119 

1975 

131 

1976 

1  IB 

1977 

73 

1978 

83 

1979 

51 

1980 

77 

68      3b 
60      92 


56.8    64.3 


24 

b75 

81 

882 

72 

827 

101 

950 

31 

656 

74 

848 

69 

878 

164 

882 

1  13 

91b 

133 

9b  1 

86.2 

847 

100 

935 
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NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 


nyi 
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.  1 
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.5 

33b 

.  7 
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.8 

332 

.3 

335 

.  1 

1000 

.5 

333 

.b 
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.3 
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.b 
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.2 

1003, 

.8 
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,0 
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.0 
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.b 

334 

,0 
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.5 

333 

,0 

333 

.8 
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,0 

1003, 

.7 

338 

.  1 

334 

.3 
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.7 

334 

ISTS 

333 

.0 

337 

,  7 

1005 

.4 

1001 

.0 

332 

.5 

1001 

.b 

33b 

.4 

338 

.5 

33b 

.4 

333 

.3 

1001 

.7 

334 

.8 

338 

1'374 

383 

.2 

38fc 

.4 

334 

.  1 

338 

.3 

333 

.3 

33b 

.4 

337 

.3 

335 

.3 

388 

.  1 

1000 

.3 

388 

.5 

337 

.b 

333 

1'575 

388 

,7 

338 

.7 

333 

,4 

337 

.7 

1001 

.  7 

1001 

.3 

33b 

.3 

338 

.4 

332 

.b 

338 

.0 

337 

.4 

1007 

.  1 

337 

1^76 

338, 

.5 

33& 

.b 

335 

.2 

1002 

.3 

333 

.5 

1000 

.5 

338 

.b 

1003 

.2 

333 

.8 

381 

.b 

334 

1 

386. 

,b 

335 

1S77 

388 

,3 

373 

.7 

331 

.7 

33b 

.b 

338 

.3 

338 

,3 

338 

.4 

334 

.8 

1001 

.  7 

388 

.8 

331 

.5 

331 

.4 

333 

1378 

331 

,8 

383 

.b 

387 

,5 

333 

.2 

333 

.0 

33b 

.  1 

337 

.  4 

333 

.  7 

1000 

.2 

1002 

.b 

1000 

.  7 

375 

.7 

334 

1873 

331 

,3 

383 

.3 

38b 

.5 

333 

.5 

332 

.5 

333 

.8 

1001 

.8 

334 

.  1 

333 

.b 

387 

.7 

333 

.8 

388 

.  1 

333 

1380 

332 

.8 

334 

.3 

388 

.7 

1005 

.  1 

337 

.2 

332 

.  7 

333 

.8 

335 

.5 

335 

,  1 

331 

.3 

33b 

.3 

338 

.7 

335 

MEAN  330.3  331.1  333.0  337.8  335.2  337.5  338.0  337.4  337.3  335.0  335,8  333.4  335.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1000  8  1013  b  101b. b  1014. b  1011.8  1014. b  1013.3  1013.0  1021.4  1020.2  1013.1  1023.8  101b. 3 

1372  1007.3  1003.7  1010.4  1013.8  1011.2  1012.5  1013.2  1020.5  1023.4  1017.7  1014.8  1003.4  1013.7 

1373  1018.3  1017.7  1025.5  1020.3  1012.0  1021.1  1015.8  1017.3  1015.3  1013. b  1021. b  1014.7  1018.5 

1374  1002.8  100b. 2  1014.1  1018.7  1012.3  1015.3  101b. 7  1014.7  1007.5  1020.8  1008.3  1017.4  1013.0 

1375  1008.4  1018. b  1013.3  1017. b  1021.4  1021.4  1015. b  1017.8  1012.1  1017. b  1017.3  1027.3  1017.4 

137b  1013. b  101b. 4  1015.1  1022.8  1013.1  1020.0  1017.3  1022. b  1013.2  1001.1  1013.3  100b. 5  1015.2 

1377  1008.3  333.4  1011.5  101b. 5  1018. b  1017.3  1017.8  1014.1  1021.3  1008.3  1011.3  1011.1  1013.0 

1378  1011.8  1003.5  1007.2  1013.0  1018. b  1015.7  101b. 8  1013.1  1013.7  1022.2  1020.5  335.3  1013. b 
1373  1011.4  1003.8  100b. 3  1013.3  1012.2  1013.4  1021.2  1013.5  1013.2  1007.1  1013.5  1007.3  1012.3 
1380  1012.8  1014.8  1008. b  1025.1  101b. 3  1012.1  1013.2  1014.8  1014.5  1010.3  101b. 1  1018. b  1014.3 

MEAN  1010.3  1011.0  1012.3  1017. b  1014.3  1017.1  1017.4  1016.8  101b. 8  1014. b  1015.6  1013.2  1014.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1371  5.8  b.O  5.3  7.5  10.3  12.1  15.3  14. b  14.3  12.0  7.3  7.1      3.3 

1372  4.b  5.1  b.2  8.3  3 

1373  b.7  5.5  b.5  7.4  10 

1374  k.b  5.b  b.O  8.5  10 

1375  b.h  7.0  5.b  8.2  10 

137b      b.5  5.7  b.7  8.1  10.1  14.4  15.4  lb. 4  12.8  3.3  b.8  3.8      3.7 

1377  3.7  5.5  7.0  7.4  10.2  11.3  15.5  15.0  12.8  11.2  b.1  7.5      3.5 

1378  4.3  4.2  b.3  7.2  11.4  12.5  14.3  14.3  13.8  12.0  3.3  6.0  3.b 
1373  2.8  3.7  4.3  7.4  8.7  12. b  15.4  13.3  12. b  10.3  8.4  b.O  8.3 
1380      4.7  6.6  5.6  8.6  10.4  12.6  13. b  14.8  13.5  3.2  7.2  b .b               3.4 

MEAN      5.2  5.5  b.1  7.3  10.1  12.7  14.8  14.7  12.8  10.4  7.4  b.4      3.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1371  1b2  34  47  56  44  67  34  113  57  123  56  71      330 

1372  176  185  100  50  146  34  40  44  14  82  130  170  1171 

1373  127  86  38  34  183  41  48  75  156  107  106  115  111b 

1374  343  133  41  57  152  21  45  120  18b  32  80  70  1280 

1375  1b2  5b  34  43  32  20  186  42  140  205  62  25  1007 

1376  30  67  111  21  113  52  33  14  107  210  104  158  1140 

1377  152  238  151  38  41  36  30  127  68  223  86  204  1400 

1378  103  163  36  33  26  61  82  114  45  43  3b  265  1211 
1373  131  174  102  41  102  67  lb  37  43  154  33  220  124b 
1380  131  150  103  38  37  47  118  123  151  158  107  132  1301 
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NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  991 .0  1008.0 

1972  998.2   994.7 

1973  1008.7  1005.0 

1974  992. b   995.0 

1975  995.9  1010.4 

197b   100b. 9  lOOfe.2 

1977  997. b   989. b 

1978  998.5   994.0 

1979  1000.5  1001 . 3 

1980  1001 . 7  1003. 7 

MEAN    999.2  1000.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP 

1971  1000.8  1018.0  1015. b  1015.0  1011.7  1014.0  1019.9  1012.3  1021. b 

1972  1008.2  1004.7  1010.3  1011.8  1010.0  1010.9  1018.5  1019.8  1023.4 

1973  1018.7  1015.0  1024.8  1019.4  1012.4  1019.9  1014.8  1017,2  1015.4 

1974  1002.4  1004.9  1014.3  1020.5  1013.4  1015.5  1014.4  1014.1  1005.8 

1975  1005.8  1020.4  1012.8  1015.8  1021.9  1020.9  1014.8  1017.2  1010.7 

197b  101b. 9  101b. 2  1015.1  1022.3  1011.8  1019.1  1017.3  1022.8  1013.4  1000.7  1012. b  100b. b   1014. b 

1977  1007. b  999.5  1011.4  1013.7  1018.8  101b. 8  101b. b  1014.2  1020.5  1007.9  1008.4  1011.5   1012.2 

1978  1009.0  1004.5  1004.7  1013.4  1018.4  1014.4  1015,1  1017.8  101b. 7  1021.0  1019.0   997.1   1012, b 

1979  1011,0  1011,8  1004.1  1012.1  1011. 

1980  1012.2  1014,1  1008,0  1024,3  1017. 

MEAN   1009.3  1010.9  1012.1  101b. 8  1014. 
CLINO   1012.0  1014,1  1013,5  1014,8  1015, 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY 

1971  fc,0  b.O  b,0  7,9  10, 

1972  5,1  5,7  b,4  8,b  10, 

1973  b,7  5,4  7,0  7,4  10, 

1974  7,1  b,0  b,2  8,0  10, 

1975  b,7  b,4  5,5  8,fc  9, 

197b  b,5  b,1  b.2  8,2  10, 

1977  3,4  5,b  7,4  7,4  10, 

1978  4,1  4,0  b,8  b,9  11, 

1979  2.3  3.4  4,9  7,4  9. 

1980  4.2  b.4  5.5  8,9  11. 

MEAN      5.2     5.5     b,2     7,9    10, 
CLINO      4,7     5.1     b.4     8.2    10. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV-    DEC     TOTAL 

«2  77  52  34  72  b3  b7  27  34  48  3b  591 

b7  51  49  b7  59  45  21  8  41  79  82  fa72 

32  11  48  71  20  73  109  7b  59  b1  73  b85 

19  32  57  74  41  99  30  lib  27  58  38  704 

2b  43  44  42  15  28  3b  124  55  57  30  583 


53  73  b4  54  82  44  47  105  33  119  51  112  837 

115  b9  74  8  41  79  39  98  98  114  41      50  82b 

72.2  55,9  53,1  40,3  50.9  45.8  55,2  b5,8  b9 , 4    71,4  55.2    75,2  710, 

70  52  48  45  58  55  70  72  74      70  b8      7b  758 
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NOTES  ON  PAGE  16 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1^71    g'53.1  1010. "3  1008.1  lOOb.g  1004.0  100b. 5  1012.1  1004. "3  1013.7  1012.3  lOO^.S  1015. fc  1008.2 

1572  1000.2  qgfc.s  1002.4  1004. g  1002.7  1003. g  1011.0  1012.3  1015. fc  1010.2  1005.8  1001.7  1005.6 

1'573   1011,0  1008.4  1017.3  1012,2  1004.4  1012.8  1007,5  1009.8  1007.8  1011.8  1012.8  1005.8  1010.2 

1874  885.0   887,7  1006.2  1011.5  1005.3  1007.8  1007.7  1006.7  888.8  1011,4   888.5  1007.7  1004.6 

1875  888.4  1011.8  1005.1  1008.8  1013.6  1013.3  1007.5  1008.7  1003.6  1010.3  1008.8  1018.3  1008.2 

1876  1010.5  1008.5  1007.4  1014,6  1004,7  1011.8  1008.8  1014.8  1005.6  883.2  1005.5  888.7  1007.1 

1877  1000.0   881.7  1003.7  1007.3  1010.7  1008.5  1008.4  1006.4  1013.3  1000.5  1002.1  1003.7  1004.8 

1878  1002.4  886.2  888.2  1005.2  1010.6  1007.3  1008.2  1010.8  1010.6  1013.8  1012.2  888,4  1005.3 
1878  1003.2  1003.0  887,2  1004,6  1003,7  1010,8  1012,5  1004,8  1010,7  888,7  1004,3  888,8  1004,5 
1880   1004,6  1006,5  1000,3  1016,6  1008,1  1003,4  1005,2  1006.7  1006.2  1002.3  1007.8  1008.1  1006.5 

MEAN   1001,8  1003,1  1004,6  1008,3  1006,8  1008,7  1008,1  1008,7  1008,6  1006,6  1006,8  1004,8  1006,6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1001.0  1018.8  1016.0  1014.8  1011,8  1014,2  1018,8  1012,6  1021.5  1020,1  1017.7  1023.6  1016,0 

1872  1008,1  1004,2  1010,3  1012,8  1010,5  1011.7  1018.7  1020.1  1023.5  1018,1  1013,7  1008.6  1013.4 

1873  1018.0  1016,4  1025,3  1020,1  1012,2  1020,5  1015,3  1017,5  1015,6  1018,8  1020,8  1013,8  1018,0 

1874  1002,8  1005,6  1014,2  1018,4  1013,1  1015.6  1015,5  1014,4  1006.6  1018,4  1007,4  1015.6  1012.5 

1875  1007,3  1018,7  1013,0  1016,7  1021,5  1021,1  1015,2  1017,4  1011.4  1018,1  1016,7  1026.4  1017.0 

1876  1018.4  1016.5  1015.4  1022.6  1012.5  1018. fc  1017. fc  1022.6  1013.4  1000.8  1013.4  1006.7  1015,0 

1877  1008,0   888,5  1011, fc  1015,2  1018,5  1017,3  1017,2  1014,1  1021,1  1008,3  1010,0  1011.5  1012,7 

1878  1010.4  1004.2  1006.1  1013.2  1018.4  1015.0  1016.0  1018.5  1018.4  1021.8  1020.1  886,3  1013.2 
1878  1011.3  1011.0  1005.2  1012.5  1011.5  1018.7  1020.3  1012.6  1018.5  1007.5  1012.2  IOOfc.8  1012,3 
1880   1012, fc  1014,4  1008,2  1024,5  1017,0  1011,1  1013,0  1014.4  1013.8  1010.2  1015,8  1017,0  1014,4 

1017,2  1014,7  1016,5  1016,8  1016,4  1016,4  1014,4  1014,8  1012.7  1014,5 

1015,4  1015.7  1016,2  1014,3  1014.3  1014.7  1014,3  1012.0  1011.8  1014.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  5,3     5,6     5,8     7,6  10,4    12,5  15,7    14,6  14.3  11,6     6,8     fc.8  8,7 

1872  4,0     4,8     fc,1      8,4  10,0    11,4  15,1     13, fc  11,1  10,7     5,7     fc,fc  8,0 

1873  fc,1     5.6     6.2     7,5  11.0    14.0  14,8    15,7  13,3  8,8     7,5    5,4  8,7 

1874  6,5     5,6     fc.l     8,8  10,0    13,1  14,7    13,7  10.8  8.1     6,1     8,3  8,3 

1875  6,3     6,5     5,4     8,6  10,1    14,2  16,4    16.5  11.8  11,0     6.7     5.5  8,8 

1876  6,4     5,5     6,3     8,1  10,6    15.5  16.3    16.5  12.7  8,8     5.5     2.5  8,fc 

1877  2,8     5,2     7,2     7.6  10.5    12.2  16.0    14.8  12,7  11,4     5,5     7,4  8.5 

1878  3,8  3,8  6,7  7.0  11.3  13.0  14.6  14.6  13,7  11,7  8,5  5,3  8,5 
1878  1,8  2,8  4,8  7,6  8,0  13,2  16,0  14.1  12.2  10,8  7,5  5,2  8,8 
1880      3,6     6,2     5,4     8,6  10,6    13,0  13,8    15.2  13,7  8,5     7,0     6,2  8,3 


PRECIPITATION  MM 
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NOTES  ON  PAGE  IE. 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n?!    <3S5.1  1011.8  1011.8  1012.2  1007,5  1011.0  IOlfe.5  1008.8  1017.3  1013.5  1011.0  1 0 1  fc .  9  1011.1 

1S72   1003.9  lOOO.S  100fc.2  1007.1  1005. fc  1  OOfc .  1  1 0  M  .  9  1015.8  101"3.8  1014  3  lOOfc  2  1002  7  1008  E. 

1<373   1013.0  1009.0  1019.3  101b. fe  1009.0  1015.1  1011.3  1012.5  1011.2  lOlfc.l  1014.5  1007.2  1012.9 

1974  994.3   999.4  1010. t  1018.2  1009.4  1011.5  1009.4  1008.9  1000.8  1014.4  1000.4  1005.0  1006.9 

1975  997.9  1016.1  1009.7  1011.6  1019.8  1017.2  1011.0  1013.4  1005.4  1013.2  1010.9  1019.9  1012.2 

1976  1010.8  1011.3  1009.8  1018.5  1006.6  1014.3  1013.5  1020.0  1011.0  996.6  1006.6  1002.6  1010.1 

1977  1003.6   995.8  1006.1  1008.6  1015.9  1014.3  1012.8  1011.1  1015.4  1001.8  1002.3  1007.0  1007.9 

1978  1003.5  1001.4   998.3  1011.2  1015.5  1010.8  1011.3  1014.1  1010.7  1015.8  1011.9  994.4  1008.2 

1979  1006.6  1008.6   999.4  1008.8  1007.0  1014.1  1014.7  1007.5  1011.6  1003.3  1004.1  999.2  1007.1 

1980  1007.9  1009.3  1004.6  1020.8  1014.7  1006.3  1008.7  1009.5  1007.0  1004.4  1010.6  1008.1  1009.3 

MEAN   1003.7  1006.4  1007.6  1013.4  1011.1  1012.1  1012.4  1012.2  1011.0  1009.3  1007.9  1006.3  1009.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
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.8 

1015 

.0 

997 

,  4 

1011.3 

1979 

1009 

,  7 

1011 

.7 

1002, 

,  4 

1011 

.9 

1010 

.0 

1017 

.2 

101  7 

.8 

1010 

.5 

1014, 

.6 

1006 

.3 

1007 

.2 

1002, 

.3 

1010.1 

1980 

1011 

,0 

1012 

.4 

1007. 

.7 

1023 

.9 

1017 

.8 

1009 

.4 

1011 

.8 

1012 

.5 

1010, 

,  1 

1007 

.4 

1013 

.  7 

1011 

,  1 

1012.4 

MEAN 

1006, 

,8 

1009 

.5 

1010, 

.6 

1016 

.4 

1014 

,2 

1015 

.  1 

1015 

.5 

1015 

.2 

1014  , 

,  1 

1012 

.4 

1010 

.9 

1009, 

,4 

1012.5 

LINO 

1009 

,2 

1012 

,  1 

1012, 

.2 

1013 

.4 

1015 

.0 

1014 

.5 

1012 

.5 

1012 

.5 

1012, 

,4 

1011 

,4 

1009 

.  1 

1008, 

,2 

1011 .9 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1971  6.4  6 

1972  4.7  5 

1973  6.2  5 

1974  6.5  6 

1975  6.5  6 

1976  6.7  5 

1977  4.6  4 

1978  4.8  4 

1979  3.4  4 

1980  4.6  6 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1971  81  9 

1972  117  3 

1973  99  8 

1974  131  8 

1975  155  1 

1976  145  4 

1977  68  15 

1978  163  5 

1979  143  2 

1980  75  8 


73.5 
102 


23 

91 

144 

53 

991 

25 

47 

143 

91 

965 

120 

66 

123 

135 

1039 

123 

63 

13T 

132 

985 

124 

92 

106 

59 

864 

67 

138 

123 

92 

982 

121 

102 

158 

64 

1028 

168 

70 

150 

125 

1093 

82 

1  13 

202 

121 

1141 

159 

148 

97 

1  12 

1085 

101  .2 

93.0 

137.7 

98.4 

1017 

103 

113 

105 

120 

1058 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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WMO  03971   53  32N  007  22W   101  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


987 .0  1004 .4  1002.4  1001 . 

994.4  990. B  996.. 7  998. 

1004.7  1001 .8  1011.1  lOOfc. 

988.7  992. 1  1001 .4  1007. 


998.3  1000.9  100b. £>  999. 

99fc.5  997. B  1005.3  100b. 

998.9  100b. 7  1001 .9  1003. 

1000.4  1002.9  1002. 1  1001 . 


992.8  1007.0  1000.5  1003.5  1009.4  1008.4  1002.4  1004.7 


1008.1  1005.9  1003.4  1009.3 

1010.1  1004.8  999.1  995.3 

1002.2  100b. 5  1007.3  1000.3 
993.3  100b. 3  993.7  1000.7 
998.1  1005.0  1003.4  1012. B 


197b   1004.4  1003.2  1001.9  1009.8   999.0  1006.5  1004.9  1010.4  1001.2 


999.7   993.8 


995.1   98b. b   998.2  1001.5  1006.2  1004.7  1004.4  1001.7  1007.9   994.9   99b . 1   998.5 


1978 
1979 
1980 


99b. b  991. 
998.1  998. 
999 .4  1001  . 


992.0  1000.8  1005. 
991 .9  999.7  998. 
995. 3  1011.8  1004 . 


1002.2  1003.0 
1005.8  1007.1 
998.2  1000.2 


1005. 
999. 
1001  . 


1004. b  1008. 
1005.0  994. 
1000.3   996. 


100b. 0   984. 

998.1   992.9 
1002. b  1002. b 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1000.3  1018.0  101b. 0  1015.1  1011.6  1014.2  1019.8  1012.4  1021.3  1019.2  1017.0  1022.9 

1007.9  1004.3  1010.2  1012.1  1009.8  1011.0  1018.5  1019.9  1023.5  1018.2  1012.7  1008.7 

1018.3  1015.4  1024.7  1020.2  1012.2  1019.9  1015.0  1017.0  1015.4  1019.9  1020.2  1013.1 

1001.3  1004.8  1014.2  1020.3  1013.0  1015.5  1014.6  1013.8  1005.8  1019.1  1006.4  10)3.4 

1005.5  1019.8  1013.3  101b. 2  1022.0  1020.9  1014.8  1017.1  1010.6  1017.6  1016.2  1025.7 


1017.2  1016.0  1014.7 
1007.9  999.3  1010.9 
1009.4  1004.3  1004.7 
1011.1  1011.5  1004 .6 

1012.3  1013.9  1008  .  1 


1022, 
1014  , 
1013, 
1012, 
1024, 


1011.6  1018.9  1017.3  1022.9  1013.7 

1018.9  1017.3  1016.8  1014.2  1020.5 

1018.5  1014.8  1015.4  1018.1  1017.1 

1011.0  1018.3  1019.6  1011.9  1017.5 


1000.7  1012.5  1006. 

1007.3  100B.9  1011. 

1021.1  1018.7  99b. 

1007.2  1010.8  1005. 


b  1017.3  1010. b  1012.7  1013.9  1012.8  1009. b  1015.4  1015.4 


MEAN   1009.1  1010.7  1012.1  1017.2  1014. b  1016.1  1016. 
CLING   1012.0  1014.1  1013.2  1014.8  1015.6  1015.6  1013. 


TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 


PRECIPITATION  MM 


101b. 1  1015.8  1014.0  1013.9  1011, 
1013. b  1014.0  1013.6  1011.4  1011, 


13.8 
15.3 


MEAN 

1002.3 
999.7 

1004.3 
999.2 

1004.0 

1001 .9 
999.7 

1000. 1 
999.2 

1001 .2 


996.1   997.7   999.1  1004.2  1001.8  1003.4  1003.8  1003.5  1003.1  1001.2  1000.9   999.0   1001.2 


MEAN 

1015.7 
1013.1 
1017.6 
1011.9 
101b. b 

1014. b 
1012.3 
1012.7 
1011.8 
1013.9 


MEAN 

9.7 
8.8 
9.4 
8.7 
9.4 


8.9 
8.2 
8.9 


1971 

61 

1972 

105 

1973 

67 

1974 

135 

1975 

153 

1976 

90 

1977 

75 

1978 

100 

1979 

65 

1980 

72 

MEAN 

92 

CLINO 

91 

53.0    62.6    55. b    bO.9 


47 

83 

48 

646 

53 

1  17 

82 

870 

52 

109 

57 

800 

54 

95 

86 

938 

81 

84 

40 

736 

138 

b5 

53 

821 

93 

107 

76 

956 

42 

9B 

159 

919 

10b 

110 

144 

978 

124 

85 

107 

1007 

79.0 

95.3 

85.2 

B67.1 

92 

84 

101 

950 

EUROPE 


1<377 

1003 

,  1   <5'94 

.5 

100b, 

,7 

1011 

.4 

1013 

,  7 

1012 

.■5 

1012 

n78 

100fc 

,b  338 

.5 

1002, 

,3 

1008 

.0 

1013 

.b 

1010 

.  7 

101  1 

n7<3 

100b 

1  1004 

.8 

1001  , 

,  1 

1008 

.  1 

1007 

,2 

1014 

,4 

101b 

nso 

1007, 

,5  100<9 

.b 

1003, 

,4 

loiq 

,  7 

1011 

.7 

1007 

.0 

1008 

ROCHES  POINT  IRELAND  WMO  03*352   51  48N  008  15W    40  M 
NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  M8 

rEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1<371    335.3    1014,5  1011.5  lOO^.b  100b. ■?  100'3.7  1015.1  1008.0  101b. b  1015.4  1 0 1  3 .  "9  1018.8   1011.3 

1<372   1002.8   <3S8.7  1005.3  1008.8  100b. 2  1007. b  1014.3  1015.5  1018.4  1012.8  1008.8  1004. b   1008.7 

1S73   1014.0  1012. b  1020.5  1015.7  1007.1  101b. 3  1010.8  1013.1  1011.0  1014. b  101b. b  1 OOS . b   1013.5 

1874  888.1  1001.2  1008.1  1013.8  1008.1  1011.1  1011.8  1008.8  1002. b  1015.5  1003.3  1012. b   1008.1 

1875  1003. b  1013.8  1008.2  1012.5  101b. 4  101b. 5  1010.8  1012.8  1007.2  1012.8  1012.2  1022.0   1012.4 

187b   1014. b  1011.4  1010.2  1017.7  1008.3  1015.2  1013.1  1017.7  1008.4   88b. 1  1008.8  1001.4   1010.3 

1008.3  101b. 5  1003.5  100b. 3  100b. 3  1008.1 
1014.2  1014.8  1017.3  1015.7  880.4  1008.7 
1008.5  1014.2  1002.2  1008.4  1002.7  1007.8 
1010.0  1008.7  1005.8  1011.0  1013.5   1008.8 

MEAN   1005.2  100b. 0  1007.8  1012.5  1008.8  1012.1  1012. b  1011.8  1011.8  1008. fc  1010. b  1008.2   1008.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1000.8  1018.7  101b. b  1014.7  1012.0  1014.8  1020.0  1013.0  1021. b  1020.5  1018.0  1024.0   101b. 4 

1872  1007.8  1003.8  1010.5  1013.8  1011.3  1012. b  1018.3  1020.5  1023.4  1017.8  1014.8  1008. b   1013.8 

1873  1018.1  1017.8  1025.7  1020.8  1012.2  1021.3  1015.8  1018.0  101b. 0  1018.7  1021.7  1014.8   lOlB.b 

1874  1003.2  lOOb.3  1014.2  1018.8  1013.2  101b. 1  101b. 8  1014.8  1007. b  1020. b  1008.4  1017.7   1013  2 

1875  1008.7  1018.8  1013.3  1017.7  1021.5  1021.5  1015.8  1017.8  1012.2  1018.0  1017.3  1027.2   1017.5 

187b   1018.7  101b. 5  1015.3  1022.8  1013,3  1020.2  1018.0  1022.7  1013.4  1001.1  1014.1  100b. 5   1015.3 

1877  1008.2   888. b  1011.8  101b. 5  1018.7  1017.8  1017.8  1014.2  1021.5  1008.5  1011.3  1011  4   1013  1 

1878  1011.7  1003. b  1007.4  1013.1  1018.7  1015.7  101b. 8  1018.2  1018.8  1022.3  1020.8  885.4  1013.7 
1878  1011.3  1010.0  100b. 2  1013.2  1012.3  1018.5  1021.3  1013.5  1018.2  1007.2  1013.5  1007.8  1012.8 
1880   1012. b  1014.7  1008.5  1024.8  101b. 8  1012.0  1013.3  1015.0  1014.7  1010.8  101b. 1  1018. b   1014.8 

1017.7  1015.0  1017.2  1017.5  101b. 8  10 

1015.7  1015. b  101b. 5  1015.2  1014. b  10 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     S 

1871  b.8     7.0     b.8  8.2  10.8  12.8  15.7  15.2 

1872  5.8     b.5     7.1  8.0  10.3  11.5  15.1  14  3 

1873  7.8     b.b            7.5  8.3  10.7  13.8  14.8  15.7 

1874  7.8     b.8     b.8  8.1  10.7  13.2  14  8  14  4 

1875  7.b     7.8     b.h  8.7  11.1  14.4  15.8  Ib.l 

187b      7.b     b.8     7.7  8.8  10.7  14.3  15  8  lb  8 

1877  5.1     b.5     8.0  8.3  10.8  12.8  15.8  15  7 

1878  5.5  5.2  7.2  8.0  11. b  13.3  14.3  14.5 
1878  4.1  4.b  5.7  7.8  8.1  12.8  15.1  14  3 
1880      5.b     7.3     b.4  8.3  10.8  13.0  14.0  15  0 


PRECIPITATION  MM 


1871 

103 

27 

1872 

115 

13b 

1873 

72 

84 

1874 

221 

10b 

1875 

128 

48 

187b 

b3 

4  1 

1877 

1  12 

207 

1878 

70 

187 

1878 

103 

122 

1880 

12b 

1  18 

MEAN 

111.3 

107 

CLINO 

88 

b4 

b8 

1  18 

50 

48 

800 

10 

52 

1  10 

1  18 

BbB 

157 

57 

82 

105 

882 

157 

25 

b7 

4b 

8b8 

10b 

12b 

48 

lb 

b85 

82 

lb8 

83 

1  17 

830 

3b 

205 

72 

131 

1078 

24 

35 

82 

187 

100b 

32 

107 

80 

170 

8bl 

1  12 

128 

85 

83 

1081 

78.4 

102.4 

78.0 

103.2 

825.8 

84 

87 

81 

101 

810 
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ROSSLARE                                                                                                                 IRELAND                                       WMO    03<357       52     15N    OOfc    20W  23    M 
NOTES    ON    PAGE     lb 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871    gg8.4  101&.0  1012.5  1011.4  1008. g  1011.0  101b. 9  1008.5  1018.6  1017.6  1014.3  1020.7  1013.0 

1972   1005.1  1001.3  1007.2  1008.6  1007.7  1008.8  1015.7  1016.8  1020.0  1014.8  1010.8  1007.4  1010.5 

1873  1016.3  1013.2  1022.3  1016.3  1008.2  1017.7  1012.1  1014.6  1012.5  1016.3  1017.8  1010.8  1014.8 

1874  1001.3  1002.7  1011.0  1015.8  1010.3  1012.6  1012.6  1011.7  1003.7  1015.3  1004.5  1013.4  1008.6 

1875  _1005.1  1017.0  1008.3  1013.4  1017.8  1018.0  1012.4  1014.4  1008.7  1015.6  1013.4  1022.7  1014.0 

1876  1015.5  1013.6  1012.7  1018.0  1010.0  1017.1  1014.7  1018.2  1010.1   887.8  1010.4  1003.5  1012.0 

1877  1004.6   886.8  1008.1  1012.1  1015.0  1013.8  1014.1  1011.0  1018.3  1005.8  1006.8  1008.7  1008.7 

1878  1007.1  1001.1  1003.8  1008.7  1015.2  1011.8  1012.8  1015.4  1015.6  1018.8  1017.8  883.5  1010.2 
1878  1007.8  1007.6  1001.8  1008.0  1008.8  1015.7  1017.3  1008.7  1015.7  1004.7  1008.6  1004.0  1008.3 
1880   1008.4  1011.5  1004.8  1020.8  1013.6  1008.2  1010.1  1011.7  1011.5  1007.0  1012.6  1014.2  1011.3 

MEAN   1007.1  1008.1  1008.5  1013.7  1011.7  1013.5  1013.8  1013.4  1013.5  1011.4  1011.8  1008.8  1011.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1001.5  1018.1  1015.6  1014.5  1011.8  1014.1  1018.8  1012.5  1021.6  1020.7  1017.4  1023.8  1016.1 

1872  1008  2  1004  3  1010.3  1012.7  1010.7  1012.0  1018.8  1020.0  1023.1  1018.0  1013.8  1010.4  1013.5 

1873  1018.4  1016.3  1025.5  1018.4  1012.3  1020.7  1015.1  1017.6  1015.5  1018.4  1020.8  1013.8  1018.0 

1874  1004.3  1005.8  1014.0  1018.0  1013.3  1015.6  1015.6  1014.7  1006.7  1018.4  1007.5  1016.5  1012.6 

1875  1008.1  1020.1  1012.4  1016.5  1020.8  1021.0  1015.4  1017.4  1011.7  1018.6  1016.5  1025.8  1017.0 

1876  1018.6  1016.7  1015.8  1022.1  1013.1  1020.1  1017.7  1022.2  1013.1  1000.8  1013.5  1006.6  1015.0 

1877  1007.7   888.8  1012.2  1015.2  1018.1  1016.8  1017.1  1014.0  1021.3  1008.0  1010.0  1011.8  1012.8 

1878  1010.2  1004.1  1006.8  1012.8  1018.3  1014.8  1015.8  1018.5  1018.6  1021.8  1020.8  886.5  1013.3 
1878  1010.8  1010.7  1004.8  1012.1  1012.0  1018.8  1020.4  1012.7  1018.7  1007.8  1012.6  1007.1  1012.4 
1880   1012.5  1014.6  1008.0  1024.0  1016.6  1011.3  1013.1  1014.7  1014.5  1010.0  1015.7  1017.3  1014.4 

MEAN   1010.1  1011.2  1012.6  1016.8  1014.7  1016.5  1016.8  1016.4  1016.5  1014.5  1014.8  1013.0  1014,5 

CLINO   1013.1  1015.0  1013.5  1015.5  1015.8  1016.2  1014.4  1014.4  1015.1  1014.5  1012.2  1012.1  1014.3 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  6.2     6.8     6.5     8.3    10.5    12.2    15.7    14.8    15.2    13.2     7.8     8.5  10.5 

1872  6.1     6.4     6.8     8.8    10.2    11.3    14.4    14.3    12.8    12.0     7.5     8.1  8.8 

1873  7.1     6.2     7.3     8.1    10.7    13.8    14.8    15.6    13.8    11.2     8.8     7.1  10.4 

1874  7.8     6.6     6.8     8.8    10.7    12.8    14.6    14.5    12.0     8.0     7.7     8.5  10.0 


15, 

,2 

12, 

,8 

13, 

,8 

12, 

,0 

13, 

,  1 

13 

,2 

13 

,8 

1875  7.4  7.2  6.3  8.5  10.1  13.7    15.8    16.0    13.1    11.8     8.4     7.0     10.4 

1876  7.2  6.6  7.1  8.7  10.7  14.6    16.0    16.4    13.2    11.0     7,8     4.8     10.3 

1877  4.8  6.7  7.8  7.8  10.5  12.5 

1878  5.3  4.7  7.2  7,5  11,3  13.0 
1878  4.0  4.4  5.6  7,7  8,1  13,0 
1880  5.7  7.2  6.3  8.2  10.8  13.0 

MEAN  6,2  6,3  6.8  8,3  10.5  13.0 


'RECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1871 

83 

23 

1872 

138 

108 

1873 

73 

40 

1874 

204 

102 

1875 

1  17 

52 

1876 

58 

37 

1877 

81 

134 

1878 

62 

136 

1878 

62 

88 

1880 

128 

135 

84 

35 

78 

58 

83 

737 

52 

10 

67 

107 

108 

850 

1  14 

123 

56 

70 

108 

880 

127 

135 

36 

68 

41 

842 

73 

73 

58 

81 

30 

648 

3 

84 

188 

88 

80 

778 

57 

38 

182 

81 

137 

883 

74 

12 

68 

60 

200 

836 

88 

45 

156 

71 

1  17 

821 

82 

85 

143 

81 

63 

880 

64.1   105.3 


EUROPE 


SHANNON  AIRPORT  IRELAND  WHO  03'3b2   52  41N  008  55W     3  M 

NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  S'3B,2  1017.0  1015.0  1013.3  1010.0  1013.1  1018.3  1011.3  1019.4  1017.5  101fe.8  1021.4   1014.3 

1972  1005. b  1001.8  1008. b  1011.7  1008. "3  1010.4  1017.4  1018.8  1021.9  1016.1  1012.1  100b. 4   1011. b 

1973  101b. 5  1015.3  1023.2  1019. b  1010.4  1019.1  1014.2  1015.8  1014.0  1018.0  1019.3  1012.4   101b. 5 

1974  999.3  1003.7  1012.2  1017. b  1011.1  1014.1  1014.4  1012.4  1005.2  1019.3  1005.7  1013.8   1010.7 

1975  1004.4  1015.9  1011.2  1014.8  1019.5  1018.8  1012.8  1015.1  1008.9  1014.4  1014.4  1024. b   1014. b 

197b  101b. 3  1013.7  1012.1  1020.8  1009.9  1017.0  1015.3  1020.4  1011.0  998.3  1010. b  1003.8  1012.4 

1977  1005  b  99b  4  1008.1  1013.4  101b. 4  1015. b  1015.1  1011. b  1018.2  1004.7  1008.0  1008.2  1010.1 

1978  1008.5  1001.0  1003.2  1010.7  101b. 3  1013.2  1014.0  101b. 3  101b. 3  1019.2  101b. b  992.5  1010.7 

1979  1008.8  1007.8  1003. b  1011.1  1009.1  101b. 7  1018.5  1010.4  1015.8  1004.1  1009.5  1004.0  1010.0 

1980  1009.8  1011.5  1005.8  1022.9  1014. b  1009.2  1010. b  1011.9  1010.7  1007.7  1013.1  1014.6  1011.9 

MEAN   1007.3  1008.4  1010.3  1015. b  1012. b  1014.7  1015.1  1014.4  1014.1  1011.9  1012. b  1010.2   1012.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  999.7  1018. b  101b. 5  1014.8  1011.5  1014. b  1019.8  1012.8  1020.9  1019.0  1018.4  1022.9   1015.8 

1972  1007.2  1003.3  1010.1  1013.3  1010.4  1011.9  1018.9  1020.3  1023.4  1017. b  1013.7  1008.0  1013.2 

1973  1018.1  101b. 9  1024.8  1021.2  1011.9  1 020 . b  1015.7  1017.3  1015.5  1019. b  1020.8  1014.0  1018.0 

1974  1000.8  1005.3  1013.7  1019.1  1012. b  1015. b  1015.9  1013.9  100b. 7  1020.8  1007.3  1015.3  1012.3 

1975  100b. b  1018.4  1013. b  1017.2  1021.9  1021.2  1015.2  1017.4  1011.2  101b. 8  101b. 9  1027.0  1017.0 

197b  1018.7  101b. 2  1014. b  1023.2  1012.3  1019.3  1017. b  1022.8  1013.4  1000.7  1013.0  100b. 2  1014.8 

1977  1008.0  998.8  1010.5  1015.9  1018.8  1018.0  1017.4  1013.9  1020. b  1007.0  1010.4  1010. b  1012.5 

1978  1010.9  1003.5  1005. b  1013.2  1018. b  1015.5  101b. 4  1018.7  1018. b  1021.5  1019.0  994.9  1013.0 

1979  1011.3  1010.2  100b. 1  1013.5  1011.5  1019.1  1020.8  1012.8  1018.2  100b. 5  1011.9  100b. 4  1012.4 

1980  1012.3  1013.9  1008.3  1025.3  1017.0  1011.5  1013.0  1014.3  1013.1  1010.1  1015. b  1017.1  1014.3 

1014.0  1014.7  1012.2   1014.3 
1014.0  1011.5  101 1 .b   1014.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

10.8 
9.9 
10. b 
10.2 
10. B 

10. b 
10.4 
10.4 
5.7     8.0    10.0    14.1    lb  1    14  8    13  5    115     9  0     b  4 
7.0 

b.  1 

5.5 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV 

1971  bS      bh  b2  30      24      bS      40      b9      57      97      88 

1972  108     5b     87      70     85     bb  58     57      13      44     15b 

1973  71      93      30      41     104      19      b4     113     114      51     15b 

1974  1b9     107      3b      22      51      37      82     141     1b9      54      99 

1975  125      42      44      b3      24       lb      7b      38     14b      89      8b 

197b  12b  58  59  22  bb  34  bO  13  93  137  87 

1977  51  105  b8  74  22  49  bh  93  70  92  142 

1978  95  b5  122  77  17  50  79  95  4b  47  91 

1979  85  5b  95  88  10b  bh  28  118  b4  95  15b 

1980  71  82  7b  25  28  75  100  114  125  12b  103 

MEAN     9b. 9    73.0    b7.9    51.2    52.7    48.0    65.3    85.1    89.7    83.2   lib. 4 


1971 

b 

.4 

1972 

5 

.  1 

1973 

7 

.2 

1974 

7 

.2 

1975 

7 

.  4 

197b 

7 

.3 

1977 

4 

.0 

1978 

5 

.0 

1979 

3 

.  1 

1980 

4 

.4 

MEAN 

5 

.  7 

CLINO 

5 

.  1 

lb 

.3 

15.5 

15 

.5 

12 

.9 

15 

.8 

14.5 

12 

.5 

1  1 

.  4 

15 

.3 

lb.  1 

14 

.4 

10 

.8 

14 

.8 

15.0 

12 

.0 

8 

.9 

lb 

.7 

lb. 8 

13 

.0 

1  1 

.  7 

lb 

.9 

17.8 

13 

.8 

10 

.0 

lb 

.b 

15.9 

13 

.8 

12 

.4 

15 

.  1 

15.4 

14 

.8 

12 

.8 

lb 

1 

14.8 

13 

.5 

1  1 

.5 

14 

.8 

15.7 

14 

.5 

9 

.9 

15 

.8 

15.7 

13 

.8 

1  1 

.2 

15 

.5 

15. b 

13 

.7 

10 

.  7 

9b 

89b 

86 

942 

87 

1054 

64 

813 

110 

8b5 

71 

903 

115 

899 

lb2 

1  1  19 

1  1  7 

1042 

94.7 

924.  1 

107 

930 
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VALENTIA  OBSERVATORY  IRELAND             WMO  03^53   51  5&N  010  1 5W     3    M 

NOTES  ON  PAGE  lb 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  g<37  8  1017.5  1015.4  1 0 1 2 .  S  1010.1  1013.4  1018.1  1011. &  lOIS.O  1017.3  1018.0  1021.3   1014.4 

1572  1005.1  1001.2  1008.5  1012.8  1 00'? .  7  1011.3  1017.8  1019.0  1021.5  1015.6  1013.0  100b. 0   1011.8 

1973  101b. 4  101b. b  1023.0  1020.2  1010.3  1 0 1 9 . b  1014.7  101b. 1  1014.0  1017.5  1019.9  1013.2   101b. 8 

1974  999  1  1004.2  1011.7  101b. 7  1010.9  1014.3  1015.5  1012.6  100b. 2  1020.5  100b. 4  1015.5   1011,1 

1975  100b. 1  1015.1  1011.9  101b. 3  1020.0  1019.8  1014.0  101b. 1  1010.3  1014.4  1015.6  1025.9   1015.5 

1976  1017.9  1013.8  1012.3  1021.4  1011.0  1017,7  101b. 1  1020.9  1011.3   999.2  1011.8  1004.1   1013.1 

1977  1006.4   997.0  1008.6  1015.5  1017.2  1017.1  1016.5  1012.5  1019.0  1005.5  1009.9  1008.5   1011.1 

1978  1010.6  1000.9  1005.1  1011.3  1017.2  1014.6  1015.8  1017.6  1018.3  1020.2  1017.6   992.2   1011.8 

1979  1009.6  1006.9  1005.6  1012,7  1010.4  1017.9  1019.9  1012.0  1017.2  1004.4  1011.4  1005.6   1011.1 

1980  1010.4  1012.4  1006.9  1023.9  1014.9  1010.7  1011.6  1012.8  1012.2  1009.1  1014.0  1017.0   1013.0 

MEAN  1007.9  1008.6  1010.9  1016.4  1013.2  1015.6  1016.0  1015.1  1014.9  1012.4  1013.8  1010.9   1013,0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  999,4  1019.2  1017,1  1014 

1972  1006,8  1002,9  1010,2  1014 

1973  1018.1  1018.3  1024.7  1021 

1974  1000.8  1005.9  1013.4  1018 

1975  1007.8  1016.8  1013.6  1018.0  1021 

1976  1019.6  1015.5  1014.0  1023.1  1012 

1977  1008.1   998.6  1010.3  1017 

1978  1012.3  1002. b  100b. 8  1012.9  1018 

1979  1011.3  1008. b  1007.3  1014 

1980  1012,1  1014.1  1008.6  1025 


TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1971  7.6  7 

1972  5,9  t 

1973  7,7  7 

1974  8,0  7 

1975  8,0  e 

1976  8,0  7 

1977  5,3  t 

1978  5,7  ; 

1979  4,9  t 

1980  6.2  7 


1011 

.8 

1015, 

,  1 

1019, 

.8 

1013 

,3 

1020 

,7 

1019. 

,0 

1019. 

7 

1023. 

0 

1016, 

1 

1011 

,4 

1013 

,0 

1019, 

,5 

1020 

,7 

1023 

.2 

1017, 

.3 

1014. 

,7 

1007, 

,7 

1013, 

,5 

1012 

,0 

1021 

,3 

1016, 

,3 

1017 

,8 

1015 

,7 

1019, 

,2 

1021  , 

,6 

1014 

,9 

1018, 

,5 

1012 

,6 

1015 

.9 

1017 

.2 

1014 

,2 

1007 

,8 

1022, 

,2 

1008, 

,  1 

1017 

,2 

1012, 

.8 

1021 

,  7 

1021 

.5 

1015 

,6 

1017 

,8 

1012 

,0 

1016, 

,  1 

1017, 

,3 

1027 

,6 

1017, 

.2 

1012 

,  7 

1019 

,4 

1017 

,7 

1022 

,6 

1013 

,0 

1000 

,8 

1013, 

,5 

1005 

,8 

1014 

,8 

1018 

,9 

1018 

7 

1018 

,2 

1014 

,  1 

1020 

,  7 

1007 

,  1 

1011, 

,6 

1010 

,2 

1012 

,8 

1018 

,9 

1016 

,3 

1017 

,4 

1019 

,3 

1020 

,0 

1021 

,9 

1019. 

,3 

993 

,9 

1013 

.5 

1012 

,  1 

1019 

,6 

1021 

,6 

1013 

,6 

1018 

,9 

1006 

,0 

1013, 

,  1 

1007 

,3 

1012, 

,8 

1016, 

,5 

1012, 

,3 

1013, 

,3 

1014  , 

,4 

1013. 

,8 

1010, 

,8 

1015, 

7 

1018, 

,  7 

1014  , 

,7 

1014 

,9 

1017 

,3 

1017 

,  7 

1016 

,8 

1016 

,6 

1014 

,0 

1015 

.5 

1012 

,6 

1014 

,  7 

1015 

,4 

1016 

,5 

1015 

,5 

1014 

,7 

1014 

,9 

1014 

,2 

1011 

,8 

1011 

,9 

1014 

,2 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1  1 

,0 

13 

,0 

15 

,3 

15 

,0 

15 

,5 

13 

,3 

9 

.0 

8 

,  7 

10 

,9 

10 

,  1 

1  1 

,3 

14 

,9 

13 

,6 

12 

,9 

1  1 

,  7 

8 

,2 

8 

,5 

10 

,0 

1  1 

,3 

13 

,  4 

14 

,2 

15 

.  1 

14 

,5 

1  1 

,  7 

10 

1 

7 

,  7 

10 

.8 

10 

,  7 

13 

,5 

14 

,3 

14 

.4 

1  1 

,  7 

9 

,3 

7 

,9 

9 

,4 

10 

.3 

1  1 

,4 

14 

,0 

15 

,6 

16 

.3 

12. 

.  7 

12, 

,2 

9, 

2 

7  , 

,  1 

10, 

,9 

10 

7 

14 

,3 

15 

,9 

16 

.9 

14 

,0 

10 

,  1 

8 

,2 

5 

,2 

10 

.6 

10 

,8 

12 

,5 

15 

,5 

15 

.0 

13 

,5 

12 

,4 

7 

7 

8 

,  7 

10 

.4 

1  1 

,4 

12 

,8 

13 

,9 

14 

.5 

14 

,2 

12 

,  7 

10 

,8 

7 

,  1 

10 

.4 

9 

,3 

13 

,  1 

14 

,6 

14 

.2 

13 

,2 

1  1 

,5 

9 

,  7 

7 

,6 

9 

.8 

14.8    15.0 
15.0    15.4 


PREC IPI TATION  MM 


1971 

180 

64 

61 

1972 

202 

164 

107 

1973 

143 

135 

b3 

1974 

320 

176 

7b 

1975 

210 

80 

74 

1976 

96 

82 

190 

1977 

173 

199 

200 

1978 

169 

126 

202 

1979 

148 

131 

1  19 

1980 

134 

202 

147 

MEAN 

177.5 

135.9 

123.9 

CLINO 

164 

107 

103 

45 

82 

44 

152 

1  12 

58 

990 

84 

81 

60 

94 

180 

224 

1510 

59 

115 

145 

61 

164 

145 

1232 

98 

169 

225 

76 

109 

94 

1591 

81 

35 

162 

213 

141 

61 

1202 

74 

1  7 

1  71 

188 

170 

189 

1449 

53 

5b 

76 

320 

140 

153 

1543 

9b 

180 

42 

60 

166 

289 

1510 

39 

155 

100 

175 

182 

271 

1574 

1b2 

145 

227 

179 

271 

147 

1  774 

79.  1 

103.5 

125.2 

151  ,8 

163.5 

163.  1 

1437.5 

107 

95 

122 

140 

151 

168 

1398 

ISRAEL 
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BEN-GURION  AIRPORT  ISRAEL  WMO  40180   32  OON  034  54E    45  M 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1"371   1012.9  1009.5  1011.4  1007.1  1005.2  1004.8  1003.2  1002. fc  1007.6  1011. E>  1012.8  1013. b  1008.5 

1972  1012  5  1012.2  1008.7  1005.8  1007.5  1005.7  1004.4  1004.5  1007.4  1010.0  1012.3  101E..3  1008.9 

1973  1013.9  1010,7  1012.0  1009.0  1007.9  lOOfc.O  1002.4  1003.4  1006.3  1008.8  1012.9  1015.5  1009.1 

1974  1010.9  1010,5  1009.3  1006.8  1007.4  1005.2  1002.8  1003.4  1006.0  1008,9  1012.4  1012.9  1008.0 

1975  1014.0  1011.1  1011.4  1007.3  1007.3  1005.4  1002.4  1003.4  1005.6  1010.2  1013.0  1013.0  1008.7 

1976  1012.4  1011.8  1008.4  1009.0  1006.8  1006.2  1003.7  1004.4  1008.0  1007.9  1010.3  1011.6  1008.4 

1977  1013.1  1013.2  1012.9  1006.7  1007.4  1004,5  1001.4  1002,6  1007,5  1010,5  1012,0  1012.3  1008.7 

1978  1013.6  1011.7  1010.1  1008.3  1007.3  1005.3  1002.1  1004.4  1008,0  1009.1  1014,3  1012,5  1008,9 

1979  1013,2  1010.4  1010.5  1008.6  1008.7  1005.8  1004,8  1003,7  1007.4  1009,8  1009,8  1012,4  1008.8 

1980  1013.9  1010.3  1008,3  1007,8  1007,3  1005,5  1003,4  1003,9  1008,1  1010,0  1011,7  1012,4  1008,6 

MEAN   1013,0  1011,1  1010,3  1007,6  1007.3  1005.4  1003.1  1003.6  1007.2  1009,7  1012,2  1013,3  1008,7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1017,7  1014.3  1016.2  1011.9  1009.9  1009.5  1007.9  1007.3  1012.3  1016.4  1017.6  1018.4  1013.3 

1972  1017.3  1016.9  1013.5  1010.6  1012.3  1010.4  1009.1  1009.2  1012.1  1014.7  1017.1  1021.1  1013.7 

1973  1018.7  1015.5  1016.8  1013.8  1012.7  1010.7  1007.2  1008.1  1011.0  1013.5  1017.7  1018.9  1013.7 

1974  1015.7  1015.3  1014.1  1011.6  1012.2  1009.9  1007.5  1008.1  1010.7  1013.6  1017.2  1017.6  1012.8 

1975  1018.8  1015.9  1016.2  1012.1  1012.1  1010.1  1007.1  1008.1  1010.3  1014.9  1017.8  1017,8  1013.4 

1976  1017.2  1016.6  1013.2  1013.7  1011.6  1010.9  1008.4  1009.1  1012.7  1012.6  1015.1  1016.4  1013.1 

1977  1017.9  1017.9  1017.7  1011.5  1012.1  1009.2  1006.1  1007.3  1012.2  1015.3  1016.8  1017.1  1013.4 

1978  1018.4  1016.5  1014.9  1013.1  1012.1  1010.0  1006.8  1009.1  1012.7  1013.8  1019,1  1017,3  1013.7 

1979  1017.9  1015.2  1015,3  1013.4  1013.5  1010.5  1009.5  1008.4  1012.1  1014.5  1014.6  1017.2  1013.5 

1980  1018.7  1015.1  1013,1  1012,6  1012.0  1010.2  1008.1  1008.6  1012.9  1014.8  1016,5  1017,0  1013,3 

MEAN   1017,8  1015,8  1015.1  1012.4  1012.1  1010.1  1007.8  1008,3  1011.9  1014.4  1017,0  1017.9  1013,4 

CLINO   1017,5  1016,9  1014,7  1013,6  1012,8  1010,6  1007;8  1008,0  1011,8  1014,6  1016,3  1017,5  1013,5 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 


1971 

15 

.6 

13, 

,  1 

16, 

,0 

1972 

12, 

,  1 

12, 

,4 

14  , 

,8 

1973 

12 

,3 

14  , 

,7 

14  , 

,8 

1974 

1  1 

,2 

13, 

,6 

16, 

,  1 

1975 

12 

,2 

13, 

,  1 

16, 

,  1 

1976 

12 

,5 

1  1 

,5 

14  , 

,9 

1977 

1  1 

,8 

14 

,5 

14 

,  1 

1978 

12 

,2 

13 

.9 

15 

,9 

1979 

12 

,8 

14 

,7 

16, 

,2 

1980 

1  1 

,8 

12 

,4 

15 

,  1 

MEAN 

12 

,4 

13 

.4 

15, 

,4 

CLINO 

12 

,3 

12 

,  7 

14 

.3 

23,8 

25.1 

26.1 

25 

,2 

21  ,2 

17 

,3 

12.8 

19 

.6 

23.8 

25.4 

26.3 

25 

,5 

22,9 

17 

,6 

1  1  .9 

19 

.5 

23.5 

26.  1 

26.2 

25. 

,2 

22.8 

16. 

7 

14.2 

19, 

.6 

23.7 

25.7 

26.0 

24 

.8 

23,5 

18 

,  1 

13.0 

19 

.5 

24.  1 

25.9 

25.9 

24 

,9 

21  ,7 

18 

,2 

13.7 

19 

.8 

23.6 

25.5 

25.4 

24 

,  1 

22,6 

18 

,9 

14.4 

19 

.4 

24.  1 

25.9 

26.4 

24 

.  7 

20,8 

17 

,5 

12.9 

19 

.3 

23,9 

26.8 

25.4 

24 

,4 

22.8 

16 

,4 

14.3 

19 

.7 

24,6 

26.0 

25.9 

24 

.9 

23.0 

20 

.5 

13.5 

20 

.2 

PREC IPI TATION  MM 


1971 

109 

.6 

120, 

,0 

41 

,5 

153 

,  7 

1972 

99 

.9 

173, 

,5 

79 

,0 

16 

,2 

1973 

142 

.  7 

18. 

,  7 

100 

,2 

18 

.8 

1974 

525 

,  1 

97. 

,  4 

59 

,9 

56 

,3 

1975 

85 

.  1 

180. 

,0 

38 

,2 

2 

,5 

1976 

80 

,  1 

148. 

,4 

63 

,  1 

23 

,8 

1977 

185 

,  1 

62. 

,  1 

120 

,9 

64. 

,  7 

1978 

79 

,7 

80. 

,  1 

50 

,  1 

16 

,8 

1979 

91 

,0 

36. 

,5 

84 

,4 

5 

,0 

1980 

114 

,9 

182. 

,  7 

9b 

,6 

5 

,3 

MEAN 

151 

.3 

109. 

.9 

73 

4 

36 

,3 

CLINO 

131 

,8 

82. 

,6 

5b 

,9 

12 

,3 

5 

,0 

78 

4 

190 

4 

700 

,  7 

,6 

84 

.7 

109 

,9 

565 

,3 

5 

,6 

95 

.b 

56 

,  1 

456 

,0 

0 

82 

.4 

258 

,9 

1083 

,0 

4 

.2 

54 

.0 

135 

,8 

499 

,8 

12 

.0 

93 

.b 

119 

,4 

54  1 

,8 

102 

1 

,3 

248, 

,7 

784, 

,4 

52 

.8 

20 ' 

,0 

156 

,3 

455 

,8 

36 

.7 

142 

1 

268 

.5 

664 

,2 

17 

.0 

5 

.0 

192 

,3 

614 

,2 

23 

.6 

65 

,b 

173 

,6 

636 

.5 

15 

.9 

79 

.0 

130 

,4 

513 

,0 

EUROPE 


ElLflT                                              ISRAEL                WMO  401'3'3  2'3  33N  034  57E    14  M 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAT  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1^71  1015.8  1012.7  1012.5  lOOg.3  100£>.2  1005.7  1003.8  1003. £.  1007.7  1012.8  1015.0  1017.4  1010.2 

1S72  1015.0  1014. g  1011.1  1007.5  1008.3  1 OOfc . 4  1005.3  1005.2  1008.2  1011.2  1014.2  1018.5  1010.5 

1'373  1017.0  1013.4  1012.4  1010.3  1010.0  1006.6  1003.1  1004.1  1007.1  1010.0  1015.0  1017.5  1010.5 

1<574  1015.0  1013.4  1011.2  1009.0  1008.0  1005.5  1003.5  1004.2  1007.1  1010.5  1014.4  1015.9  1009.8 

1975  1016.8  1014.2  1013.1  1008.5  1007,5  1006.0  1003.0  1004.1  1006.4  1011.2  1014.6  1015.4  1010.1 

1976  1015.2  1014.0  1010.2  1010.6  1008.0  1006.8  1004.8  1005.8  1009.1  1010.0  1013.0  1014.4  1010.2 

1977  1016.7  1015.8  1015.1  1009.5  1008.7  1005.7  1Q02.8  1003.6  1008.9  1012.7  1014.6  1016.2  1010.9 

1978  1016.9  1014.7  1013.0  1010.2  1008.1  1006.4  1003.0  1005.9  1009.2  1010.9  1016.7  1015.8  1010.9 

1979  1016.3  1013.1  1013.1  1010.3  1009.4  1006.9  1006.1  1004.3  1008.3  1011.7  1012.7  1016.2  1010.7 

1980  1017.1  1013.4  1011.3  1010.1  1008.2  1006.1  1004.6  1004.9  1009.5  1011.6  1013.7  1015.4  1010.5 

MEAN  1016.2  1014.0  1012.3  1009.5  1008.2  1006.2  1004.0  1004.6  1008.1  1011.3  1014.4  1016.3  1010.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1017.2  1014.1  1013.9  1010.7  1007.6  1007.1  1005.2  1005.0  1009.1  1014,2  1016.4  1018.8  1011.6 

1972  1016.4  1016.3  1012.5  1008.9  1009,7  1007,3  1006.7  1006.6  1009.6  1012  6  1015.6  1019.9  1011.9 

1973  1018.4  1014.8  1013.8  1011.7  1011.4  1008.0  1004.5  1005.5  1008.5  1011.1  1016.4  1018.9  1011.9 

1974  1016.4  1014,7  1012.6  1010.4  1009.4  1006.9  1004.9  1005.6  1008.5  1011.9  1015.8  1017.3  1011.2 

1975  1018.2  1015,6  1014.5  1009.9  1008.8  1007.4  1004.4  1005.5  1007.8  1012.6  1016.0  1016.8  1011.5 

1976  1016.6  1015.4  1011.6  1012,0  1009.4  1008.2  1006.2  1007,2  1010.5  1011.4  1014,4  1015,8  1011.6 

1977  1017.8  1016.9  1016.2  1010.6  1009.8  1006.8  1003.9  1004,7  1010,0  1013,8  1015,7  1017.3  1012.0 

1978  1018.0  1015.8  1014,1  1011,3  1009.2  1007,5  1004,1  1007,0  1010,3  1012,0  1017,8  1016,9  1012.0 

1979  1017,4  1014.2  1014,2  1011.4  1010.5  1008.0  1007.2  1005.4  1009,4  1012,8  1013,8  1017,5  1011.8 

1980  1018.2  1014.5  1012,4  1011.2  1009.3  1007.2  1005.7  1006.0  1010.6  1012.7  1014,8  1016,5  1011.6 

i.2  1013.6  1010.8  1009.5  1007.5  1005.3  1005.9  1009,4  1012,5  1015.7  1017,6  1011.7 

>.6  1013.3  1011.2  1009.7  1007,9  1004,7  1004,6  1008,9  1012,8  1015,1  1016,9  1011.6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  17.3  17.1  20.8    22.5    29,2    31.1    31.9    32.3    30.4  25.6  20.6  14.7     24,5 

1972  14.2  15.9  19.6    25.3    27.8    30.8    31.7    32.7    31.2  27.4  21.0  14.4     24  3 

1973  14.9  18.8  19.4    23,9    28.4    30.7    33.3    32.1    30  3  27  2  19  5  16  7     24  6 

1974  13.8  16.5  20.1    24.2    27.6    31.5    32.9    32.3    29.9  27.3  21.3  15  2     24  4 

1975  14,2  16.1  20,4    25,9    27.7    30.7    32.6    31.4    29.8  25.8  21.1  15.5     24,3 

1976  14,7  15.4  19,6    23,7    28.3    30.9    32.0    31.1    30.1  27  5  22  4  17  4     24  4 

1977  14.6  19.1  19.8    23.2    28.9    31.8    33.5    33.6    30.1  25.2  21.0  15  4     24  7 

1978  15,4  17.8  20,3    24,4    30.4    31.2    33.8    31.5    29.7  27  6  19  0  16  7     24  8 

1979  15.4  18.7  21.5    25.6    28.4    32,2    32,6    32,3    30,3  27,2  22,8  15.7     25  2 

1980  14.4  15.8  19.8    24.2    29.1    32.1    33.0    32.8    29.3  26.9  22  4  16  5     24  7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1971  14,5 

1972  3,7 

1973  T 

1974  8,5 

1975  T  6 

1976  T 

1977  ,1 

1978  1,3    2 

1979  T  1 

1980  ,7 

MEAN  2.9    1 

CLINO  1.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 
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NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 


1871 

925, 

,5 

921 

.2 

922, 

.9 

919 

.8 

919, 

,8 

919, 

.b 

918, 

,3 

918 

.  1 

922, 

.4 

925, 

.2 

925, 

,  7 

924, 

.8 

921, 

.9 

1S72 

924, 

,0 

923 

.8 

921  , 

.0 

920 

,0 

921 

.2 

920, 

.3 

919, 

,4 

920 

.0 

922, 

.7 

924 

.b 

925, 

.3 

927 

.4 

922 

.5 

1873 

925, 

,3 

923 

.2 

923 

.9 

921 

.8 

921 

.8 

920, 

.b 

918, 

.2 

918 

.9 

921  , 

.b 

923 

.b 

925 

,b 

927 

.4 

922 

7 

n74 

922 

.0 

922 

.5 

922 

.0 

920 

.2 

921 

.  1 

919 

,9 

918 

,3 

918 

.9 

921 

.  1 

923 

.9 

925 

.b 

924 

.5 

921 

,7 

ig75 

925 

.  1 

922 

,fc 

923 

.7 

921 

.4 

920 

.8 

920 

.  1 

917 

.8 

918 

.b 

920 

.5 

924 

.4 

92b 

.0 

924 

.5 

922 

.  1 

197b 

923, 

.9 

922 

.2 

920 

4 

921 

7 

921 

,3 

920 

.8 

919 

.0 

919 

.5 

922 

.7 

922 

.7 

924 

,4 

924 

.0 

921 

.9 

1977 

930 

1 

931 

.2 

930 

.5 

92b 

.0 

927 

.2 

925 

.i 

923 

.0 

924 

.2 

928 

.  1 

930 

.2 

931 

4 

930 

.0 

928 

.  1 

1<378 

930 

.8 

929 

.e> 

928 

.0 

927 

.2 

927 

.3 

925 

.b 

923 

.4 

925 

.4 

928 

.3 

929 

.3 

932 

.7 

930 

.5 

928 

.2 

1979 

930 

,5 

928 

.5 

928 

7 

927 

.9 

927 

.  7 

92b 

.3 

925 

.5 

924 

.b 

927 

,9 

929 

.9 

929 

.3 

929 

.2 

928 

.0 

1980 

930 

,6 

927 

.5 

92b 

.3 

92b 

.  7 

927 

.2 

925 

.8 

924 

.3 

924 

.9 

928 

.4 

929 

.9 

930 

.9 

930 

,3 

927 

.  7 

MEAN  92b. 8  925.2  924.7  923.3  923.5   922.4   920.7   921.3   924.4   92b. 4   927,7   927.3    924.5 
TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  11.5  9.8  12.8    13.5  21.0    21.5    21. b    23.2    21.7    18.3    14.2     8.5     1b. 5 

1972  8.0  7.911.517.518 

1973  8.b  12.3  11.3    14. b    1= 

1974  b.l  9.3  12.9    15.4    1= 

1975  8.2  8.9  12. b    18.3    16 

197b  8.3  7.3  11. b    15.1    1"; 

1977  7.0  11.5  10.7    13.7    1= 

1978  8.2  10.2  11.4    15.0  21 

1979  8.5  10.5  12.2    Ib.b    IE 

1980  b.9  7.7  10.4    14.9  2C 

MEAN  8.1  9.5  11.7    15.5    1= 

CLINO  8.b  9.4  11.8    15.9  2C 

PRECIPITATION  MM 


20, 

.8 

23 

.9 

22 

.3 

22 

.2 

22 

.  1 

23 

.8 

22 

.4 

21 

.7 

21 

.0 

23 

.0 

21 

.  7 

21 

.2 

21 

.  1 

21 

,b 

21 

.2 

21 

.  1 

21 

.b 

23 

,3 

24 

.2 

21 

.0 

21 

.5 

25 

.2 

21 

7 

21 

.0 

22 

.b 

22 

.3 

22 

.8 

21 

.8 

22 

.  4 

Z2 

.b 

22 

.  7 

20 

.  1 

8.9 

lb. 

3 

8.4 

lb. 

,4 

9.2 

lb. 

,b 

9.  1 

lb. 

,4 

1  .8 

lb 

,3 

8.5 

lb. 

.  1 

0.2 

lb 

.5 

8.4 

lb 

,  7 

9.9 

lb. 

1 

1971 

b7 

.5 

57 

,0 

80, 

.8 

220, 

,3 

1972 

bb 

,  1 

112 

.9 

107 

.3 

23, 

,5 

1973 

205 

.4 

3b 

,4 

98 

.5 

4 

,5 

1974 

418 

.2 

135 

.5 

b5 

.4 

44 

.b 

1975 

50 

.8 

237 

.2 

bB 

.9 

12 

,b 

197b 

59 

.7 

172 

.9 

97 

.8 

17  , 

,  1 

1977 

134 

.b 

b4 

.5 

122 

.2 

98 

.  1 

1978 

48 

.3 

b? 

.b 

120 

.5 

17 

4 

1979 

157 

.9 

27 

.5 

73 

.  4 

4 

.5 

1980 

129 

.0 

151 

.0 

95 

.3 

15 

.5 

133.8   IOb.2 
12b. 4   104. b 


T 

79 

,  7 

223 

.5 

728 

1 

.3 

b1 

,3 

44 

.8 

422 

27 

.b 

105 

.2 

52 

.9 

531 

0 

48 

.3 

78 

.b 

790 

1 

,4 

4b 

.b 

79 

.0 

498 

22 

.0 

53 

.3 

27 

.b 

458 

51 

.9 

9 

,7 

20b 

.4 

b88 

59 

.  1 

35 

.5 

122 

.8 

471 

41 

.  1 

189 

.9 

198 

.0 

b92 

21 

.5 

b 

.b 

231 

.7 

651 

22 

.b 

b3 

.b 

12b 

.5 

593 

8 

.3 

bO 

.3 

81 

.2 

48b 

ITALY 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BRINDISI  ITALY  WMO  16.320   40  SSN  017  57E     b  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

iq?!   1013.2  1010.8  1010.0  1011.5  1011.4  1011.8  1 0 1 2 .  "3  1012.5  1015.8  1021.4  1013.2  1021.3  1013.8 

1872  1013.4  1013.2  1014.0  1003.8  1012. b  1012.3  1010.7  1012.4  1014.2  1015.2  1018.4  1023.8  1013.8 

1873  101b  8  1008.3  1015.4  1010.8  1015.8  1014.3  1010.3  1014. b  1013.8  1014.8  1018.5  101b. 2  1014.2 

1874  1018.7  1011.3  1013.8  1008.2  1011.2  1011.5  1013.1  1012.4  1012.8  1010.5  101b. b  1018.2  1013.4 

1875  1020.3  1018.2  1008.3  1013.1  1011.8  1011.8  1011.4  1012.3  101b. 8  101b. 3  1015.2  1018.8  1014. b 

187b   1014.0  1017.3  1013.8  1011.1  1012.8  1013.5  1011.1  1014. b  1015.3  1010.8  1014. b  1012.1  1013.4 

1877  101b. 2  1013.8  1018.1  1011.8  1013.8  1011. b  1010.8  1011.3  1015.7  1018.2  1012.4  1017.1  1014.4 

1878  1012.7  1007.8  1012.0  1007.4  1012.1  1014.4  1013.3  1014.1  1008.0  1015.2  1022.3  1011.4  1012. b 
1878  1007.8  1011.0  1013.0  1010.7  1014.3  1013.0  1014. b  1010.8  IOlfe.1  1014.0  1011.8  1013. b  1012.5 
1880   1013.8  1017.5  1010.2  1011.7  1008.5  1011. b  1011.5  1012.2  101b. 8  1012.7  1014.1  1013. b  1012.8 

MEAN   1014.8  1013.0  1013.1  1010.)  1012.5  1012. b  1012.0  1012.7  1014.7  1015.0  1015.8  lOI&.b  1013. b 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1014.4  1012.0  1011.0  1012.7  1013.0  1013.0  1014.1  1013.7  1017.0  1022. b  1014.4  1022.2  1014.8 

1872  1014. b  1014.4  1015.2  1008.8  1013.8  1013.5  1011.8  1013.5  1015.4  101b. 4  1021.0  1025.2  1015.3 

1873  1018.8  1010.5  101b. fc  1012.2  101b. 8  1015.5  1011.5  1015.7  1014.8  101b. 0  1018. b  1017.4  1015.5 

1874  1021.0  1012.1  1015.1  1010.4  1012. b  1012. b  1014.3  1013.5  1014.1  1011.7  1017.8  1018.4  1014. fe 

1875  1021.5  1018.4  1010.4  1014.3  1013.0  1013.0  1012. b  1013.4  1018.0  1017.5  101b. 4  1020.0  1015.8 

187b   1015.2  1018.5  1015.1  1012.3  1014.1  1015.4  1012.3  1015.4  101b. 4  1012.0  1015.8  1013.3  1014.7 

1877  1017.3  1015.0  1020.3  1013.1  1014.8  1013.0  1011.8  1012.5  101b. 8  1020.4  1013. b  1018.3  1015. b 

1878  1013.8  1008.0  1013.3  1 008 . b  1013.3  1015. b  1014.4  1015.3  1010.1  101b. 4  1023.4  1012.4  1013.8 
1878  1008.0  1012.3  1014.2  1012.0  1015.5  1014. b  1015.8  1012.0  1017.3  1015.2  1013.1  1014.8  1013.8 
1880   1015.0  1018.7  1011.4  1012.8  1010.7  1012.8  1012. b  1013.3  1018.1  1013.8  1015.3  1014.8  1014.1 

MEAN   101b. 1  1014.2  1014.3  1011.7  1013.8  1013.8  1013.1  1013.8  1015.8  101b. 2  1017.0  1017.8  1014.8 

CLINO   1014.0  1013.8  1014.0  1013.7  1013.1  1013. b  1012.5  1012.4  1015.2  lOtb.2  1014.8  1014.3  1014.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

.2  lb. 5 
.8  lb. 7 
.7     lb. 5 


1871 

1  1 

,2 

8 

,  7 

8 

.5 

14.8 

1872 

1  1 

1 

1  1 

.5 

13 

.  1 

15.0 

1873 

10 

.7 

8 

.b 

10 

.  1 

12.1 

1874 

10 

.3 

1  1 

.0 

1  1 

.5 

13.2 

1875 

8 

.8 

8 

.  7 

1  1 

.3 

13.8 

187b 

8 

,b 

10 

.2 

10 

.3 

13.0 

1877 

8 

.7 

1  1 

.b 

12 

.5 

13.3 

1878 

8 

.8 

10 

.3 

1  1 

.4 

13.1 

1878 

8 

.5 

1  1 

.  1 

12 

.8 

13.8 

1880 

10 

,3 

10 

.  1 

1  1 

.5 

12.4 

MEAN 

8 

.8 

10 

.4 

1  1 

.  4 

13.5 

CLINO 

8 

.3 

8 

.5 

10 

.8 

13.8 

23.8    23.5 


lb 

.b 

13 

.8 

14 

.8 

13 

.8 

18 

.3 

13 

.2 

lb 

.0 

12 

.2 

1  7 

.  7 

12 

.5 

18 

.5 

13 

.  4 

lb 

.8 

14 

.0 

17 

.8 

12, 

.  1 

18 

.3 

14 

.  1 

18 

■  ' 

14 

.  4 

1  7 

.5 

13 

.3 

17 

.8 

14 

.3 

PRECIPITATION  MM 


1871 

bb. 

.0 

1  18 

.2 

1  14 

.b 

31 

.8 

1872 

108, 

,2 

8b 

.b 

27 

.2 

41 

.2 

1873 

7b 

,8 

87 

.4 

137 

.b 

38 

.2 

1874 

73 

,b 

55 

.0 

88 

.2 

lb3 

,4 

1875 

12, 

,8 

7b 

.0 

71 

,4 

7 

.4 

187b 

b5 

.2 

1  12 

.2 

bO 

4 

51 

.b 

1877 

54 

,2 

54 

.2 

12 

.0 

54 

.8 

1878 

102 

.4 

123 

.b 

5b 

.8 

53 

.b 

1878 

b5 

.8 

71 

.8 

30 

.2 

48 

.b 

1880 

115, 

.0 

30 

.8 

183 

.0 

18 

.2 

MEAN 

74 

.  1 

82 

.b 

78 

.  1 

50 

.8 

CLINO 

78 

b2 

43 

35 

15.8 
lb. 5 
15.8 


12 

.0 

.  1 

138 

.0 

4 

.8 

1  1 

.b 

25 

.4 

524 

.  7 

14 

.0 

104 

.0 

lOfc 

.8 

12b 

.8 

7 

.0 

137 

.4 

783 

.2 

1  7 

.4 

10 

.0 

25 

.0 

25. 

.0 

27. 

,0 

5b. 

b 

525. 

2 

14 

.0 

44 

.8 

55 

.0 

1b8 

.4 

53 

.8 

4b 

.b 

827 

4 

1  7 

.b 

38 

.b 

2 

.8 

17b 

.b 

b3 

.0 

41 

.0 

5b3 

.0 

21 

.b 

12 

.0 

1 

.8 

51 

.8 

183 

.2 

32 

.8 

b52 

.2 

.  1 

12 

.0 

85 

.8 

18 

.2 

45 

.b 

38 

,b 

385 

.5 

.  1 

43 

.fc 

5fc 

.4 

74 

.2 

27 

.0 

lb 

,2 

583 

.8 

7 

.0 

4b 

.8 

27 

.2 

88 

.b 

258 

.8 

48 

4 

714 

.4 

5 

.4 

23 

.0 

2 

.4 

82 

.4 

80 

.b 

b4 

.2 

fcSb 

.0 

10 

.8 

33 

.5 

50 

.2 

82 

.8 

77 

.8 

50 

.8 

b27 

,b 

13 

24 

38 

7b 

88 

74 

581 

EUROPE 


CdGLIARI /ELMAS 
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WMO  1b5b0  33    15N  OC?  03E 


STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1^71  1012.0  1012. "3  1008.7  1008. "3  1010.8  1013.1  1013. b  1012.8  1015.3  1020.5  1011.4  1020.1 

1S72  lOOS.S  1010.4  1011.8  1008.7  1012.7  1012.5  1012.5  1013.5  1012. b  1014.0  1018.8  1018.6 

1973  1015.'?  1010.5  1015.1  1012.2  1015.2  1013. "3  1011.4  1014.4  1013.0  1014.1  1018.7  1011.3 

1974  ion. 7  1008. fe  1011.0  1008.0  1012.1  1012.1  1014.1  1013.3  1013.2  1011.3  1015.8  1021.4 

1975  1020.7  101b. 8  1007.5  1013.0  1011.5  1013. b  1012.9  1012.5  1015. b  101b. 8  1013. b  101b. 9 

197b  1015.4  1013.9  1012.8  1011.2  1012.7  1014.2  1012.5  1014.0  1014.5  1007.7  1013. b  1010.4 

1977  1015.2  101b. 0  1020.1  1014,5  1013.7  1014.8  1013.0  1012.7  1018.0  1019.0  1014.8  1019. b 

1978  1013  8  1009.4  101b. 4  1007.9  1013.1  1014.8  1015.8  101b. 2  101b. 8  1017.0  1023.3  1012.1 

1979  1013.0  1004.7  1013.7  1012.2  1017.2  1015.5  101b. b  1013.1  101b. 9  1013.2  1014. b  1017.4 

1980  1014.4  1019.8  1011.1  1013.3  1011.1  1014.4  1014.3  1014.8  1018. b  1013.7  1014.3  1017.8 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


TEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1971  1014.0  1015.2  1010.8  1011.1  1012. 

1972  1012.1  1012. b  1014.0  1010.5  1014. 

1973  1018.2  1012.7  1017.3  1014.2  1017. 

1974  1021.9  1010.8  1013.2  1010.1  1014. 

1975  1022.7  1019.0  1009.1  1015.2  1013. 


1014.8  lOlfc.O  1014.8  1017.0  1023.1  1012.9  1022.9 

1014. b  1014. b  1015. b  1014.7  101b. 2  1020.9  1020.7 

lOlfe.O  1013.5  101b. 5  1015.0  101b. 3  1021.0  1015.5 

1014.2  101b. 2  1015.4  1015.3  1013.4  1018.0  1023. b 

1015.8  1015.2  1014. b  1017.8  1019.0  1015.7  1018. b 


197b  1017.8  101b. 5  1014. b  1013.0  1014.7  1015.9  1014. b  101b. 

1977  1015. b  101b. 5  1020.5  1014.9  1014.1  1014.8  1013.5  1013. 

1978  1014,8  1009.8  101b. 8  1008.3  1013.5  1015.1  101b. 1  101b. 

1979  1013.4  1009.3  1014.2  1012.8  1017.8  lOlfe.l  1017.2  1013. 

1980  1015.0  1020.5  1011.7  1014.0  1011,8  1015.1  1014.9  1015. 


101fe.5  1010.0  101b. 2  1011.9 

1018.4  1019. b  1015.5  1019.9 

1017.1  1017.4  1023,7  1012,5 
1017, b  1013,8  1015.2  1018.1 

1019.2  1014.3  1014.9  1018.4 


MEAN 

1013.3 
1013.0 
1013.8 
1013.4 
1014,3 

1012.7 
101b. 0 
1014.7 
1014.0 
1014.8 


MEAN   1015.0  1012,3  1012,8  1011,0  1013.0  1013.9  1013.7  1013.7  1015,5  1014.7  1015.9  101b. b   1014.0 


MEAN 

1015.5 
1015. 1 
101b. 1 
1015.5 
101b. 4 

1014.9 
101b. 4 
1015.1 
1014.9 
1015.4 


TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

9 

9 

1972 

10 

1 

1973 

10 

5 

1974 

10 

b 

1975 

10 

1 

197b 

9 

5 

1977 

1  1 

0 

1978 

9 

0 

1979 

10 

7 

1980 

9 

8 

MEAN     10.1     10. b 
CLINO      9.3     9,8 


PREC IPI TATION  MM 


9 

4 

13 

2 

10 

2 

12 

2 

18 

0 

12 

b 

17 

0 

14 

9 

18 

0 

13 

3 

14 

3 

12 

7 

17 

1 

12 

9 

17 

2 

12 

3 

19 

b 

14 

5 

lb 

b 

1  1 

8 

15.8 
17,0 
1b,0 
lb. 2 
15.8 

lb. 2 
lb. 5 


1971 

45 

b 

25 

8 

1972 

8b 

4 

10b 

0 

1973 

1  14 

2 

37 

b 

1974 

8 

4 

IbB 

0 

1975 

2 

0 

Bb 

0 

197b 

9 

8 

77 

2 

1977 

37 

8 

b 

b 

1978 

b3 

8 

35 

4 

1979 

3b 

4 

b3 

2 

1980 

49 

2 

31 

4 

MEAN 

45 

4 

b3 

7 

CLINO 

55 

39 

37,4   105, b 


58.0   110.2 


22.8 
42.8 
40.8 


1 

1 

4 

93.8 

93.8 

8 

5 

0 

3b. b 

13.0 

1 

4 

30.8 

34. b 

3 

0 

b 

12.0 

74  .4 

1 

12 

2 

.  1 

48.4 

27 

b 

31 

0 

.2 

39.2 

3 

b 

32 

4 

12.2 

52.2 

28.5    50.7 


to 

4 

42 

b 

517 

0 

12 

2 

1  19 

4 

557 

b 

4 

2 

18 

2 

339 

2 

29 

0 

b 

2 

473 

2 

73 

8 

28 

0 

354 

b 

53 

8 

1  17 

0 

52b 

8 

24 

0 

12 

0 

309 

2 

80 

b 

40 

8 

478 

8 

34 

0 

49 

2 

530 

2 

b7 

0 

71 

b 

4b0 

9 

48 

9 

50 

5 

455 

0 

45 

59 

432 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CATftNIft/FONTftNAROSSft  ITALY               WMO  Ifcl&O  37  28N  015  03E  13  M 
NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1'371   1012.8  1010.3  100g.2  1010.5  1011.2  1011.8  1012.5  1012.1  1014.6  1019. b  1013.4  1020.2  1013.2 

1972  1010. E.  1012.5  1012.9  1007.3  1012.5  1011.8  1010.8  1012.3  1012.8  1014.0  1019.7  1020.0  1013.1 

1973  1015.7  1009.3  1013.7  1011.2  1015.2  1013.7  1010.2  1013.9  1013.0  1013.5  1018.1  1014.4  1013.5 

1974  1018.9  1009.3  1012.2  1008.8  1011.7  1011.4  1012.8  1011.8  1012.8  1010.5  1015.9  1018.4  1012.9 

1975  1019.8  IOlfe.1  1008.2  1013.0  1011.1  1011.9  1011.4  1011.9  1016.1  1016.0  1013.8  1017.1  1013.9 

1976  1013.5  1015.3  1012.1  1010.9  1012.3  1013.5  1011.0  1013.8  1014.8  1009.3  1013.5  1011.6  1012.6 

1977  1015.2  1014.4  1018.5  1011.5  1012.5  1011.8  1010.9  1011.2  1014.9  1018.6  1013.0  1016.4  1014.1 

1978  1012.0  1008.0  1012.9  1007.8  1011.6  1012.8  1013,1  1014.0  1013.3  1014.3  1021.4  1011.7  1012.7 

1979  1012.7  1007.8  1013.0  1010.5  1014.3  1013.1  1014.3  1010.7  1015.3  1012.8  1011.7  1015.4  1012.6 

1980  1013.8  1017.1  1009.7  1011.5  1009.3  1012.3  1011.4  1011.6  1016.2  1011,9  1014.0  1013.5  1012,7 

MEAN   1014.5  1012.0  1012.2  1010.3  1012.2  1012.4  1011,8  1012.3  1014.4  1014.1  1015.5  1015.9  1013.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1014 

.9 

1012 

.4 

1011 

.3 

1012 

.4 

1013 

.2 

1013 

.8 

1014 

.5 

1014, 

.0 

1016 

,6 

1021 

.6 

1015 

.5 

1022 

.0 

1015 

.2 

1972 

1012 

.9 

1014 

.6 

1014 

.9 

1009 

.3 

1014 

,5 

1013 

.8 

1012 

,9 

1014  , 

,3 

1014 

,8 

1016 

.  1 

1021 

,8 

1022 

,  1 

1015 

.2 

1973 

1017 

.8 

1011 

.3 

1015 

.8 

1013 

.3 

1017 

.2 

1015 

,7 

1012 

.2 

1015, 

,9 

1015 

,0 

1015 

1 

1020 

1 

1016 

.4 

1015, 

.5 

1974 

1020 

.9 

101  1 

.4 

1014 

.3 

1010 

.9 

1013 

,8 

1013 

.4 

1014 

.8 

1013 

.8 

1014 

,8 

1012 

.5 

1017 

.9 

1020 

.3 

1014 

.9 

1975 

1021 

.8 

1018 

,  1 

1010 

.3 

1015 

.0 

1013 

,  1 

1013 

.9 

1013 

.3 

1013 

.8 

1018 

,0 

1018 

.0 

1015 

,8 

1019 

.  1 

1015 

.9 

1976 

1015 

.6 

1017 

.3 

1014 

.  1 

1012 

.9 

1014 

.2 

1015 

.4 

1013 

,0 

1015 

.8 

1016 

.8 

101  1 

.2 

1015 

.6 

1013 

,6 

1014 

.6 

1977 

1017 

.2 

1016 

.4 

1020 

.5 

1013 

.5 

1014 

.5 

1013, 

,7 

1012, 

,8 

1013. 

,  1 

1016 

,9 

1020 

.6 

1015 

,0 

1018, 

.5 

1016, 

,  1 

1978 

1014 

.0 

1010 

.0 

1014 

.9 

1009 

.8 

1013 

,  7 

1014 

.8 

1015 

,  1 

1016 

,0 

1015 

,3 

1016 

.3 

1023 

.5 

1013 

.8 

1014 

.8 

1979 

1014 

.8 

1009 

,8 

1015 

1 

1012 

.6 

1016 

4 

1015 

1 

1016 

,3 

1012 

.6 

1017 

.3 

1014 

.8 

1013 

.7 

1017 

.5 

1014 

.7 

1980 

1015 

.9 

1019 

.2 

1011 

.7 

1013 

.7 

101  1 

,2 

1014 

.3 

1013 

,3 

1013 

.6 

1018 

.2 

1013 

.9 

1016 

.  1 

1015 

.6 

1014 

.7 

MEAN 

1016 

.6 

1014 

.  1 

1014 

.3 

1012 

.3 

1014 

.2 

1014 

,4 

1013 

,8 

1014 

.2 

1016 

,3 

1016 

.0 

1017 

.5 

1017 

.9 

1015 

.  1 

CLINO 

1015 

.2 

1016 

.0 

1015 

.  1 

1015 

.0 

1014 

.3 

1015 

.4 

1014 

,2 

1014 

.  1 

1015 

.8 

1016 

.6 

1015 

.6 

1015 

.3 

1015 

.2 

TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

10 

,2 

1972 

10, 

.0 

1973 

10, 

.3 

1974 

10, 

.5 

1975 

9, 

,  7 

1976 

9 

.2 

1977 

10 

,9 

1978 

9, 

,  7 

1979 

9, 

,9 

1980 

9, 

.  1 

MEAN 

10 

,0 

CLINO 

10 

,  1 

23.5 
23.0 


9.7  12.2  13.5  17.9 

10.1  11.0  13.4  18.0 
10.9  13.0  13.8  18.0 
11.3  11.7  13,4  17.8 

11.6  12.0  13.1  17.2 

11.2  12.6  11.8  16.1 

10.7  11.8  13.4  17.8 


17 

,0 

19 

.  1 

19 

.  1 

17 

.8 

19 

.2 

PRECIPITATION  MM 


1971 

93 

.2 

47 

.2 

1972 

84 

,2 

36 

.6 

1973 

204 

.  4 

93 

.0 

1974 

13 

.0 

124 

,2 

1975 

10 

.6 

1  1  1 

.2 

1976 

51 

.2 

147 

.0 

1977 

65 

.  4 

18 

.6 

1978 

65 

.6 

22 

,6 

1979 

29 

.8 

58 

.8 

1980 

37 

.2 

66 

.0 

.2 

9 

.8 

58 

.2 

206.0 

73 

.0 

86 

.8 

714.8 

12 

,8 

3 

.4 

27 

.4 

187.0 

7 

.8 

404 

.6 

878.5 

54 

,0 

15 

.0 

17 

.0 

76.6 

4 

4 

117 

.2 

717.7 

.  1 

.  1 

18 

.6 

24.6 

40 

.8 

1 

.4 

297.2 

.  1 

52 

.8 

.8 

142.0 

100 

.2 

46 

.0 

601  .9 

3 

.4 

37, 

,4 

30 

,0 

233.6 

186, 

,8 

89 

.4 

896.8 

.  1 

,  1 

67 

.2 

8.8 

7 

,0 

24 

.4 

277.0 

.  1 

7 

.6 

56 

.0 

214.8 

58 

.2 

10 

.0 

602.5 

.  1 

4 

.8 

59 

.0 

302.6 

53 

.2 

45 

.6 

698.1 

.  1 

1 

,4 

16 

.8 

26.8 

24 

.2 

85 

.8 

370.1 

7 

.0 

13, 

.2 

35 

.  1 

142.3 

55 

.6 

91 

.  1 

605.2 

2 

10 

39 

133 

107 

78 

643 

EUROPE 


1971 

10.5 

8 

.  a 

1972 

10.0 

1  1 

.0 

1973 

9.0 

8 

.2 

1974 

9.5 

10 

.4 

1975 

7.7 

7 

.fc 

197b 

7.8 

9 

.8 

1977 

10.  1 

12 

.0 

1978 

8.2 

10 

.  1 

1979 

7.fc 

9 

.9 

1980 

7.2 

9 

.3 

MEAN 

8.8 

9 

,  7 

CLINO 

9.0 

9 

.  7 

197fc  25.0  30.4  34.8  29.8  78.2  2b. 2  23.2  b3.2  12.0  1b5.b  14b. 0  32.8  fcb7 . 

1977  41.4  29. b           b.fc  53. b           b.4  23. b  .4  11.8  29.2  39.0  33. b  52.2  327. 

1978  bl.b  35.8  23.0  1b8.4  49.4  4.b  .1  14.4     8  2  52  b  4  2  39  b  4b1 

1979  11.4  89.8  2b. 8  25.2  12. fc  49.2  19.0  5b . b  32.2  75.8  lb5.0  14. b  578 

1980  174.4      .8  101.4  11. b  b3.8  18.4  5.0  35.0     8.4  43. b  50.8  54.4  5b7. 

MEAN  70.9  57.9  44.7  45.0  29.5  17.5  22.7  28.8  30.9  b5 . 7  55  b  51  b  520 

CLINO  43  29  38  28  29  15  12  14  25  51  b5  48  397 


14 

.4 

1b2 

.8 

A 

1 

.b 

23 

.2 

.4 

19 

.0 

5 

.0 

98 

.8 

2 

.0 

lb 

.2 

50 

4 

92 

.0 

4 

.4 

51 

.2 

19 

.b 

10 

.8 

lb 

.b 

1  1  1 

4 

50 

.b 

1 

.8 

55 

.0 

74 

.2 

12 

.0 

1b5 

.b 

14b 

.0 

29 

.2 

39 

.0 

33 

.b 

8 

.2 

52 

.b 

4 

.2 

32 

.2 

75 

.8 

lb5 

.0 

8 

.4 

43 

.b 

50 

.8 

1013 

.b 

1013 

.4 

1013 

.8 

1012 

.2 

1013 

.9 

1012 

.9 

1013. 

,b 

1012 

1 

101  1 

.9 

1012 

.b 

MARINA  01  GINOSA  ITALY  WMO  lb325  40  2bN  01b  53E 

NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAr  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC 

1971  1014.1  1011.7  1010.3  1010.8  1010.1  1010.1  1012.5  1011.8  1015.7  1021.7  1013.1  1021. b 

1972  1013.3  1013.1  1013. b  1007.0  1011.5  1010.7  1009.5  1011.4  1013. b  1015.3  1018. b  1023.7 

1973  1017.4  1008.9  1015.7  1010. b  1015.0  1013.5  1009.1  1013.7  1012.8  1014.2  1018.7  1015.7 

1974  1019.4  1009.9  1013.0  1007.9  1009. b  1010. b  1012.2  1011.2  1012.2  1008. b  1013.8  1017.4 

1975  1019.7  1018.1  1008.9  1012.9  1010.9  1010.3  1011.2  1011.8  1015. b  1015.4  1013.9  1018. b 

197b   1013.1  101b. 5  1013.8  1011.0  1013.0  1013.9  1011.4  1014. b  1014.0  1009.4  1012.8  1010.9 

1977  1014.4  1012.7  1018.1  1011.2  1013.5  1011.3  1010.3  1010.7  1014.8  1018.2  1011.2  101b. b 

1978  1011.4  100b. b  1011.4  100b. 5  1011.1  1012.0  1012.7  1013. b  1012.7  1015.1  1021. b  1010.2 

1979  1010. b  1007.2  1011. b  1009.9  1013.9  1012.8  1014.1  1010.3  1015.5  1013.0  1009.2  1014.3 

1980  1013.3  1017.4  1009.4  1011.5  1008.9  1012.2  1011. b  1012.3  101b. b  1011.5  1013. b  1013.4 

MEAN   1014.7  1012.2  1012. b  1009.9  1011.8  1011.7  1011.5  1012.1  1014.4  1014.2  1014.7  101b. 1   1013.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  1015. b  1013.3  1012.2  1012.4  1011. b  1011. b  1014.1  1013.2  1017.2  1023.1  1015.1  1023.2   1015.2 

1972  1014.3  1014. b  1015.1  1008.4  1013.4  1012.2  1010.9  1012.9  1015.2  101&.7  1020.6  1025.1   1015.0 

1973  1018.9  1010.0  101b. 7  1012.1  101b. 8  1014.9  1010.5  1015.1  1014.2  1015.8  1020.2  1017.7   1015.2 

1974  1021.0  1011.5  101b. 1  1009.3  1011.0  1012.0  1013. b  1012. b  1013.7  1010.2  1015.9  1019.3   1013.9 

1975  1021.4  1019.7  1010.4  1014.4  1012.4  1011.8  1012.2  1013.3  1017.0  101b. 5  1014.5  1020.1   1015.3 

197b   1014. b  1018.0  1015.4  1012.4  1014.4  1015.7  1012.8  101b. 0  1015.4  1010.5  1014.0  1012.4   1014.3 

1977  1015.8  1014.2  1019. b  1012.7  1014.1  1012.3  1011.8  1012.8  101b. b  1020.0  1013.1  1018.1   1015.1 

1978  1012.8  1008.3  1012.9  1007.9  1012. b  1013.4  1014.1  1015.1  1014.1  101b. b  1023.1  1  ttl  1  . b   1013.5 

1979  1012.0  1008.7  1013.1  1011.0  1015.3  1014.2  1015.5  1011. b  101b. 9  1014.4  1010. b  1015.8   1013.3 

1980  1014.8  1019.0  1010.8  1012.9  1010.4  1013. b  1013.0  1013.7  1018.0  1012.9  1015.0  1014.9   1014.1 

.7  1014.2  1011.4  10 

1.0  1014.3  1014.0  10 

TEMPERATURE  DEG  C 


22.8 
23.1 
20.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  bb.2    53.4  42.2  13.4  20.8  b.2  14.4     l.b  98.8     2.0  lb  2  30  0  3b5  2 

1972  210.2    72. b  32.8  42. b  lb. 4  .8  1b2.8  12.0  50.4  92.0  4.4  9b . 8  793.7 

1973  102.8  123.2  130.0  34.8  10.0  17.0  .1  3b . 2  51.2  19. b  10.8  71.2  bOb.9 

1974  12.4    71.2  2b. 2  b3.0  12.4  5.0  .4  38.2  Ib.b  111.4  50. b  20.4  427.8 

1975  3.b    72. b  22.8     8.0  25 . b  23.4  l.b  19.0     1.8  55.0  74.2  103.8  411.4 
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1'371 

74 

.2 

134 

.4 

1<372 

87 

.& 

155 

.£, 

1'373 

131 

.0 

123 

.8 

1974 

fc3 

.fc 

91 

,8 

n75 

1  7 

.0 

71 

.4 

ig7fc 

82 

.2 

43 

.2 

1977 

59 

,8 

52 

.8 

1'378 

14fc 

.8 

181 

.2 

^3^3 

92 

.6 

89 

,2 

1980 

82 

.£. 

34 

.2 

MEAN 

83 

.8 

97 

.8 

CLINO 

14fe 
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.4 
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.0 
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1 
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.2 

1008 

,  1 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  1007.3  1005.3  1003.7  1005.2  IOOfc.2  1007.0  1007.8  1007.8  1009.5  1018.7  1007.7  1015.1 

1972  1005.3  100fc.9  1007. fc  1002.3  1007.8  1007.3  1 00& . 3  1007.5  1007.9  1008.9  1014.1  1014. fc 

1973  1010.4  1003.7  1008.5  lOOfc.O  1010.4  1008.7  1005.7  1009.0  1008.2  1008.3  1012.9  1008.8 

1974  1013.9  1004.1  1006.7  1003.7  1006.9  1006.8  1008.3  1007.3  1008.2  1006.0  1011.0  1013.3 

1975  1014.9  1011.2  1003.2  1008.2  1006.5  1007.6  1006.7  1006.8  1010.9  1010.9  1008.8  1012.3 

1976  1008.7  1010.4  1007.2  1005.6  1007.0  1008.3  1005.9  1008.7  1010.0  1000.7  1008.5  1006.4 

1977  1010.4  1009.9  1013.7  1006.8  1007.5  1007.0  1006.1  1006.1  1009.8  1013.8  1007.2  1011.2 

1978  1006.5  1002.5  1007.7  1002.2  1006.7  1007.7  1008.2  1008.5  1008.2  1008.9  1016.0  1006.7 

1979  1007.4  1002.9  1009.7  1006.9  1010.3  1009.0  1010.0  1006,2  1010.7  1008.2  1006.9  1011.1 

1980  1008.9  1012.8  1005.0  1006.6  1004.6  1008.0  1007.3  1007.5  1011.6  1007.5  1008.2  1009.5 

MEAN  1009.4  1007.0  1007.3  1005.4  1007.3  1007.6  1007.2  1007.6  1009.5  1009.3  1010.2  1010.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1014.5  1012.3  1010.8  1012.2  1013.2  1014.0  1014.6  1014.5  1016.8  1021.9  1014.8  1022.2   1015.2 

1972  1012.6  1014.0  1014.7  1009.7  1014.4  1014.2  1013.1  1014.3  1014.7  1015.8  1021.2  1021.7   1015.0 

1973  1017.2  1010.8  1015,6  1013.1  1017.2  1015.7  1012.5  1015.4  1015.0  1015.3  1020.0  1015.5   1015.3 

1974  1021.1  1011.1  1013.8  1010.7  1013.9  1013.6  1014.9  1014.0  1015.0  1012.8  1017.7  1020.1   1014.9 

1975  1026.2  1018.2  1010.3  1015.3  1013,4  1014.4  1013.6  1013.6  1017.8  1017.8  1015.8  1019.4   1016.3 

1976  1015.9  1017.6  1014.3  1012.7  1013.9  1015.2  1012.7  1015.5  1017.3  1011.1  1015.6  1013.5   1014.6 

1977  1017.5  1017.0  1020.8  1013.9  1014.5  1014.0  1013.1  1012.9  1016.7  1021.2  1013.4  1018.3   1016.1 

1978  1013.6  1009.7  1014.8  1008.6  1013.7  1014.6  1015.0  1015.5  1015.0  1016.2  1023.5  1013.7   1014.5 

1979  1014.6  1009.9  1015.5  1013.1  1017.3  1015,8  1016,9  1013.0  1017.7  1015.1  1014.0  1017.9   1015.1 

1980  1016.1  1019.9  1012.1  1013.7  1011.6  1014.9  1014.1  1014.3  1018.5  1013.5  1016.1  1016.7   1015.1 

MEAN  1016.9  1014.1  1014.3  1012.3  1014.3  1014.6  1014.0  1014.3  1016.5  1016.1  1017.2  1018,0   1015.1 

CLINO  1014.6  1015.3  1014.9  1014.9  1014.2  1015.5  1014.3  1014.3  1016.1  1016.2  1015.2  1014.7   1015,0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  12.4  11 

1972  12.3  12 

1973  11.8  11 

1974  12.8  12 

1975  11.5  11 

1976  11.9  11.9  12.8  14.4  19.0  22  3  25  8 

1977  12.9  13 

1978  10.9  11.7  12.9  14.2  17.9  22.6  25. 

1979  11.3  13.0  14.6  14,0  18.7  24.2  26. 

1980  11.1  11.9  12.5  13.5  17.1  21,5  24. 


18 

.5 

18 

.5 

18 

.5 

17 

.7 

18 

.0 

17 

.9 

25,6    25.9 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

16.8  31.4  7.0  15,2  .1  78.8  175.6    69.0  113.4  883.9 

54.8  25.0  2.8  44.0  42.4  80.0  76.0    25.8  125.6  747.2 

54.8  14.0      .1  28.0  19.6  97.4  92.4    40.4  77.2  776.9 

136.8  18.6  2.4  15.2  114.0  32.0  129.4  177.6  34,0  880.0 

9.6  50,4  21.4  6.6  53.4  7.4  120.6  109.0  93,0  648.8 

47.8  24.2  56.2  46.8  36,8  2.0  156.0  237.2  109.0  921.6 

92.2  11.2  74.2  .1  22.0  49.2  87.2  150.0  97.8  741.3 

109.8  42.8  10.0  .1  .2  91.4  183,2    60.2  35.0  949.1 

100,0  24.8  13.8  13.8  18.8  133.4  65,2  162.8  82.2  826.6 

74.4  54.0  19.2  .1  7.0  9.2  146,6    72.8  181.6  772.9 

69.7  29.6  20.7  17,0  31.4  58.1  123.2  110.5  94.9  814,9 

52  51  15  19  18  69  144  148  120  974 


EUROPE 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1003. 9  1003.7   '3'3'9.5  933 . 9  1000. fc  1000.0  1001.3  1002.8  1007.8  1013.3  1001.0  1012.8  1004.1 

1972  1004.0  1002.5  1003.0  997.0  1000.4  1001.8  1002.1  1003.3  1005.0  lOOfc.fc  1007.7  1015.7  1004.1 

1973  1010.0  1000.7  1007.7  999.8  1005.4  1003. b  1000.2  1005.6  1003.8  1005.7  1008.3  1005.3  1004.7 

1974  1010.5  1000.1  1003.1  999.2  1000.0  1001.2  1002.8  1003.2  1002.4  997.9  1005.8  1009.9  1003.0 

1975  1010.7  1011.7   99£..4  1001.4  1001.3  1002.1  1002.4  1003.7  1 00& .  3  1007.3  1005.3  1010.0  1004.9 

197fc  1003.9  1008.0  1004.9  1000.1  1002.1  1004. fc  1000.9  1004.5  1003.2  998.5  1003. fc   999. fc  1002.8 

1977  1003.1  1000. fc  lOOfc.9  1 000 . fc  1001.9  1001.2  999.8  1000.0  1007.3  1008.4  1001.8  1009.3  1003.4 

1978  1001.7  997.2  1001.4  99fc.4  1000.3  1001.3  1002.9  1003. fe  1003.5  1007.5  1013.7   999.9  1002.5 

1979  1001.4  998.4  1004.0  998.7  998.9  1004.7  1002.9  1004.4  1001.1  lOOfc.2  1002.9  1003.8  1002.3 

1980  1004.5  1009.0   998.3  1001.5  999.0  1000.0  1000.2  1002.4  1007.3  1000.2  1003.9  lOOfc.O  1002.7 

MEAN  1005.4  1003.2  1002.5  999.5  1001.0  1002.1  1001.9  1003.4  1004.8  1005.2  1005.4  1007.2  1003.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1017.0  lOlfc.5  1012.3  1012.3  1012.9  1012.0  lOlfc.2  1014.8  1020.1  1025.9  1013. fe  1025.9  lOlfc.fc 

1972  101fe.9  1015.3  1015.6  1009.4  1013.1  1013.9  1014.1  1015.4  1017.4  1019.2  1020.5  1028.8  1016.6 

1973  1023.1  1013.5  1020.5  1012.3  1017.7  1015.7  1012.2  1017.7  lOlfe.O  1018.3  1021.5  1018.4  1017.2 

1974  1023.4  1012.7  1016.5  1011.6  1012.2  1012.8  1014.8  1015.2  1014.6  1011.3  1018.5  1022.9  1015.5 

1975  1023.6  1024.6  1009.1  1013.8  1013.6  1014.2  1014.5  1015.7  1018.6  1019.9  1018.0  1023.1  1017.4 

1976  1017.2  1021.1  1018.0  1012.9  1014.7  1016.9  1013.2  1017.0  1015.8  1011.2  1017.1  1012.8  1015.7 

1977  1016.4  1013.6  1019.8  1013.4  1014.6  1013.6  1012.4  1012.4  1019.9  1021.2  1014.4  1022. fe  101fe.2 

1978  1014.8  1010.4  1014.3  1009.2  1012.9  1013.7  1015.2  1016.0  1016.0  1020.4  1026.9  1013.1  1015.2 

1979  1014.8  1011.5  1016.7  1011.5  1011.7  1017.3  1015.3  1016.8  1013.5  1018.7  1016.0  1016.9  1015.1 

1980  1017.8  1022.2  1011.2  1014.3  1011.7  1012.4  1012.5  1015.1  1019.8  1013.0  1016.9  1019.4  1015.5 

14.0  1015.6  1017.2  1017.9  1018.3  1020.4  1016.1 

13.9  1013.7  1016.2  1017.8  101fc.7  101fc.5  1015.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  .5     3.6     5.3  13.4  16.6  19.2  23.8  24.0  17.6  12.2     7.2     1.7  12.1 

1972  2.6     6. 

1973  2.2     3. 

1974  4.3     7.0     8.7  11.8  16.3  20.1  23.8  23.7  18.4  9.0     6.5     3.5  12.8 

1975  3.6     4.9     8.0  13.1  16.7  20.2  23.6  22.2  20.0  12.1     6.6     2.6  12.8 

1976  2.4     5. 

1977  1.0     5. 

1978  2.5     1 . 

1979  -   1.2     4. 

1980  1.3     4. 


PRECIPITATION  MM 
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33 
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58 
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STATION  PRESSURE  HB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1"371  1013.8  1004.4  1001.8  1003.7  1005.1  1005. B  1007.0  100£,.7  1013.3  1015. b  1006.2  1014.7  1008.2 

1372  1004.7  1005.4  lOOfc.4  1000.8  1005.8  100b. 4  1005.3  100b. 5  1007.0  1008.3  1012.6  1015.0  1007.0 

1973  1010.0  1002.6  1008.2  1004.1  1009.0  1003.5  1004.7  1012.1  1007.2  1007.8  1011.6  1007.7  1007.4 

1974  1012.7  1002.9  1005.6  1001.6  1005.0  1005.4  1007.5  1006.4  1006.3  1003.3  1009.2  1012.7  1006.6 

1975  1014.3  1011.1  1001.2  1006.4  1005.1  1006.4  1005.8  1006.0  1010.2  1009.5  1007.5  1011.7  1007.9 

1976  1007.6  1009.2  1006.9  1004.2  100b. 1  1007.5  1005.2  1007.8  1008.6  1002.6  1006.8  1003.8  1006.4 

1977  1007.9  1006.8  1012.3  1005.6  1006.0  1006.4  1005.3  1005.2  1009.3  1012.3  1005.8  1011.0  1007.8 

1978  1004.9  1000.7  1006.1  1000.0  1005.4  1006.7  1007.7  1008.2  1007. b  1008. B  1015.0  1004.0  1006.3 

1979  1004.7  1000.5  1005.9  1003.7  1008.9  1007.6  1008.9  1005.0  1009. b  1007.1  1005.2  1008.1  1006.3 

1980  1006.7  1011.5  1002.8  1005.1  1002.6  100b. 2  100b. b  1006.5  1011.0  1005.4  100b. b  1008.1  100b. b 

MEAN  1008.7  1005.5  1005.7  1003.5  1005.9  1006.2  1006.4  1007.0  1009.0  1008.1  100B.7  1009.7  1007.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1014.5  1013.2  1010.6  1012.4  1013.7  1014.2  1015.8  1015.1  1017.6  1023.5  1014.1  1023.8  1015.7 

1972  1015.1  1014.0  1015.1  1009.5  1014.7  1014. B  1013.7  1015.0  1015.6  1017.0  1021.3  1023.8  1015.8 

1973  1018.9  1011.8  1017.0  1012.7  1017.6  1011.8  1013.0  1020.5  1015.4  1016.4  1020.5  1016.5  1016.0 

1974  1021.6  1011.6  1014.4  1010.3  1013.6  1013.8  1015.9  1014.7  1015.0  1012.0  1018.0  1021.6  1015.2 

1975  1023.0  1020.0  1010.0  1013.3  1013.6  1014.9  1014.2  1014.4  1018.7  1018.1  1016.3  1020.2  1016.4 

1976  1016.4  1017.9  1015.2  1012.9  1014.6  1015.9  1013.6  1016.1  1017.1  1011.4  1015.5  1012.5  1014.9 

1977  1016.6  1015.6  1021.0  1014.2  1014.4  1015.0  1014.1  1013. b  1017.8  1021.0  1014.4  1019.9  1016.5 

1978  1013.6  1009.0  1014.9  1008.6  1014.0  1015.2  1016.2  1016.6  1016.2  1017.4  1023.9  1012.9  1014.9 

1979  1013.6  1009.2  1014.6  1012.3  1017.5  1016.0  1017.3  1013.4  1018.2  1015.7  1013.9  1016.9  1014.9 

1980  1015.3  1020.3  1011.5  1013.8  1011.2  1014.7  1014.6  1014.1  1019.5  1014.0  1015.3  101b. 9  1015.1 

MEAN  101b. 9  1014.3  1014.4  1012.0  1014.5  1014. b  1014.8  1015.4  1017.1  101b. 7  1017.3  1018.5  1015,5 

CLINO  1014.9  1014.6  1014.7  1014. B  1014.1  1015.4  1014.5  1014.4  1016.1  101b. 5  1015.1  1014.8  1015.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  9.3     8.1     8.0    14.3    17.9    20.2  23.2  25.0  18.9  14.4  11.7  8.9  15. 

1972  8.9    10.2    12.5    13.3    lb. 7    21.0  22.5  21.8  18.2  13.6  12.3  9.9  15.1 

1973  8.7     7.7     8.8    11.2    1B.1    22 

1974  8.9     9.1    11.0    12.4    16.7    20 

1975  8.0     7.9    10.6    13.3    17.4    20 

1976  7.8     9.5     9.8    12.1    17.2    21 

1977  9.4    11.3    12.5    12.9    IB.b    20 
197B  7.9     9.5    10.7    12.3    16.3    21 

1979  7.8     9.9    11.6    11.8    17.3    21 

1980  7.5     8.9    10.1    10.9    14.8    19 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ig?!  1012  4  1012  2  1008. fc  100g."9  1010. b  1010.3  1013.3  1012.1  101b. 5  1022.3  1010. fc  1021. "3  1013.4 

1<372  1012  3  1011.8  1012. fe  1 00b .  4  1011.1  1011. b  1010. b  1012.5  1013.7  1015.4  1017.5  1023.8  1013.3 

1'373  1018.1  1009.4  101b. 4  1009.5  1015.3  1013.0  1 003 .  "3  1014. b  1013.0  1014.7  1017.9  1014. b  1013.9 

1974  1019. b  1009.4  1012.9  1008.0  1010.0  1010.4  1012.4  1012.0  1011.8  1008.4  1014.8  1019.1  1012.4 

1975  1020.5  1019. b  100b. 7  1012.1  1010.8  1011. fc  1011. b  1012.3  101b. 0  1015.9  1014.3  1018.8  1014.2 

197b  1013.9  101b. 9  1014.3  1010.4  1012.5  1014.0  1010.8  1014.4  1014.0  1008.8  1013.2  1010.0  1012.8 

1977  1013  3  1011  2  1017  5  1011.2  1012.1  1011.4  1010.3  1010.4  101b. 4  1018. b  1011.2  1018.2  1013.5 

1978  1011.4  100b. b  1011. fc  100b. 0  1010. b  1011.5  1013.0  1013. b  1013.5  101b. b  1022. b  1009.5  1012.2 

1979  1011.0  1007.3  1010.3  1009.3  1015.0  1012.8  1014.4  1010.8  1015.9  1013. fc  1007.4  1013.5  1011.8 

1980  1012.9  1018. b  1010.0  1011. b  1008. b  1010.8  1010.5  1012.1  1017.2  1010.5  1012.8  1015.0  1012. b 

MEAN  1014.5  1012.3  1012.1  1009.4  1011. b  1011.7  1011.7  1012.5  1014.8  1014.5  1014.2  lOlfc.4  1013.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1013.5  1013.4  1009.8  1011.1  1011.8  1011.5  1014.5  1013.3  1017.7  1023.5  1011.8  1023.1  1014. fc 

1972  1013.5  1013.0  1013.8  1007. b  1012.7  1012.8  1011.8  1013.7  1014.9  lOlfe.b  1018.7  1025.0  1014.5 

1973  1019.3  1010. b  1017. b  1010.7  101b. 5  1014.2  1011.1  1015.8  1014.2  1015.9  1019.1  1015.8  1015.1 

1974  1020.9  1010. fc  1014.1  1009.2  1011.2  1011. fc  1013. b  1013.2  1013.0  1010.0  101b. 0  1020.3  1013. b 

1975  1021.7  1020.8  1007.9  1013.3  1012.0  1012.8  1012.8  1013.5  1017.2  1017.1  1015.5  1020.0  1015.4 

197b  1015.1  1018.1  1015.5  1011. b  1013.7  1015.2  1012.0  1015. fc  1015.2  1010.0  1014.4  1010.7  1013.9 

1977  1014.5  1012.4  1018.7  1012.4  1013.3  1012. b  1011.5  1011. b  1017. fc  1019.8  1012.4  1019.4  1014. fc 

1978  1012.6  1007.8  1012.8  1007.2  1011.8  1012.7  1014.2  1014.8  1014.7  1017.8  1023.8  1010.7  1013.4 

1979  1012.2  1008.5  1011.5  1010.5  101fe.2  1014.0  1015. fc  1012.0  1017.1  1014.8  1008. b  1014.7  1013.0 

1980  1014.1  1019.8  1010.2  1012.8  1009.8  1012.0  1011.7  1013.3  1018.4  1011.7  1014.0  101b. 2  1013. fc 

MEAN  1015.7  1013.5  1013.2  1010. fc  1012.9  1012.9  1012.9  1013.7  lOlfc.O  1015.7  1015.4  1017. fc  1014.3 

CLINO  1015. fc  1014.7  1015.4  1014. fc  1014.0  1014.9  1014.1  1013.9  101fc.2  101b. 9  1015.7  1015.1  1015.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  7.3     fc.7  b.8    13.2    17.5    20.4  22 . fc    24 . B    17.0    12.8  10.2  5.5  13.7 

1972  fc.9     8.2  10.8    12.7    Ifc.O    20 . fc  22 . b    21.2    17.2    12.2  11.4  7.5  13.9 

1973  fc.2     b.2  7.2    10.0    lb. 8    20.4  23.3    21. fc    20. fc    15. fc  9.5  5.9  13. fc 

1974  fc.8     8.1  9.3    11.3    Ifc.O    20.4  23. fc    23.8    20.3    12. b  9.b  b.5  14.0 

1975  5.b     5.8  9.3    13.1    17.1    19.2  23.3    21.9    21.0    14.8  9.5  fc.8  14.0 

197fc  5.5     7.B  7.9    12.5    lb. 7    20.4  22.5    19. b    17. B    14.9  11.0  8.4  13. B 

1977  8.3    10.4  11.0    11.9    17.3    20.7  24.4    22.8    17.4    15.3  10. fc  7.1  14. B 

1978  fc.fc     7.fc  9.9    11.8    15.8    21.1  22.4    22.7    19.1    13.9  7.1  B.3  13.9 

1979  4.0     7.9  10.8    12.2    17.5    22.4  23.8    22.9    19. B    Ib.l  11.3  8.4  14. B 

1980  5.3     b.9  9.9    10. b    14.7    19.8  23.0    23.8    20.4    15.4  9.7  5.5  13.8 


PRECIPITATION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1013.8  1014.1  1010. b  1011.6.  1012.8  1013.3  1015.9  1014.6  1018.5  1024.3  1012.0  1023  5   1015  4 

1'372  1013.1  1012.7  1014.4  1009.0  1013.9  1014.5  1013.7  1015.2  1015.3  1017.1  1019.5  1024  5   1015  2 

1973  1019.4  1011.2  1018.2E1012. 1  1017.2  1015.7  1012.5  1016.3  1014.9  1016.4  1020.3  1016.1   1015.9 

1974  1021.3  1010.8  1014.5  1010.3  1012.8  1013.0  1015.5  1014.6  1014.1  1010.7  1017.0  1022.3   1014.7 

1975  1022.3  1021.4  1008.4  1014.3  1013.6  1014.8  1014.3  1014.4  1017.9  1018.2  1015.6  1020.4   1016.3 

1976  1016.5  1018.1  1016.0  1012.8  1014.9  1016.5  1013.3  1016.2  1015.5  1010.0  1015.4  1010.3   1014.6 

1977  1014.4  1013.2  1019.8  1013.7  1014.1  1014.3  1013.3  1012.6  1018.8  1020.0  1013.2  1020.2   1015.6 

1978  1012.9  1007.7  1014.0  1008.2  1012.9  1014.8  1015.3  1015.4  1015.5  1017.4  1023.7  1010.2   1014.0 

1979  1011.5  1008.1  1011,3  1010.6  1017.0  1014.7  1016.0  1012.4  1017.3  1014.1  1013.8  1015.1   1013.5 

1980  1013.9  1019.9  1009.8  1013.2  1010.6  1013.4  1013.3  1014.1  1019.0  1011.9  1013.7  1017.2   1014.2 

MEAN  1015.9  1013.7  1013.7  1011.6  1014.0  1014.5  1014.3  1014.6  1016.7  1016.0  1016.4  1018.0   1014.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1013.9  1014.2  1010.7  1011.7  1012.9  1013.4  1016.0  1014.7  1018.6  1024.3  1012.1  1023.7   1015.5 

1972  1013.2  1012.8  1014.5  1009.1  1014.0  1014.6  1013.8  1015.3  1015.4  1017.1  1019  6  1024  6   1015  3 

1973  1019.5  1011.3  1017.8E1012.2  1017.8  1015.8  1012.6  1016.4  1015.0  1016.5  1020.4  1016.1   1016.0 

1974  1021.4  1010.9  1014.6  1010.4  1012.8  1013.1  1015.6  1014.7  1014.2  1010.8  1017.1  1022.3   1014.8 

1975  1022.4  1021.5  1008.5  1014.4  1013.7  1014.9  1014.4  1014.5  1018.1  1018.3  1015.7  1020.5   1016.4 

1976  1016.6  1018.2  1016.1  1012.9  1015.0  1016.6  1013.4  1016.3  1015.6  1010.1  1015.5  1010.4   1014.7 

1977  1014.4  1013.3  1019.9  1013.8  1014.2  1014.4  1013.4  1012.6  1018.9  1020.0  1013.3  1020.3   1015.7 

1978  1013.0  1007.8  1014.1  1008.2  1013.0  1014.9  1015.6  1016.1  1015.9  1018.1  1024.4  1010.9   1014.3 

1979  1012.2  1008.9  1012.0  1011.4  1017.4  1015.6  1016.7  1013.1  1018.0  1014.8  1014.5  1015.8   1014.2 

1980  1014.6  1020.6  1010.5  1013.9  1011.3  1014.1  1014.0  1014.8  1019.7  1012.6  1014.4  1017.9   1014.9 

MEAN  1016.1  1014.0  1013.9  1011.8  1014.2  1014.7  1014.6  1014.9  1016.9  1016.3  1016.7  1018.3   1015.2 

CLINO  1015.6  1014.7  1015,4  1014.6  1014.0  1014.9  1014.1  1013.9  1016.2  1016.9  1015.7  1015.1   1015.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  6.6     6.8  7,0  13.9  16.8  19.0  22.8    24.2  18.5  13.8     9.5     7.5     13.9 

1972  7.0     9,2  11.0  12.5  15.1  18.9  21.7    21.0  16.9  13  6    111     7  7     13  8 

1973  6.2     6.1  8.2  10 

1974  8.2     9.1  10.2  11 

1975  7.4     6.8  9.3  11 

1976  5.7     7.9  7.8  11.9  16.4  20.8  22.7    20.3  17  5  15  6 

1977  7.9     9.7  11.0  12.1  15.9  19.1  22.2    21.0  17.0  16.2 

1978  6.7     7.5  10,1  11 

1979  5.3     8.4  10,7  11 

1980  6,0     7.8  9,6  10.8  14.1  18.3  20.5    22.9  20.0  14.7 

MEAN  6.7     7,9  9.5  11.9  15.8  19.6  22,2    22.4  18.9  14  4 

CLINO  6.8     7.8  10.3  13.1  16,9  20.9  23.5    23.3  20.6  15,9 

PRECIPITATION  MM 


12,2   103,6 


16 

,8 

19 

.0 

22 

,8 

15 

,  1 

18, 

,9 

21 

,7 

16 

,6 

20 

,9 

22, 

.5 

15 

,6 

19, 

.7 

22 

,  1 

15 

,9 

18, 

.6 

22 

,5 

16 

4 

20 

.8 

22, 

,  7 

15 

,9 

19, 

,  1 

22, 

,2 

15 

1 

19 

,  1 

22, 

.3 

16 

.8 

21  , 

,8 

23, 

,3 

1971 

38 

,0 

1972 

105 

,8 

1973 

47 

,8 

1974 

78 

,4 

1975 

56 

,6 

1976 

12 

,8 

1977 

127 

,6 

1978 

108 

,0 

1979 

158 

,6 

1980 

39 

.2 

MEAN 

77, 

,3 

CLINO 

83 

146 

,4 

55 

,8 

27 

,0 

77 

,8 

30 

,6 

222 

,8 

45 

,6 

70 

,0 

43,2   127.8    86.6    87.0  75.8  4.0  93.6  62.2 

87.0    67.2    64.8    23.2  21.2  53.4  122.6  191.6 

90.0   106.0    22.4   177.0  18.0  30.4  109.2  38  8 

65,0  59.4  73.8  19.2  20.2 


63 

,4 

141 

.0 

144 

.6 

124 

.6 

158 

.8 

9 

,2 

45 

.4 

52 

.4 

48 

,4 

855 

.0 

80 

.0 

74 

.2 

43 

,8 

750 

.4 

167 

.8 

70 

.8 

40 

,6 

770 

.0 

62 

.2 

71 

.2 

13 

,4 

693 

.8 

139 

.2 

201 

.8 

92, 

4 

1070, 

,2 

238 

.4 

134 

.0 

135 

,2 

1151 

.4 

73 

.0 

77 

.2 

68 

,8 

938 

.4 

128 

,6 

50 

,2 

118 

,0 

917 

.2 

124 

,2 

1  17 

,0 

117 

.2 

1038 

.4 

195 

,8 

1  16 

.4 

52 

.8 

757 

.6 

125 

,5 

96 

.5 

73. 

,  1 

894 

.3 

148 

1  19 

109 

935 
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NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

\3Tt       1013. <3  1012.4  1010.0  1011.5  1012, g  1 0 1 3 .  "3  1015.0  1014.4  1017.1  1023.0  1012.3  1023.2  1015.0 

1"372   1012.4  1012. B  1014.1  1008. b  1 0 1 3  .  ■?  1014.1  1013.1  1014.6  1014.7  1015.8  1020.2  1023.0  1014.8 

n73   1018.1  1010. b  101b. 4  1011. "3  1017.5  1015. b  1012.2  1015.'?  1014. b  1015.7  1020.3  1014.3  1015.3 

1'374   1020. '3  1010.4  1013. b  100'3.2  1012. b  1012.'?  1015.4  1013. b  1013.9  1010.3  1016.8  1021.2  1014.2 

1'975   1022.1  ion. 3  1008.5  1014.1  1012.'?  1014.1  1013.4  1013.6  1017.7  1017.3  1015.1  1019.3  1015.6 

1976  1015.8  1016.8  1014.3  1012.0  1014.0  1015.2  1012.9  1015.6  1015.6  1009.8  1014.5  1010  9  1014  0 

1977  1014.2  1014.1  1019.8  1013.4  1013.6  1013.9  1013.0  1013.0  1017.3  1019.9  1013.3  1019.1  1015.4 

1978  1012.6  1007.6  1013.8  1011.4  1012.6  1014.1  1015.2  1015.6  1015.3  1016.3  1023.1  1010.8  1014.0 

1979  1012.6  1007.8  1012.8  1011.3  1016.8  1015.1  1016.1  1012.3  1017.2  1014  0  1012  4  1015  b  1013  7 

1980  1014.2  1019.1  1009.7  1012.4  1010.1  1013.6  1014.0  1013.6  1017.9  1012.4  1013.2  1016.4  1013.9 

MEAN   1015.7  1013.1  1013.3  1011.6  1013.7  1014.3  1014.0  1014.2  1016.1  1015.6  1016.1  1017.4  1014.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1014.4  1012.8  1010.1  1011.8  1013.3  1014.2  1015.3  1014.8  1017.5  1023.3  1013.5  1023.6  1015.3 

1972  1012.8  1013.1  1014.5  1009.0  1014.3  1014.6  1013.4  1014.9  1015.1  1016.1  1020.6  1023.3  1015.1 

1973  1018.5  1010.9  1016.9  1012.7  1017.8  1015.9  1012.6  1016.3  1015.0  1016.0  1020  6  1014  6  1015  7 

1974  1021.1  1010.7  1014.0  1009.6  1012.9  1013.3  1015.7  1014.3  1014.3  1010.7  1017.1  1021.6  1014.6 

1975  1022.5  1019.6  1008.8  1014.5  1013.3  1014.4  1013.8  1014.0  1018.0  1017.6  1015.4  1019.7  1016.0 

1976  1016.2  1017.2  1014.6  1012.4  1014.3  1015.6  1013.2  1016.0  1016.3  1010.2  1014.8  1011.2  1014.3 

1977  1014.6  1014.5  1020.2  1013.7  1013.9  1014.2  1013.3  1013.4  1018.0  1020.2  1013.6  1019.4  1015  8 

1978  1013.0  1008.0  1014.1  1011.8  1012.9  1014.2  1015.6  1016.0  1015  7  1016  7  1023  5  1011  2  1014  4 

1979  1013.0  1008.2  1013.2  1011.6  1017.2  1015.5  1016.5  1012.6  1017.5  1014.4  1012.8  1016  0  1014  0 

1980  1014.6  1019.5  1010.1  1012.8  1010.5  1014.0  1014.4  1014.0  1018.3  1012.8  1013.6  1016.8  1014.3 

1014.6  1014.4  1014.6  1016.6  1015.8  1016.6  1017.7  1015.0 

1015.2  1014.3  1014.1  1015.9  1016.1  1014.1  1014.5  1014.6 

TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

9.4 

8.7 

8.2 

14  4 

18.2 

20 

.4 

1972 

9.2 

10.9 

12.9 

13.8 

16.6 

21 

.5 

1973 

8.9 

8.4 

9.6 

11  .8 

18.0 

22 

.  1 

1974 

9.7 

11.0 

11.7 

13.0 

17.1 

21 

.4 

1975 

8.4 

8.4 

10.9 

13.3 

17-2 

19 

.9 

1976 

8.  1 

9.9 

10.0 

12.8 

17.2 

21 

.5 

1977 

10.  1 

11.3 

12.0 

13.2 

18.0 

20 

,  1 

1978 

8.4 

8.5 

10.8 

12.1 

16.7 

21 

,2 

1979 

8.2 

10.7 

12.  1 

12.5 

18.0 

22 

,4 

1980 

8.3 

9,2 

11.3 

11.7 

15.8 

20 

,3 

MEAN 

8.9 

9.7 

11.0 

12.9 

17.3 

21  , 

,  1 

CLINO 

8.0 

9.0 

10.9 

13.7 

17.5 

21  , 

,6 

22.5    20.0 


16 

,4 

15 

.2 

17 

,8 

13 

,  1 

15 

,9 

17 

,3 

1  7 

,0 

15 

,8 

17 

,7 

17 

,0 

16, 

,3 

1  7  , 

,2 

PRECIPITATION  MM 


1971 

133 

,b 

26 

.b 

b4 

.6 

36 

.2 

1972 

113 

4 

88 

.2 

57 

.0 

90 

.2 

1973 

88 

,0 

125 

.b 

35 

.4 

18 

.0 

1974 

92 

,4 

80 

.b 

51 

.6 

129 

.0 

1975 

12 

,8 

42 

.2 

161 

.0 

21 

.4 

1976 

70 

,4 

165 

4 

75 

.2 

44 

.4 

1977 

60 

.b 

54 

.0 

29 

.4 

1  1 

.0 

1978 

82 

.2 

71 

.0 

61 

.6 

113 

.0 

1979 

126 

,0 

141 

.4 

80 

.2 

85 

.8 

1980 

146 

,8 

17 

.0 

116 

.8 

22 

.0 

MEAN 

92, 

,6 

81 

.2 

73 

.3 

57 

.  1 

CLINO 

83 

73 

52 

50 

b.8 
5.2 


4.2 

.4 

5.2 


22  .0   1 13 .b 


15.  1 

lb.  1 

15.2 


8 

.6 

208 

.2 

93 

.8 

666 

.4 

37 

.2 

10 

.2 

99 

.0 

742, 

,4 

lb 

.6 

b 

.2 

26 

.0 

403 

.4 

107 

.2 

100 

.2 

28 

.8 

813 

.4 

167 

.4 

216 

.4 

76 

.4 

884 

.0 

172 

.4 

14b 

.4 

115 

.0 

957 

.0 

22 

.8 

23 

.8 

48 

.6 

513 

.4 

146 

.0 

84 

.6 

92 

.8 

818 

.6 

212 

.2 

6b 

.0 

94 

.0 

957, 

.4 

1  19 

.0 

134 

.4 

38 

.4 

756, 

.4 

100 

.9 

99 

.8 

71 

.3 

751  , 

,  1 

110 

1  13 

105 

749 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAT      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1^71   1013.0  1011.7  100S.2  1010.2  1011.7  1013.2  1013.'?  1013.4  1015.4  1020.4  1013.1  1021.7  1 0 1 3 .  "B 

1'372   1010.3  1012. fe  1013.0  1004.7  1013.6  1012.9  1012. g  1013.8  1013.2  1014.4  1020.2  1018.2  1013.4 

1973  101fc.3  1010.3  1014.8  1012. b  1015.8  1014.4  1011.7  1014.8  1013.5  1014.2  1019.1  1014.0  1014.3 

1974  1020.0  1009.1  1011.6  1010.0  1012.6  1012.7  1014.3  1013.3  1013.7  1011.6  1016.4  1020.4  1013.8 

1975  1021.0  1016.7  1008.3  1013.3  1011.7  1013.6  1013.2  1013.1  1016.5  1016.8  1014.0  1017.3  1014.6 

1976  1015.1  1015.0  1013.8  1012.8  1014.0  1015.3  1013.8  1015.8  1021.6  1010.0  1014.1  1012.0  1014.4 

1977  1016.4  1016.8  1020.7  1014.3  1013.7  1014.4  1012.8  1013.1  1017.1  1019.8  1014.1  1019.2  1016.0 

1978  1013.9  1010.0  1016.0  1008.8  1013.7  1015.1  1015.6  1016.2  1016.1  1016.1  1022.5  1013.3  1014.7 

1979  1013.9  1009.5  1014.7  1012.7  1016.8  1015.4  1016.8  1013.0  1017.1  1013.9  1013.9  1017.8  1014.6 

1980  1015.3  1019.5  1011.6  1013.4  1011.4  1014.6  1014.2  1014.6  1018.1  1013.9  1015.2  1016.7  1014.9 

MEAN   1015.5  1013.1  1013.4  1011.3  1013.5  1014.2  1013.9  1014.1  1016.2  1015.1  1016.3  1017.2  1014.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR  MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1014.9  1013.8  1011.1  1012.0  1013.5  1015.4  1015.7  1015.2  1017.2  1022.2  1015.1  1022.9  1015.8 

1972  1012.6  1014.3  1014.7  1006.5  1015.4  1014.7  1014.7  1015.6  1015.1  1016.2  1022.1  1021.0  1015.2 

1973  1018.1  1012.1  1016.6  1014.4  1017.6  1016.1  1013.5  1016.6  1015.2  1016.0  1021.2  1015.7  1016.1 

1974  1021.9  1011.3  1013.4  1010.7  1014.5  1014.4  1016.0  1016.1  1015.5  1013.4  1018.2  1022.2  1015.6 

1975  1022.9  1018.5  1010.1  1015.1  1013.5  1015.3  1015.0  1014.7  1018.3  1018.6  1015.8  1019.1  1016.4 

1976  1016.9  1016.9  1015.0  1013.8  1015.0  1016.3  1014.7  1016.7  1022.5  1010.9  1015.1  1013.0  1015.6 

1977  1017.3  1017.8  1021.6  1015.3  1014.7  1015.3  1013.8  1013.9  1018.1  1020.8  1015.1  1019.2  1016.9 

1978  1014.9  1010.9  1016.9  1009.8  1014.7  1016.0  1016.7  1017.1  1017.0  1017.0  1023.5  1014.3  1015.7 

1979  1014.5  1010.4  1015.7  1013.7  1017.8  1016.4  1017.7  1013.9  1018.1  1014.8  1014.9  1018.7  1015.6 

1980  1016.3  1020.5  1012.9  1014.4  1012.4  1015.5  1015.2  1015.5  1019.1  1014.8  1016.2  1017.7  1015.9 

MEAN   1017.0  1014.7  1014.8  1012.6  1015.0  1015.5  1015.3  1015.4  1017.6  1016.5  1017.7  1018.4  1015.9 

CLINO   1014.6  1016.0  1015.2  1014.6  1014.3  1015.5  1014.5  1014.6  1016.1  1015.8  1015.1  1014.5  1015.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

24.4    27.0  22 

23.8    24.3  22 

25.8    25.7  24 


1971 

12 

.  1 

11.7 

1972 

1  1 

.6 

12.5 

1973 

12 

.  1 

11  .0 

1974 

12 

1 

12.4 

1975 

1  1 

.2 

11.1 

1976 

1  1 

.5 

11  .5 

1977 

12 

.  1 

13.7 

1978 

1  1 

.6 

12.5 

1979 

1  1 

.9 

12.4 

1980 

1  1 

.4 

11.4 

1  1 

.3 

14 

1 

19, 

.2 

22 

.  7 

14 

.  1 

14 

.5 

18 

.2 

22 

.  1 

13 

.3 

15 

.0 

19 

,  1 

21 

.3 

1  1 

.9 

13 

.8 

1  7 

.8 

21 

.8 

13 

.8 

14 

.7 

18 

.5 

20 

.8 

12 

.9 

14 

.3 

1  7 

.  1 

22 

.0 

13 

.3 

14 

.  1 

18 

,3 

22 

.9 

12 

.4 

12 

.9 

16 

.8 

21 

.4 

12 

.9 

14 

.3 

18 

.  1 

21 

.9 

12 

.  1 

14 

.2 

21 

.9 

22 

.0 

25.2    25.4 


18 

.0 

15 

.0 

1  1 

.9 

18 

.0 

15 

.6 

12 

.9 

19 

.9 

14 

7 

13 

.2 

17. 

9 

14 

9 

1  1  , 

.9 

19 

.  1 

15 

.6 

13 

.  1 

19 

.5 

14 

.8 

13 

.2 

16 

.  7 

16 

1 

12 

.3 

18 

.0 

13 

.5 

15 

.3 

20 

.3 

14 

.5 

13 

.  1 

19 

.2 

15 

.8 

1  1 

.3 

PRECIPITATION  MM 


1971 

64 

.0 

29, 

,  4 

1972 

92 

.4 

47, 

,  7 

1973 

72 

.8 

53, 

,0 

1974 

30 

.2 

68, 

.4 

1975 

9 

.0 

57 

,2 

1976 

41 

.8 

117 

.8 

1977 

39 

.2 

14 

,0 

1978 

112 

.2 

53 

.4 

1979 

73 

.0 

107 

,4 

1980 

33 

.2 

22 

,4 

MEAN 

56 

.8 

57 

.  1 

CLINO 

71 

52 

7.6    53.8 


2 

.0 

3 

.0 

1 

16.4 

82.6 

45.8 

33.4 

324.3 

1 

.6 

1  1 

.6 

10 

.0 

58.4 

58.0 

4.6 

86.4 

433.9 

.6 

1  7 

4 

7 

.8 

32.2 

64.2 

30.4 

80.6 

422.0 

.6 

1 

.8 

1 

.6 

35.8 

73.4 

67.8 

16.6 

398.8 

5 

.4 

.2 

60 

.2 

7.0 

40.4 

42.8 

55.8 

371  .8 

22 

.6 

5 

.6 

.2 

.2 

153.4 

298.6 

95.6 

872.0 

7 

.4 

.  1 

.2 

.  1 

12 

.6 

,  1 

4.6 
15.8 

18.4 
155.8 

36.4 
63.2 

41  .2 
86.2 

241  .4 
622.  1 

1 

.0 

.  1 

25' 

.2 

99.6 

176.8 

83.2 

35.4 

683.4 

3 

.8 

.  1 

3 

.0 

2.6 

68.2 

57.2 

62.0 

417.5 

4 

.5 

4 
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NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

ig71  1012,6  1012.8  1009.0  lOO"?.?  100"9."3  1009.5  1013.3  1011.8  1017.0  1022.4  1010.3  1021.7   1013.3 

1'372  1013.2  1012.1  1012.4  100b. 5  1010.2  1011.1  1010.5  1012.2  1014.0  1015.8  lOlfe.b  1024.3   1013.2 

1973  1018.9  1009.4  101b. 9  1009.1  1014.7  1013.0  1009.3  1014.2  1013.0  1014. fe  1017.4  1014.3   1013.7 

1974  1019.1  1009.4  1013.0  1 008 . b  1009.2  1009.9  1012.0  1011.7  1011.2  1007. b  1014.3  1018.3   1012.0 

1975  1019.7  1020.4  1006.0  1011.3  1010,4  1011.1  1011.2  1012. b  1015.5  1015.9  1014.5  1018.8   1014.0 

1976  1013. b  1017.8  1015.1  1010.2  1012.2  1014.0  1010.4  1014.3  1013.0  1007.9  1012.7  1007.8   1012.4 

1977  1011.8  1009.4  101b. 3  1010.1  1011.1  1010.2  1009.2  1009.2  101b. 0  1017.4  1012.7  1017.5   1012.6 

1978  1010.9  1006. 0  1010.2  1005, b  1009,9  1011,1  1012,3  1013.0  1012.9  101b. 2  1022.1  1008.9   1011. b 

1979  1011.2  1007. b  1008.9  1008.7  1014.4  1012.0  1014.1  1010.0  1015.4  1014.0  1012.2  1013.2   1011.8 

1980  1013.9  1019.6  1008.9  1011. b  1009. b  1010.2  1010.0  1012.3  1017.0  1010.3  1013.2  1015.5   1012.7 

MEAN  1014.5  1012.5  1011.7  1009.1  1011,2  1011,2  1011,2  1012,1  1014,5  1014,2  1014, b  101b, 0   1012,7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1015,1  1015,2  1011,5  1012,1  1012,2  1011, 

1972  1015,7  1014, b  1014,8  1008,9  1012, b  1013, 

1973  1021,4  1011,8  1019,4  1011, b  1017,1  1015, 

1974  1021, b  1011,8  1015,4  1011,0  1011, b  1012, 

1975  1022,1  1022,8  1008,8  1013,7  1012,8  1013, 

1976  1016,1  1020,2  1017,5  1012,6  1014,5  1016, 

1977  1014,2  1011,8  1018,8  1012,5  1013,5  1012, 

1978  1013,4  1009,0  1013,2  1008,1  1012,5  1013, 

1979  1012,5  1010,1  1011,4  1011,1  1016.8  1014, 

1980  1016,4  1021,2  1011,3  1014,0  1011,3  1012, 

MEAN  1016,9  1014,9  1014,2  1011, b  1013,5  1013, 

CLINO  101b, 1  1015,0  1015,9  1014,9  1014,4  1014, 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL 

1971  6,4     6,8  6,6    14,2    18,7    20,7    24,6 

1972  4,7     8,5  11,4    13,0    16,8    21,3    23,9 

1973  5,7     6,2  8,2    10,9    17,7    21.5    24.1 

1974  6.8     9.0  10.1    13.2    16. b    19.2    23.2 

1975  7,4     b,7  9,5    13,3    18,5    20,2    23,2 

197b  5,1     b,2  b.8    12.9    18.3    22.2    24.0 

1977  7.1     B.l  10.8    11,9    17,1    20,9    22  .h 

1978  5,8     5,6  9,7    11,9    15,0    20,6    22,1 

1979  3.9     6.7  9.8    12.0    18.7    23.1    22.8 

1980  4.1     7.2  11,2    11,2    15,6    19,4    22,1 


PRECIPITATION  MM 
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NOTES  ON  PftGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

n?!  1015.0  1015.0  1011.2  1011.5  1011.8  1011.3  1015.3 

1"372  1015.6  1014.1  1014.5  1008.6  1012.1  1012.5  1012.7 

1873  1021.2  1011.8  1018.7  1010.8  1016.8  1015.8  1011.3 

1874  1021.7  1011.6  1015.3  1010.7  1011.1  1 0 1  1  .  "9  1013.8 

1875  1021.8  1022.8  1008.2  1013.1  1012.1  1013.0  1013.2 

1876  1016.2  1020.2  1017.4  1012.2  1014.1  1015.8  1012.3 

1877  1014.8  1012.2  1018.7  1012.8  1013.7  1012,5  1011.7 

1878  1013.8  1008.2  1013.6  1008.4  1012.2  1012.8  1014.5 
1878  1012.6  1002,2  1010.8  1010.6  1016,5  1014.2  1016.3 
1880  1016.1  1020.8  1010.6  1013.8  1010.8  1011.8  1011.7 

MEAN  1016.8  1014,0  1014.1  1011.3  1013.1  1013.2  1013.3  1014,4  1016.7  1016.5  1016,3  1018.7   1014.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1015.8  1015.8  1012.0  1012.2  1012.6  1012.4  1016.0  1014.5  1020.0  1025.0  1008.0  1025.0   1015.8 

1872  1016.4  1014.8  1015.2  1008.4  1012.8  1013.2  1013.5  1014.9  1016.8  1018.0  1018.6  1027.7   1016.1 

1873  1022.0  1012.6  1020.4  1011.5  1017.6  1015.8  1012.0  1017.3  1015.8  1017.6  1020.6  1017  6   1016  7 

1874  1022.5  1012.2  1016.0  1011.5  1011.8  1012.5  1014.7  1014.8  1014.0  1010.5  1017.1  1021.7   1015  0 

1875  1022.7  1023.6  1008.0  1013.8  1012.8  1013.7  1014.0  1015.0  1018.2  1018.1  1017.4  1022.0   1016,8 

1876  1017.3  1021.0  1018.1  1013.0  1014.8  1017.0  1013.0  1017.1  1016.1  1011.3  1016  6  1011  8   1015  6 

1877  1015.6  1014.3  1018.8  1013.6  1014.4  1013.2  1012.5  1012.4  1018.8  1021.3  1013.6  1021  6   1016  0 

1878  1014.6  1010.4  1014.3  1008.1  1013.0  1013.5  1015.3  1016.1  1015.8  1018.8  1025.7  1012.3  1015.0 
1878  1013.5  1003.0  1011.7  1011.4  1017,2  1014.8  1017.0  1013.4  1018.5  1016.7  1015.1  1016.0  1014.0 
1880  1016.8  1021.6  1011.4  1014.5  1011.5  1012.5  1012.4  1014.7  1018.8  1012.8  1016.4  1018.5   1015.3 

MEAN  1017.7  1014.8  1014.8  1012.1  1013.8  1013.8  1014.0  1015,0  1017,5  1017.3  1017.1  1018,4   1015.6 

CLINO  1017.4  1015.8  1016.1  1014.8  1014.4  1014,8  1014,2  1014,3  1016,6  1018,2  1016,6  1016.2   1015.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  4.1     4.6     5.8    13.2    17.6    18,5    24.1    24.6    17.2    11.8     7.2     2.2     12  7 

1872  3.4     7.2    10.0    12.2    16.3    20.8    22.8    21.8    16.0    118     7  2     3  8     12  8 

1873  3.3     4.2     7.2    10.3    17.3    21.1    23.0    23.5    18.8    12.8     6.0     2.2     12.6 

1874  4.2     7,5     8.3    11.8    16.4    18.6    22.8    23.6    18.1     8.5     7.6     3  3     12  8 

1875  3.4     5.2     8.8    12.8    18.2    20.5    23.6    22.6    20.8    13.6     7.6     3.5     13.4 

1876  1.7     5.0     6.2    12.2    17.5    22.2    23.6    18.7    17.3    14.2     8.0     3.0     12  6 

1877  4,6     6.3     8.8    10.8    16.4    20.6    22.6    21.5    16.8    14.1     7  8     2  8     12  8 

1878  3.8     3.8     8.7    11,2    15.0    20.1    21.7    20.7    18.0    13.2     5  5     2  8     12  0 

1879  1.2     4.8     8.9    11,1    17,7    22.3    21.8    21.0    18.5    13.4     6  7     4  5     12  7 

1880  2.2     4.9     8.0    10.7    15.0    18.4    21.3    23.2    18.1    13.2     5.8     1.6     12.0 

MEAN  3.2     5.4     8.3    11.7    16.7    20.5    22.7    22.2    18.3    12  8     7  0     3  0     12  6 

CLINO  2.2     3.8     7.7    12.2    17.1    20.7    23.4    22.6    18.8    13.3     8.1     3.8     12.8 

PRECIPITATION  MM 
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NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1<371  1007.5  1007.5  1003.5  1003.8  1004.4  1003.8  1007. g  1006.3  1011.7  1017.0  1004.7  101&.4  1007.9 

1'572  1007.8  100b. 3  lOOfc.8  1000.9  1004.3  1005.3  1005.4  1006.7  1008.5  1010.2  1011.3  101<3.1  1007.7 

1973  1013  fc  1004.1  1011.5  1003.3  1008.9  1007.2  1003.8  1009.2  1007.5  1009.3  1012.2  1008.9  1008.3 

1974  1014.0  1003.5  1007.5  1002.8  1003.3  1004.2  1006.3  1006.5  1005.8  1002.3  1009.1  1013.5  1006. 6 

1975  1014.4  1015.1  1000.3  1005.2  1004.6  1005.6  1005.7  1006.9  1010.0  1010.7  1008.0  1013.7  1008.4 

1976  1008.6  1012.2  1009.3  1004.3  1006.5  1008.7  1005.0  1009.0  1007.4  1003.0  1008.3  1003.5  1007.2 

1977  1007.0  1004.7  1011.3  1005.2  1006.1  1005.1  1004.3  1004.2  1011.6  1012.7  1005.4  1013.6  1007.6 

1978  1005.9  1001.4  1005.5  1000.6  1004.6  1005.4  1007.1  1007.6  1007.6  1011.6  1017.6  1003.9  1006.6 

1979  1005.1  1002.5  1003.0  1003.0  1008.7  1006.6  1008.4  1004.9  1010.2  1008.3  1006.9  1007.6  1006.3 

1980  1008.6  1013.2  1002.7  1005.7  1003.2  1004.1  1004.2  1006.5  1011.4  1004.5  1008.1  1009.7  1006.8 

MEAN  1009.3  1007.1  1006.1  1003.5  1005.5  1005.6  1005.8  1006.8  1009.2  1009.0  1009.2  1011.0  1007.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  1016.0  1016.0  1011.9  1012.0  1012.5  1011.8  1015.8  1014.2  1019,8  1025.4  1013.1  1025.1  1016.1 

1972  1016.3  1014.7  1015.1  1009.1  1012.4  1013.3  1013.3  1014.7  1016.7  1018.5  1019.8  1027.7  1016.0 

1973  1022.2  1012.6  1019.9  1011.6  1017.0  1015.2  1011.7  1017.1  1015.5  1012.2  1020.7  1015.7  1016.0 

1974  1022.6  1011.9  1015.8  1011.0  1011.4  1012.2  1014.2  1014.4  1013.9  1010.6  1017.5  1022.1  1014.8 

1975  1023.0  1023.7  1008.6  1013.5  1012.7  1013.6  1013.6  1014.8  1018.0  1019.0  1016.5  1022.3  1016.6 

1976  1017.2  1020.7  1019.7  1012.7  1014.7  1016.7  1012.9  1017.0  1015.0  1012.2  1016.7  1012.0  1015.6 

1977  1015.5  1013.2  1019.7  1013.4  1014.3  1013.1  1012.2  1012.2  1019.7  1021.0  1013.9  1022.0  1015.9 

1978  1014.5  1009.9  1013.8  1008.9  1012.7  1013.4  1015.0  1015.5  1015.7  1019.8  1026.2  1012.5  1014.8 

1979  1013.8  1010.9  1011.5  1011.3  1016.9  1014.6  1016.4  1012.9  1018.0  1016.5  1015.3  1016.1  1014.5 

1980  1017.1  1021.8  1011.0  1014.0  1011.3  1012.1  1012.2  1014.4  1019.5  1012.7  1016.5  1018.4  1015.1 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  2.7     3.8  6.0  13.7  17.3  19.5  24.3  24.9  18.0  12.7  7.5  1.6  12.7 

1972  3.7     7.5  10.5  12.1  16.4  20.6  22.7  21.8  15.4  11.7  6.9  3.0  12.7 

1973  3.0     3.9  7.6  10.9  18.0  21.7  22.8  23.3  19.8  12.2  5.7  1.7  12.6 

1974  4.1     8.0  9.4  11.7  16.3  19.3  23.9  24.2  17.4  8.3  6.7  4.6  12.8 

1975  2.4     4.1  7.6  11.9  16.9  19.7  23.9  22.7  20.2  12.1  6.2  1.5  12.4 

1976  .4     4.5  5.7  11.5  17.0  22.2  23.0  19.1  15.7  12,6  7,1  1,6  11.7 

1977  3.2     5,7  9.3  11.3  16.1  20.9  23.2  21.6  17.3  14.1  6,6  1,4  12.6 

1978  3.5     3.3  9.0  10,8  15.0  20.0  22.5  21.8  18.3  12.8  3.4  2.2  11.9 

1979  -    .1     4.8  8.9  10.4  17.6  22.0  22.3  21,4  19,2  13,4  6.6  3.7  12.5 

1980  1.8     4.4  8.6  10.7  15.0  20.1  22.3  24.1  19,8  13,1  5,7  1,6  12.3 
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ftMMAN  AIRPORT  JORDAN  WMO  40270   31  <53H    035  5'9E   7fcfc  M 

NOTES  ON  PAGE  1B 

STATION  PRESSURE  MB 


1<371 

■530 

."3 

"326 

,2 

■328 

.  1 

924 

.9 

924 

4 

923 

.8 

922, 

,3 

922 

.2 

92b, 

.5 

929 

,9 

930 

,  7 

929, 

,  7 

92b, 

.b 

n72 

323 

.3 

323. 

,  1 

■325 

.9 

924 

.9 

925 

.7 

924, 

.b 

923, 

.b 

924 

.2 

927, 

.0 

929 

.  1 

930 

.2 

932 

.b 

927, 

.2 

1'373 

"330 

.5 

<328 

.2 

■328 

.b 

92b 

.5 

92& 

,  1 

924, 

.7 

922, 

,4 

923 

1 

925, 

.8 

927 

.b 

930 

.8 

932 

.b 

927 

.2 

1<574 

327 

.4 

S27 

,■3 

■327 

,0 

925 

.2 

925 

.7 

924 

.3 

922, 

.8 

923 

.2 

925 

.4 

928 

.3 

930 

.3 

927 

.b 

92b 

.3 

n75 

■330 

.2 

927 

.7 

■328 

.8 

92b 

,2 

925 

.2 

924 

.2 

921  , 

,9 

922 

.  7 

924 

.b 

928 

.8 

930 

.7 

929 

.b 

92b 

.7 

n7fc 

■528 

.£> 

■927, 

.3 

■325 

.b 

92b 

.fe 

925 

.b 

925 

.0 

923 

,2 

923 

.8 

927 

.  1 

927 

.5 

929 

.5 

928 

.b 

92b 

.5 

1<377 

<327 

.& 

<328 

.5 

927 

.8 

922 

.9 

924 

.2 

922 

,  1 

919 

.b 

921 

1 

924 

.9 

927 

.5 

929 

.0 

927 

,5 

925 

.2 

1'378 

■328 

.2 

■327 

.  1 

■325 

.4 

924 

.5 

924 

,3 

922 

.3 

920 

.2 

921 

.9 

925 

.0 

92b 

7 

930 

.  1 

927 

.9 

925 

.3 

^3Ti 

S27 

.8 

■325 

.■3 

925 

.8 

925 

.3 

924 

.7 

923 

.3 

922 

.2 

921 

.4 

924 

.7 

927 

.2 

927 

.2 

927 

.3 

925 

.2 

1"380 

S27 

.4 

■324 

.2 

■323 

,3 

923 

.4 

923 

.7 

922 

.0 

920 

.3 

921 

.  1 

924 

.5 

92b 

.b 

927 

.8 

927 

.2 

924 

.3 

MEAN 

■328 

.8 

■327 

.2 

92b 

.b 

925 

.0 

925 

.0 

923 

.b 

921 

.9 

922 

.5 

925 

.b 

927 

.9 

929 

.b 

929 

.  1 

92b 

.  1 

CLINO 

<327 

.2 

■325 

.■3 

925 

.4 

924 

.7 

924 

,3 

922 

.8 

920 

.4 

921 

,3 

924 

.  1 

927 

.2 

927 

.4 

928 

.3 

924 

.9 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

1971  9,8  8.9  11.9  13.0  20.2  22.3  23.8  24.4  23.9  18.4  13.3 

1972  b.7  b.9  10.9  lb. 8  18.7  22.4  23.4  24. b  23.5  21.0  13.5 

1973  b.b  10.9  11.2  15.1  20.2  22.3  25.4  24.9  23.3  20.9  11.4 

1974  5.4  8.2  12.2  14.9  18.9  23. b  25.1  24.1  22.1  21.2  14.7 

1975  7.2  7.8  11.2  17.2  18.9  22. b  24.7  23.9  22. b  18.3  13.9 

197b      7.3  7.0  10. b  14.8  20.0  22.8  23.5  23.3  22.7  20.8  15.1 

1977  7.0  12.5  11.5  14.7  20.8  23.5  25.7  2b . 3  22.8  17.7  14.4 

1978  8.3  10.4  12.2  15.5  22.1  23.3  27.1  23.2  22.5  21.3  11.7 

1979  8.7  11.2  12.8  17.7  20.0  24.2  24.4  24.7  24.5  20.4  Ib.O 

1980  b.4  7.8  11.0  15.1  21.1  24.7  25.8  25.2  22.1  20.2  15. b 


PRECIPI TATION  MM 
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AQABfl  AIRPORT  JORDAN  WMD  40340  2S  38N  035  01E  51  M 
NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  IOIfc.1  1013.0  1012.6  1009.3  IOOfc.4  1005.8  1004.0  1003.8  1008.3  1013.1  1015  9  1018  2  1010  5 

1972  1015.9  1015. fc  1011.9  1002.8  1004.3  1002.5  1001.7  1001.1  1004. b  1007.4  1010  4  1014  4  1007  7 

1973  1012.9  1009.1  1010.0  100fc.3  1004.7  1002.8  999.3  1000.9  1003.3  1006.2  1011.0  1013.4  1006.7 

1974  1010.6  1009.1  1007.2  1004.6  1003.7  1001.1  998.0  999.8  1002.8  1006.1  1010.0  1011.2  1005.4 

1975  1012.2  1009.7  1008.7  1003.8  1003.5  1001.6  997.8  999.6  1002.1  1006.7  1010.3  1011.0  1005.6 

1976  1010.3  1009.3  1005.6  1006.1  1003.4  1002.0  1000.3  1000.8  1004.3  1005.4  -  1010.0 

1977  1011.7  1011.0  1010.2  1004.8  1004.4  1000.9  998.0  999.1  1004.3  1007.9  1009.9  1011.4  1006.1 

1978  1012.2  1010.0  1008.2  1005.4  1003.4  1001.7  991.6  1001.1  1004.3  1006.0  1011.5  1010.7  1005.5 

1979  1011.0  1008.1  1008.0  1005.3  1004.4  1002.0  1004.2  1000.1  1003.4  1006.8  1007.8  1011.1  1006.0 

1980  1012.2  1008.4  1006.3  1006.0  1003.2  1001.2  999.7  999.8  1004.1  1006.6  1008.7  1010.6  1005.6 

MEAN   1012.5  1010.3  1008.9  1005.3  1004.1  1002.2  999.5  1000.6  1004.2  1007.2  1010.5  1012.2  1006.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

.1  20.1  21.7  28.4  30.3  31.2  31.8  30.2    25.1  20.2    14.1  23  9 

.4  18.9  24.5  26.5  29.5  30.4  31.5  30.4    27.0  20.3    13.6  23.5 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1971  17.8  .7 

1972  5.6  1.6 

1973  T  T 

1974  9.0  6.4 

1975  1.0  67.2 
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OEIR    »LLA  JORDAN  WMO  32     1 3N    035    37E     -224    M 

NOTES    ON    PAGE  18 

TEMPERATURE    DEG    C 

TEAR          JAN             FEB  MAR  APR             MAY              JUN             JUL             AUG             SEP             OCT             NOV             DEC                MEAN 

iq?!              17.2           15.6  '8.7  1"= 

1'572            14.2          14.1  17.5  23 

n73            14.4          17.8  17. "3  21 

1'574             12.7          15.8  18.5  2C 

1'575            15.0          15.2  18.8  24 

l'57b            15.2          14.2  17.4  21 

1S77             13.8          18.0  18.2  21 

1'378            15. b          17. fc  18. S  22 

^373            15.3          17.5  1  "3 . 8  24 

l^BO            13.5          14.7  17. b  22 

MEAN             14.7           Ib.O  18.3  22 

PREC IPI TATION  MM 
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H-4  JORDAN  WMO  40250   32  30N  038  12E   683  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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MEAN  338.5  33b. 3  335.7  333.7  333.1   331.1   323.0   323.8   333. b   33b. 8   333.1   338.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1371  3.8  3.8  13.8  Ib.O  23 

1372  b.5  b.3  12.8  13. b  21 

1373  b.5  12,1  12.8  17.4  25 

1374  b.O  8.8  14.0  18.3  22 

1375  7.2  8.7  13.0  13.3  22 

137b  7.b  7.8  12.4  17.4  25 

1377  b.3  13.0  13.3  Ib.b  22 

1378  8.3  11.2  14.0  18.3  23 
1373  8.8  11.3  14.4  13. b  22 
1380  7.2  8.3  13.0  18.3  23 

MEAN  7.5  3.3  13.3  18.1  22 

PRECIPITATION  MM 
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8 

3 
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10 

3 

3.0 
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27.7 

28.3 
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21  .3 

17.2 

8 

1 

3.b 
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30.0 

28.0 

24.5 

21  .0 

15.7 

10 

3 

8.3 
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.4 

0 
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7 
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T 
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8 

3 
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1 

3 

2 

1  .0 

0 

MEAN 

10 

3 

lb 
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12 

b 
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2 

5 
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NOV 

2 

.b 

1 

2 
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3 

15.0 

0 

lb. 3 

0 
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T 

11.7 

5 

0 

43.8 

T 

.7 

1 

b 

4.3 

T 

T 

8 
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EUROPE 
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NOTES  ON  P«GE  ■  18 

STATION  PRESSURE  MB 
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,3 
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.2 
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.3 
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.8 
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.1 
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,£> 
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.0 
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.3 
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.2 

843 

.3 
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.3 
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.b 
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844 

.0 
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.  1 
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,b 

847 

.0 

944 

.0 

12 

.  1 

1  1 

.8 

15 

.  7 

20 

.8 

22.8 

25 

.4 

24 

.8 

24  .4 

9 

.3 

13 

1 

15 

.3 

18 

.  7 

23.5 

25 

.  1 

24 

.4 

23.4 

8 

.0 

12 

.2 

18 

,2 

18 

,b 

22.7 

24 

.8 

24 

.0 

23.2 

7 

.b 

1  1 

.  1 

15 

,  1 

20 

.  1 

22. b 

23 

7 

23 

7 

22.5 

12 

.8 

1  1 

.8 

15 

.2 

20 

,8 

23. b 

25 

.5 

26 

.3 

23.4 

1  1 

.0 

13 

.0 

lb 

,2 

22 

.3 

23.6 

2b 

.6 

24 

.  1 

23.0 

12 

.4 

13 

.9 

18 

.0 

20 

.2 

25.0 

24 

.8 

24 

.8 

24.  1 

8 

.8 

1  1 

.4 

15 

,8 

21 

.3 
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24 

.8 

25 

.0 

22.4 

MEAN    84b. 6   844.8   944.3   842.6  942.5   841.0   838.0  938.7  842.8   845.4  847.3  847.2 
TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAT     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC 

1971     10  8     9  8    12.5    13.8  21.1    23.1    23.7  24.8  23.9    19.6  14.7  8.2 

1872  7.5     7.2    11.8    17.3  18.2    22.6    23.7  25.1  24.6    21.8  14.7  8.1     17.0 

1873  8.0    12.1    11.8    15.7  20.8    22.8    25.4  24.8  24.4    21.8  12.1  10.5     17.5 

1874  b 

1875  8 

1876  8 

1877  7 

1878  8 
1878  8 
1880      7 

MEAN      8.5     8.8    12.3    lb.1  20.5    23.4    24.8  24.7  23.5    20.8  15.1  8.8     17.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC     TOTAL 

32    6  1.0             1.0            TOOT  26.4  163.7         b7b.5 

35.2  5.0               .8            0  0  0                 b .h  28.5  16.5         346.6 

4.4  7.0           0                0  0  0                8.0  88.2  5b. 8         451.0 

50.1  T                 0                 0  0  0                 0  20.5  48.5         544.8 

b.l  .IT                 0  0  2.8            1.0  54.1  82.6         428.4 

31.6  15.4            0  0  0  T               lb. 8  58.5  28.8          388.3 

75.7  3.3  .3           0  0  T              17.0  11,8  131.5         472.0 
13.5  .7               .2            0  0  0               25.1  3.4  4b. 6         341.7 

6.8  T                  0                 0  0  0               40.6  111.8  188.1          51b. 7 

lib. 8       108. b       142.8          18.3  3.6            0                 0  0  0               21.2  10.0  147.1          570.5 

103.1          86.8         88.8         42.5  3.6               .2            T  0  .3          13.7  41.3  83.1          474.5 
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121 
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64 

.0 
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STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN    885.7   884.3  883.8  882.8  883.1  882.0  880.8  880.8  883.6  885.8  886.8  886.3  883.8 
TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  8  3     8  2    13  3    13.8    21.6    23.0    25.2  24.8    24.7  18.6  12.8  7.4  17.0 

1872  6.4     7.0    11.7    18.0    20.1    22.8    24.4  24.8    24.0  21.4  13.3  6.3  16.7 


23 

.0 

25 

22 

.8 

24 

22 

.8 

25 

24 

4 

25 

1873  6  8  12.1  11.8  16.4  20.1  22.8  25.4  26.0  23.7  20.8    10.7     8.0     17.2 

1874  4  8  8  7  12  6  18.1  20.7  24.4  25.3  24.8  22.2  21.0    14.0     7.3     17.0 

1875  6. 6  8.0  12.0  18.0  20.0  23.5  25.7  24.8  23.6  18.5    13.3     8.0     16.8 

1876  6  8  7.2  11.6  16.6  20.3  23.8  23.8  23.8  23.1  20.5    13.8    11.0     16.8 

1877  6  4  12.4  11.7  15.0  21.2  23.6  25.4  27.3  23.2  17.4    13.3     8.0     17.1 

1878  8  0  10  2  12.5  17.4  23.0  23.7  27.3  24.8  23.5  20.8  10.4  10.4  17.7 
1878  8  8  113  13.5  18.3  21.2  24.3  24.8  25.5  25.8  20.0  16.3  7.6  18.2 
1880  8.4  8.1  12.4  17.5  21.8  24.8  26.8  25.5  23.4  20.1    15.0    10.2     17.8 

MEAN  7.2  8.4  12.3  17.0  21.0  23.7  25.4  25.3  23.7  18.8    13.3     8.5     17.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NC 

1871  14.2  T  2.0  18.8  .6     0  0  0  0  T 

1872  2111.7  8.6  8.6  0       0  0  0  0  T  1 

1873  3.0  TTTOOOOOl.O 

1874  22.4  14.4  13.4  1.8  0       0  0  0  0  T 

1875  1.8  45.8  T  3.7  T       0  0  0  0  0 

1876  .1  1.3  11.4  0  1.8     0       0  0  T  .6 

1877  7.6  .6  1.2  13.0  T       0       0  0  0  0 

1878  .6  1.2  5.8  T  0  T  0  0  0  3.0 
1878  4.3  13.4  1.1  T  7.6  0  0  0  1.8  1.4 
1880  1.8  28. 0  8.7  T  0       0       0  0  0  T 

MEAN  5.8  11.6  5.3  4.7  1.0     T       0  0  .2  .6 


DEC 

TOTAL 
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54.5 
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45.5 
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67  .0 

7 

.4 

58.8 

LEBANO: 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BEYROUTH(ftEROPORT)  LEBANON             WMO  40100  33  4'3N  035  23t         23    H 
NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1<371   1016  3  1012  0  1013  2  100"3.7  1008.2  1007.1  1005.5  1004.8  1010.2  1014.5  1015.7  1 0 1 5 .  "3   1011.1 

1372   1015  8  1015  &  1011  5  1008.8  1010.1  1008.1  100fc.5  lOOfc.^  1010.0  1012.'?  1015.4  lOig.fc   1011.8 

1873  lOlfc  8  1013  7  1014. fc  1011.7  1010. fc  -  1004.5  1005.7  1008.8  1011.6  1016.2  1018.5 

1874  1013.3  1013.4  1012.3  1008.9  1009.7  1007.3  1004.6  1005.4  1008.0  1011.5     -  1015.1 
1975   1016.3  1013.3  1013.9  1010.0  1009.6  -  1004.2  1005.2     _       -       -       - 


1976  ------------ 

1977  1016  1  1015  7  1015  1  1008.9  1010.0  1006.5  1003.2  1004.7  1009.6  1013.0  1015.0  1014.2   1011.0 

1978  1015  2  1013  7  1011  8  1010.4  1009.5  1007.0  1003.7  1006.2  1010.0  1011.3  1017.1  1014.2   1010.8 

1979  1015.0  1012.5  1012.5  1011.2  1010.7  1007.7  1006.3  1005.5  1009.5  1012.1  1012.0  1014.2   1010.8 

1980  1015.6  1012.3  1010.3  1009.9  1009.6  1007.4  1004.9  1005.6  1010.0  1012.0  1014.2  1014.4   1010.5 

MEAN  1015.6  1013.6  1012.8  1009.9  1009.8  1007.3  1004.8  1005.6  1009.5  1012.4  1015.1  1015.8   1011.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1961  1017    1017    1017    1013  1012  1010  1006    1007    1011  1014  1018  1015     1013 

1962  -    1015    1013    1013  -  1010  1007    1008    1010  1014  1018  1018 

1963  1016    1015    1016    1009  1010  1011  1006    1006    1010  1015  1017  1018     1012 

1964  1021    1015    1013    1013  1014  1009  1007    1007    1012  1016  1016  1018     1013 

1965  1014    1015    1016    1013  1013  1010  1007  -    1012  1014  1018  1017 

1966  1016    1017    1016    1013  1015  1011  1007  -    1012  1014  1016  1015 

1967  1019    1017    1014    1014  1012  -  1007    1007    1011  1015  1016  1019 

1968  -    1018    1016    1014  1012  1011  1008    1009    1012  1015  1016  1015 

1969  1011    1017    1011    1014  1012  1010  1009    1009    1011  1011  1018  1016     1012 

1970  1017    1017    1015    1015  1014  1010  1008    1007    1010  1015  1017  1020     1014 

MEAN  1016.4  1016.3  1014.7  1013.1  1012.7  1010.2  1007.2  1007.5  1011.1  1014.3  1017.0  1017.1   1013.1 

1971  1018  7  1014  1  1015  6  1012.1  1010.6  1009.5  1007.8  1007.2  1012.6  1016.9  1018.1  1018.3   1013.5 

1972  1018.2  1018.0  1013.9  1011.2  1012.5  1010.5  1008.9  1009.3  1012.4  1015.3  1017.8  1022.0   1014.2 

1973  1019.2  1016  1  1017.0  1014.1  1013.0  1010.7  1006.9  1008.1  1011.2  1014.0  1018.4  1020.9   1014.1 

1974  1015.7  1015.8  1014.7  1011.3  1012.1  1009.3  1007.0  1007.8  1010.4  1013.9  -  1017.5 

1975  1018.7  1015.7  1016.3  1012.4  1012.0  -  1006.6  1007.6     _  _  -  - 

1976  ..---------- 

1977  1019.1  1018.9  1018.3  1012.1  1013.0  1008.8  1005.5  1007.0  1011.9  1015.3  1017.3  1016.5   1013.6 

1978  1017.5  1016.0  1014.1  1012.7  1011.8  1009.2  1005.9  1008.4  1012.2  1013.5  1019.4  1016.5   1013.1 

1979  1017.3  1014.8  1014.8  1013.5  1012.9  1009.9  1008.5  1007.7  1011.7  1014.3  1014.2  1016.5   1013.0 

1980  1018.0  1014.7  1012.6  1012.1  1011.8  1009.5  1007.1  1007.8  1012.2  1014.2  1016.4  1016.7   1012.8 

MEAN  1018.0  1016.0  1015.3  1012.4  1012.2  1009.7  1007.1  1007.9  1011.8  1014.7  1017.4  1018.1   1013.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  14  3    13  2    14.7    18.2  21.8  24.1  25.6    26.6    24.9  22.5  18.3  16.4     20.1 

1962  -      14.0    17.7    17.4  -  23.9  25.7    27.3    26.0  23.3  21.4  16.5 

1963  15.6    16.2    14.8    18.6  20.6  23.7  26.4    27.6    26.5  23.6  19.5  15.1     20.7 

1964  11 

1965  13 

1966  14 

1967  12 

1968  -      12.4    13.8    17.7  21.7  24.0  25.5    25.4    24.4 

1969  12 


13 
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15 
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13 

.8 

15 

.  7 

14 

0 

14 

9 

12 

0 

13 

1 

12 

.4 

13 

.8 

14 

.0 

16 

.6 

1970 


'4.0 

25.5 

■4.8 

25.1 

'2.8 

25.4 

20.5    23.8 


1971  15.1    13.4    15.8    15.9    21.1    23.3    25.1    26.1    25.4    21.7    18.3    13.2     19.5 

1972  12.4    11.6    14.8    19.1    19.5    23.0    25.1    26.0    25.6    23.2    17.9    13.0     19.3 

1973  11,9    14.5    14.5    16.9    19.6    22.3    25.3    25.9    25.7    23.5    16.6    15.0     19.3 

1974  11 

1975  13 

1976 

1977  11 

1978  13 

1979  13 

1980  12.4    12.7    14.6    17.7    20.7    23.0    25.9    26.6    25.0    22.3    19.4    14.9     19.6 

MEAN  12. B    13.7    15.1    17.8    20.3    23.1    25.6    26.1    25.3    22.6    18.2    14.2     19.6 


13 

4 

15 

8 

1  1 

6 

14 

8 

14 

5 

14 

5 

13 

4 

15 

8 

12 

.9 

15 

.  1 

15 

1 

14 

8 

14 

.3 

15 

1 

15 

.0 

15 

.  7 

23 

3 

25 

1 

26 

1 

25.4 

21 

,7 

18 

,3 

23 

0 

25 

1 

26 

0 

25.6 

23 

,2 

17 

,9 

22 

3 

25 

.3 

25 

9 

25.7 

23 

,5 

16 

,6 

23 

,0 

25 
25 

,3 
.4 

26. 
26, 

1 
,  1 

25.0 

23. 

7 

- 

22 

8 

25 

8 

26 

7 

25.3 

21 

,3 

18 

,4 

23 

1 

26 

7 

25 

5 

24.8 

22 

,  7 

16 

,9 

24 

2 

26 

,0 

26 

3 

25.5 

22 

,6 

19 

,9 

23 

.0 

25 

.9 

26 

,6 

25.0 

22 

,3 

14 

,4 
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PRECIPI TATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

1361 

170 

210 

80 

l<9fc2 

■50 

10 

nfc3 

170 

120 

1  10 

nfcO 

80 

250 

140 

\3h5 

ISO 

1  Ifc 

100 

ISfcfc 

1E.5 

143 

87 

ISfc? 

252 

173 

2&3 

1"9&8 

71 

48 

ISfcg 

£.4  1 

55 

1b4 

1S70 

22^ 

1  14 

23fc 

237 .1   134 ,2 


n7i 

120 

1'572 

b3 

1<973 

135 

1^74 

318 

1'375 

17b 

ig7fc 

1977 

182 

1978 

250 

1979 

120 

1980 

198 

70 

140 

0 

190 

1  14 

120 

84  1 

315 

77 

912 

37 

275 

- 

5b 

249 

. 

1  14 

218 

- 

19b 

324 

108 

105 

1157 

104 

170 

99b 

111.4 

18b. 8 

913.0 

93 

183 

970 

Ifcl 

51 


2b2 

1008 

1  71 

239 

882 

219 

972 

173. b   127.3   107.3 
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RAYACK  LEBANON  HMD  40102  33  52N  03b  OOE   <927  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  gi4  2  "308  1  810  7  807.4  808.2  807.3  805. fc  805.7  810.4  813.6  813.1  812.3    808.7 

1872  814  5  811,8  808. fc  808.5  808.7  807.8  80b. 5  807.8  810,5  812.8  813.5  815.3    810.5 

1873  813  1  811  1  811  3  808  1  808.4  -  805.5  80b. 4  808.5  811.8  813.8  815.4 

1874  808.7  810.8  810.7  807.8  808.8  807.4  805.7  806.2  808.8  812.2  -  812.2 

1875  812.8  808.8  811.6  808.7  808.4  -  805.1  805.8  _  -  -  - 

1876  .-.--------- 

1877  -_---------  811.3 

1878  811  8  810  8  808  5  808  5  808.0  807.0  805.1  80b. 5  808.8  811.7  814.8  811.5  808.7 
1878  811  5  810  0  810  0  808  8  808.3  808.0  80b, 8  805.8  808,7  811,8  811,4  810.8  808 , b 
1880  811.3  808.6  807.8  807.8  -  807.1  805,2  805.8  808.4  811.8  812,8  811,6 

MEAN  812.4  810.2  810.0  808.6  808.8  807.4  805.7  80b . 3  808.7  812.3  813.3  812. b    808.8 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1861  5  8     5  1  7  1    12  4  17.7  21.5    23, b  24,2  18,5  18.0  11.0  7.8     14.4 

1862  -       5  5  11b    11.8  -  22.2    23.4  25.2  22.3  17.8  14.7  8.5 

18b3  7  8     3  8  8.1    12.8  15.0  21.0    22.7  23.7  21.8  18,1  12.4  8.3     14.7 

18b4  2  1     5  4  10  5    11.3  14. b  18.8    22.8  22.3  18.8  17.1  11.8  7.5     13.8 

1865  5.3     6.7  10.0    11.5  15.7  22.3    23.2    24.5  21,6  14.8  11.1  7.8     14. b 

1866  b.8     7.b  8.2    13.4  lb. 7  21. b    22.3 

1867  4  2     4.1  6.4    14.6  15,8  -      21.5    21 

1868  -  5,3  7,7  13.5  17,7  20.3  23.2  21 
1868  4  8  7.4  10.6  11.1  17.3  21.7  21. b  22 
1870  b.b            7,3  8,8    13.8  15.8  18.8    21.3    21 


1871  77  58  88  10  7  16.8  18.4  21.1  21.5  21.1  14.7  10,5  4,1  13.5 

1872  3  8  3b  8.b  13,8  15,1  18,1  20.2  21.4  20.7  17. b  10.2  3.8  13.2 

1873  3  8  7  8  8.0  11.8  16.1  18. b  22.1  22.2  20.3  17.1     8.5  b.3  13. b 

1874  lb  5  1  8  8  12.2  Ib.O  20,4  21,8  21.3  18. b  18.1     -  5.8 


18 

8 

17 

1 

21 

,b 

14 

,8 

20 

.6 

16 

.6 

18 

8 

16 

4 

18 

4 

15 

.8 

21 

5 

16 

.8 

20 

,0 

15 

,4 

1875 


1876  --------- 

1877  --------- 

1878  b  1  7.8  8.1  12.7  18. b  18.5  24.8  20.2  18.8 
1878  5.1  8.0  8.b  13.0  lb. 8  18.8  21.5  21.8  21.4 
1880  3.7     5.2     7.8    12.2    lb. 5    20.4    23.4    21.8    18.8 

MEAN  4,b     b.1     8.8    12. b    lb. 4    18, b    22,1    21,5    20,3 

PRECIPITATION  MM 


8.2 

8.8 

14.4 

13.0 

5.b 

14.4 

12,0 

6.5 

13.7 

1861 

150 

80 

70 

1862 

140 

20 

1863 

170 

40 

80 

1864 

80 

200 

80 

1865 

140 

150 

58 

186b 

85 

82 

124 

1867 

168 

123 

213 

1868 

58 

27 

1868 

361 

35 

1  18 

1870 

1b8 

78 

125 

150 

200 

- 

80 

570 

40 

b32 

200 

- 

18 

- 

1  17 

322 

80 

80b 

88 

54b 

MEAN  1b7.8    88. b    83.6    40.6    17.7     1.3     0      0       1.1    38.1    58.7  128.6    b48 . 

1871  54     1b4      51     173       1       0       0      0      0      0      73  1  bO     676 

1872  61      52      40      57      32       1       -       -       -       8      25      11 

1873  111      20     122      51      20      2       -       -       -      38      77      42 

1874  168     108      74      56       -----       2       -  1 16 

1875  76      74      58      23      2       ------       - 

1876  ------------ 

1977  -----------  271 

1978  205     102     181      34       3      1 5       -       -       -      7 1       8  1  10 

1878     61      45     58      32      28      0       0      0      0      44     124  16b     558 

1880  125     Ibb     116      73      5       0       3      0      0      44      14  148      685 

MEAN  107. b    81.4    88.8    62.4    13.0     3.0     -       -       -      29.9    53.5  128,1 
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TRIPOLI  LEBANON  WHO  ^0103  34  27N  035  48E     b    M 

NOTES  ON  PAGE  18 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

n?!   1017.8  1013.0  1014.4  1010.7  1003.7  1008.3  lOOfc.5  1005.8  1011.7  1 0 1 5 . S  1017.2  1017.3   1012  4 

n72   1017. fe  1017.3  1013.1  1010.4  1011.5  1003.3  1007.7  1008.3  1011.5  1014.4  1017.0  1021.3   1013.3 

1373  1018.3  1015.0  1015.7  1012.8  1011.3     -    1005.7  1007.0  1010.3  1013.0  1017.7  1013.8 

1374  1014.8  1015.1  1013.3  1010.4  1011.5  1003.0  lOOfc.1  IOOb.8  1010,0  1013.4     -  101b. 7 

1375  1018.1  1014.3  1015. b  1011.7  1011.4     -    1005.8  1 00b . b     -       -       -       _ 

,97fc      --..-.---... 

1377  -----------  1015. b 

1378  -    1015.0  1013.1  1011. b  1010.8  1008.0  1005.0  1007.3  1011.3  1012.3  1018.7  1015.4 

1373   101b. 3  1013.7  1014.1  1012.7  1012.1  1003.0  1007.3  100b. 7  1010.3  1013.7  1013.5  1015. b   1012.1 

1380   1017.0  1013.7  1011.7  1011.1  1011.0  1008.8  100b, 0  100b. 7  1011.4  1013.5  1015.8  101b, 0   1011.3 

MEAN   1017.1  1014.7  1014.0  1011.4  1011.2  1008.7  1 00b . 3  100b. 3  1011.0  1013,8  10tb,7  1017,2   1012,4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

1015  1018  101b 

1015  1018  1017     1013 

1017  101b  1013 

1015  1013  1018     1014 

1015  1017  101b 

1015  1017  1018 

1015  1017  1015 

1014  1013  1017     1013 

101b  1017  1020     1014 

MEAN   1017,1  1017.0  1014.7  1013,3  1012,3  1010,4  1007,2  1007.3  1011.7  1015.2  1017. b  1017.3   1013,5 

1371  1013.1  1014.2  1015.7  1012.0  1011.0  1 003 . b  1007.8  1007.1  1012,3  1017,2  1018,5  1018, b   1013, b 

1372  1018.3  1018, b  1014,4  1011,7  1012,8  1010, b  1008,3  1003,5  1012,7  1015,7  1018,3  1022. b   1014, b 

1373  1013, b  101b, 2  1017.0  1014.2  1013.2  1010.8  100b. 3  1008.2  1011.5  1014.4  1013.0  1021.1   1014.3 

1374  101b. 1  101b. 3  1015,2  1011.7  1012.8  1010.3  1007.3  1008.0  1011.2  1014. b     -  1018  0 

1375  1013.4  101b. 2  101b. 3  1013.0  1012.7     -    1007.0  1007.8     -       -       -       _ 

137b      -------_--__ 

1377  -----------  101b. 3 

1378  -    101b. 3  1014.4  1012.3  1012.0  1003.3  100b. 2  1008.5  1012,5  1014.2  1020.0  101b. 7 

1373   1017. b  1015.0  1015.4  1014.0  1013.4  1010.2  1008.5  1007.3  1012.1  1015.0  1014.7  101b. 3   1013.4 

1380   1018.3  1015.0  1013,0  1012,4  1012,3  1010,0  1007.2  1007,3  1011. b  1014.8  1017.1  1017.3   1013.1 

MEAN   1018.4  101b, 0  1015,3  1012,7  1012,5  1010,1  1007,5  1008,1  1012.1  1015.1  1017.3  1018.5   1013.7 

TEMPERATURE  DEG  C 


13b2 

- 

- 

1007 

1008 

101  1 

13b3 

101b 

1015 

101b 

1010 

1010 

1011 

100b 

100b 

101  1 

13b4 

1022 

1013 

1013 

1014 

1003 

1007 

1007 

1012 

13b5 

1015 

101b 

101b 

1013 

1013 

1010 

1007 

1003 

1012 

13bb 

1017 

101  7 

101b 

1015 

1011 

1007 

- 

1012 

13b7 

1020 

1018 

1014 

1013 

- 

1007 

1007 

1011 

13b8 

1018 

lOlfe 

1014 

1012 

101  1 

1008 

1010 

1013 

13b3 

1013 

101  7 

1011 

1014 

1012 

1010 

1003 

1003 

1012 

1370 

1017 

1018 

1015 

1015 

1014 

1011 

1007 

1007 

101  1 

13b2 

- 

13b3 

15 

1 

13b4 

10 

8 

13b5 

12 

,3 

13bb 

14 

3 

13b7 

12 

0 

13b8 

13b3 

12 

5 

1370 

13 

.3 

14,1 
15,3 
15,2 


- 

25 

.8 

2fe 

3 

23 

1 

25 

3 

27 

1 

23 

b 

25 

2 

?h 

1 

23 

.b 

24 

,3 

2b 

,0 

23 

3 

25 

4 

_ 

- 

24 

8 

25 

4 

24 

,0 

25 

.8 

25 

S 

24 

4 

24 

4 

25 

1 

22, 

,  7 

24 

,7 

25 

.5 

13 

.0 

14 

3 

20 

1 

1  7 

3 

14 

3 

- 

17 
21 

.  1 
.0 

14 
15 

,3 
1 

13 

.0 

17 

1 

15 

1 

18 

.b 

15 

,4 

- 

1  7 

8 

15 

5 

.13 

5 

18 

,8 

12 

.b 

13 

.4 

'"571  11,3  12.3  15.4  15,7  20,7  23,0  24.5  25.2  24.7    21  2    17  8    12  3     13  0 

1'572  10.8  11.0  14.2  18,3  13,2  22, b  24,3  25,3  24,3    22  2    17  4    12  b     18  b 

''''S  11.3  14,5  14, b  lfc,b  13,5  22,2  24,3  25,1  25,0    22, b    lb  2    14  5     18  3 

'■374  10.7  13.1  15.5  17.2  13.2  22. b  24.7  25.3  24.4    23  0     -      13  b 

1375  12.4  10.3  14.7  13.0  13.4     -  24.8  25.2  ----'- 

137b  ----------._ 

1377  -  -  -  •  -       -       -       -  -  _       .       .      ,3  3 

'■S^B  -  14.1  15.1  17.4  21.1  23.0  2b. 3  24.8  24,2    22  0    lb  2    15  1 

'■573  13.3  15.0  15.4  18.0  13.8  23, b  25.4  25,3  24,7    22  0    13  3    13  b     13  b 

1*580  11, b  12.3  14.2  17,3  13.3  22. b  25.3  25.8  24.8    21.8    18.7    14. b     13.1 

"E^N  12.1  12.3  14,3  17.4  13.3  22.8  25.0  25.3  24.7    22.1    17. b    13.7     13.0 
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NOTES  ON  PAGE  18 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC     TOTAL 

igG2  ------  0  0  0  bO  0  230 

l^bS  150     130  80      50  10  3  0  0  1      SO     100  110      724 

igb4  fcO       -  120      20  30  0  0  0  3       3     30<5  30 

igb5  130     110       70  101  7  3  0  4  -      IbO      b3  240 

ISbb  133     108  38       -  7  0  -  -  110     133       5  340 

igb?  277     223  24<5      48  18  -  0  0  0      89     lb5  223 

igbB  -      7fc      b1       fc  20  -  0  3  0  73     243  258 

ISbg  347      58  190      52  48  0  0  0  0      37      83  179      994 

1970  139  82  17b      33  25  0  0  0  20     10b     119  212      912 

MEAN  185.1   112.4  130.5    44,3  20. b  1.0     0  .9  lb. 8    83.4   121.4  202.4    918.6 

1971  lib     179      83  2b5  1  0  0  1  0  38      73  198      954 

1972  114     107      84      59  18  1  -  -  b  87  b5  lb 

1973  197  38  144      b7  43  9  -  -  -      29     138  92 

1974  292  b7      54      52  -  -  -  -  1  54       -  21 1 

1975  157  30      84      5b  1  1  ------  - 

197b  ------------ 

ig77  -----------  3bb 

1978  -     170  198      30  3  0  -  -  -     124  20  128 

1979  105  40      98      3b  15  0  0  0  0     104     209  237  844 

1980  278     228  115      51  2  1  0  1  1  48      18  175      918 

MEAN  179.9   107.4  107.5    77.0  13.3  1.8     -  -  l.b    b9 . 1    87.2  177.9 


LUXEMBOURG 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CLERVAUX  LUXEMBOURG  WMO  06.585  50  03N  OOfc  01E   4b4  M 

NOTES  ON  PftGE  1'? 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

n?!  1012  1  1020.5  1014.8  1012.3  1 0 1  1  .  "5  1012.8  1018.9  1015.1  1022.6  1025.8  1015.1  1026. ?   1017.4 

1372  1015.1  1011.5  1014.1  1011.7  1013.1  1015.1  1017.5  1018.4  1020.1  ^0^3.3  1017.4  1023.7   1016,4 

ig73  1023.5  1015.9  1023.5  1 02"3 . 3  1015.9  1019.1  1014.1  1018.4  1016.2  1019.1  1021.0  1016.1   1019.3 

1974  1018  9  1011  5  1015  0  1014.6  1014.3  1014.7  1016.9  1016.6  1013.0  1011.7  1013.8  1021.1   1015.1 

1975  1018.0  1025.1  1009.4  1015.9  1016.6  1017.8  1016.9  1017.3  1016.3  1022.5  1017.5  1025.4   1018.2 

1976  1019.1  1020.8  1020.3  1017.3  1015.7  1020.0  1016.1  1019.1  1015.2  1008.3  1017.3  1011.7   1016.7 

1977  1012.9  1009.2  1019.0  1015.6  1015.4  1014.8  1014.8  1014.2  1023.3  1018.3  1011.6  1019.9   1015.7 

1978  1012  9  1008  9  1012.8  1011.6  1014.5  1014.8  1016.4  1018.8  1018.8  1023.3  1027.9  1006.7   1015.6 

1979  1014.5  1011.4  1008.3  1012.5  1016.6  1018.1  1019.9  1015.2  1020.8  1015.8  1017.0  1012.4   1015.2 

1980  1016.6  1020.5  1010.5  1018.9  1014.3  1013.2  1013.1  1016.9  1020.2  1013.1  1017.9  1020.0   1016.2 

MEAN  1016.3  1015.5  1014.8  1015.9  1014.8  1016.0  1016.5  1017.0  1018.7  1017.8  1017.7  1018.4   1016.6 
TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  .1  1.1  1.7  8.7    13.9  12.9  17.8  16.3  12.9  9.1  2.6     2.2  8.2 

1972  -   1.3  2.9  5.7  6.3    10.3  13.2  16.8  14.6  10.1  7.6  3.7     1.7  7.6 

1973  .4  .0  3.7  4.8    12.1  16.1  16.4  18.7  14.7  7.9  3.3  -    .1  8.1 

1974  3.3  2.7  5.2  8.9    11.0  14.1  14,5  16.4  11.8  4.5  4.4     4.6  8.4 

1975  4,0  2.8  2.6  6.5    11.0  14.6  18.1  19.0  14.6  6.9  3.5  .0  8.6 

1976  1.3  1.3  2.1  7.3    13.1  18.6  19.4  16.9  12.4  10.0  4.6  -   1.1  8.8 

1977  4  2.8  5.7  4.7    10.5  13.5  15.5  14.7  11.3  9.8  4.0     2.7  8.0 

1978  .4  -   1.1  4.5  6.2    10.8  12.9  14.3  14.0  11.6  8.8  2.5     1.0  7.2 

1979  -   4  9  -   1.0  3.1  5.8    10.7  14.7  14.9  13.9  12.9  9.8  3.2     3.1  7.2 

1980  -   1.7  3.4  3.4  5.9    10.5  12.9  13.7  15.6  13.5  7.1  2.2    -          .3  7.2 

MEAN  .2  1.5  3.8  6.5    11.4  14.3  16.1  16.0  12.5  8.1  3.4     1.4  7.9 

PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC     TOTAL 

1971  72.4  38.3  38.8  38.5  125.6 

1972  45.3  33.3  25.0  77.6    75.9 

1973  38.5  60.7  13.0  69.8    86.2 

1974  64,9  45,3  57.9  17.5    34.4 

1975  76.5  15.3  84.2  58.1    26.0 

1976  83.5  27,5  32,4  10,8    43,2 

1977  95,4  118,3  37,2  84,2    49,1 

1978  70,2  60,6  141.0  30.8    96.6  53.2  46.8  37.9  73.0  44.3  23.5 

1979  58.0  58.5  136.5  80.1    91.0  63.3  40.7  74.7  9,4  59,2  108.2 

1980  53.9  68.6  73,3  53.8    45.8  101.6  195.4  62.7  46,2  67.1  80.2 

MEAN  65.9  52.6  63.9  52.1    67.4  63,5  82,3  61,0  55,8  60,3  86,2 
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ECHTERNACH  LUXEMBOURG  WMO  OfcS??   4'5  48N  00b  27E   167  M 

NOTES  ON  PAGE  IS 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1012.8  1020.7  1015.5  1018.1  1012.2  1013.1  1018.9  1015.5  1023.2  102fc.2  1015.3  1020.9   1017.7 

1972  1015.3  1011.8  1014.7  1012.1  1013. fe  1015. b  1017.8  1018.7  1020.5  1020. b  1018.2  1024.2   101b. 9 

1973  -  1014.9  1023.4  1013.9  1015.1  1017.5  1012.9  1017. b  1015.7  1018.1  1020.1  1014.8 

1974  1017  3  1010.4  1013.0  1013.0  1013.3  1012.9  1015. b  101b. 3  1012.2  1010.3  1012.7  1019. b   1013.8 

1975  101b. 5  1023.5  1007.8  1014. b  1014.9  101b. 0  1015.2  1015.7  1015.2  1020.9  1015.8  1023.3   101b. b 

197b  1017.4  1019.3  1018. b  101b. 0  1014.7  1018. b  ------ 

1977  ------------ 

1978  ------------ 

1979  --------  1022.2  101b. b  1020.1  1015. b 

1980  1020.3  1022.9  1013.4  1021.4  101b. 5  1014.9  1015.3  1018.7  1022.4  101b. 3  1020. b  1015.9   1018.2 

MEAN  101b. b  1017.6  1015.2  1015. b  1014.3  1015.5  1015.9  1017.0  1018.7  1018.4  1017.5  1019.1   101b. 8 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  -   1.0  2.3  2.0  9.5  15.1  14.9  19.2  17. b  13.0     9.0     3.9     2.8  9.0 

1972  -    .1  3.4  5.b  8.2  11. b  14. b  18.5  lb. 2  11.2     7.5     4.5     1.3  8.5 

1973  -  1.7  4.4  b.5  12.8  17.0  17.4  18.2  14.5     8.2     4.0     1.4 

1974  4.7  4.0  h.b  B.b  11.4  14.9  15. b  17.1  13.2     b.O     5.b     b.3  9.5 

1975  5.7  2.4  4.3  7.8  12.0  15. b  19.0  19.2  15.5     7.b     4.5  .9     9.5 

197b  2.8  2.0  3.2  7.4  13.4  19.0  -  -  -      10.5     5.7  -    .5 

1977  1.8  4.3  b.9  b.O  11.7  14.8  lb. 8  15.7  11.9    10.3     5.5     3.2  9.1 

1978  1.7  .1  5.9  7.0  11.7  14.3  15.4  14.7  12.5     9.2     3.2     2 .b  8.2 

1979  -   4.4  .4  4.7  b.9  11.4  lb. 2  -  15.3  13.7    10.3     4.8     4.9 

1980  -    .4  4.b  5.2  7.5  11.8  14.8  15.5  lb. 8  14.3     B.b     3.8     1.2  B.b 

MEAN  1.2  2.5  4.9  7.5  12.3  15. b  17.2  lb. 8  13.3     8.7     4.5     2.4      8.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1971  75.3  27.8  18.9  28.5  48. b  89.4  32.2  98.4  34.5    37.3    79.2    12.0    582.1 

1972  3b. 7  31.7  b9.1  47. b  8b . 8  29.5  98.2  108.8  37.9     8.4    93.9     8.5    b57  1 

1973  -  50.7  9.b  40.3  77.5  37.3  88.0  30. b  24.4    b5.b    48.3    b9 . 4 

1974  41.4  48.8  45.8  10.4  43.1  bb . 8  73.1  39.5  92  3   125  7   108  1    99  5    794  5 

1975  b2.9  20.0  92.4  59 . b  42.7  4b . 3  43.4  55.1  87.1    19.8    8b . 1    18.7    b34.1 

197b  33.3  31.8  27.4  7.7  24.2  b.9  -  -  -      57.0    b2  3    8b  8 

1977  79.1  108.9  43.9  49.5  3b. 8  7b. 4  88.1  128.0  b.3    44.9    95.4    52  5    809  8 

1978  52.5  44.2  90.1  Ib.l  80.3  48.3  b7.5  24. b  38.0    12.5    14.2    13.8    502.1 

1979  70.9  4b. 7  110.8  77.7  100.4  b8 . 1  -  113.5  49.1    bb.5    83.3   1 b5 . 3 

1980  52.7  bb.7  54.9  43. b  53.1  111.7  125.5  100. b  34.0    b8.2    45.7    7b . 3    833.0 

MEAN  5b. 1  47.7  5b. 3  38.1  59.3  58.1  77.0  77.7  44.8    50 . b    71. b    bO . 3    b97.b 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LUXEMBOURG/BEGGEN  LUXEMBOURG  WMO  0b588  AS  3"3N  00b  08E  233  M 
NOTES  ON  PAGE  13 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1013.5  1017.1  1015.7  1012.9  1012.8  1014.3  1019.5  101b. 2  1023.2  1026.3  101&.2  1027.4  1017.9 

1972  101b. 1  1012.5  1015.0  1013.1  1014.4  101b. 4  1017.9  1017.9  1019.7  1019.9  1018.2  1024.2  1017.1 

1973  1023  b  101b. 8  1024.4  101b. 1  101b. 9  1019.5  1015.3  1019.0  1017.5  1020.0  1022.2  1017. b  1019.0 

1974  1020.3  1013.0  101b. 3  1015.7  1015.7  1015.8  1018. b  1017.3  1014.8  1013. b  1015.5  1022.3  101b. 5 

1975  1019.2  1025.1  1010.9  1017.1  1017.4  1018.3  1017.7  1018.0  1017.5  1023.1  1018.4  1025.7  1019.0 

197b   1020.3  1021.4  1020.8  1018.3  101b. 2  ------- 

1977  ..---------- 

1978  ------------ 

1979  --------  1021.0  1013.4  101b. b  1011.9 

1980  1015.8  1019.5  1009.7  1017.7  1012. b  1012.4  1012.5  1015.8  1019.2  1012.3  1017.1  1019.5  1015.3 

MEAN   1018.4  1017.9  101b. 1  1015.8  1015.1  101b. 1  101b. 9  1017.3  1018.9  1018.3  1017.7  1021.2  1017.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  .1     2.1     2.1    10.4  15.2  14.4    19.3    17.8  13.9    10.0  3.b     2  .t,  9.3 

1972  -    .3     3.8     b.7     b.5  11.5  14.1    17.9    15.9  11. b     8.4  4.7     1.9  B.b 

1973  1.0     1.3     5.1     b.2  13.3  17.0    17. b    19. b  15.4     8.8  4.1      .9  9.2 

1974  4.4     3.7     b.5     9.9  11.9  14.9    15. b    17.4  13.1     5.3  5.2     5.1  9.4 

1975  4.9     3.4     3.b      /.b  12.1  15. b    1 B  .  9    <;0  .  3  15. b     7.8  4.5     1.4  9.b 

197b      2.1     2.1     3.4     8.8  15.1  -----  fc  o  .1 

1977  2.3     4.9     7.8     b.b  12.3  15.8    17.4    lb. 2  12.3    10.7  b.O     3.b  9.7 

1978  2.1      .b     b.l     7.2  12.2  14.5    15.8    14.9  12.5     9.3  3.b     2.9  8.5 

1979  -   3.9     1.2     5.3     7.2  11.7  lb. 7    17.0    15.1  13.4    10.2  4.b     4.9  B.b 

1980  -    .2     4.7     4.8     b.8  11. b  14. b    15.3    lb. 8  14.2     8.5  3.b     1.4  8.5 

MEAN      1.2     2.8     5.1     7.7  12.7  15.3    17.2    17.1  13. b     8.8  4.b     2.5  9.1 
PRECIPITATION  MM 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


LUQA  MALTA  WHO  )b537      35  51N  014  2SE    80  M 

NOTES  ON  PAGE  IS 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

igyi  1015. g  1014.3  1012.5  1013.0  1013.4  1014.3  1015. fc  1015.2  1017.3  1021. "5  101b. 8  1023  0   lOlfe  1 

1'372  1013.5  1015.8  1015.5  1010.7  1015.7  1014. fc  1014.5  1015.9  1015.2  lOI&.fc  1023.1  1021.8   IOIfc.1 

ig73  1018.5  1013.3  101b. 8  1015.1  1018.1  101b. 4  1013.4  101b. 8  101b. 0  lOlb.3  1021.4  lOlfe.8   101b. b 

1874  1022.2  1012.7  1014.5  1011.8  1015.2  1014.7  101b. 4  1015.3  101b. 2  1014.2  1018.5  1022.3   101b. 3 

1875  1023.1  1018.8  1011. b  1015.8  1013.8  1015.3  1014.8  1015.3  1018,8  1018.2  1017.1  1018.8   1017.0 

187b  1017.1  1018.1  1015.4  1014.4  1015.1  101b. 7  1014.8  1017.1  1017.7  1012.3  1017.3  1014.8   1015.8 

1877  1017.8  1018.4  1021.8  1015.2  1014. b  1015.0  1014.0  1014. b  1018.1  1021.7  101b. 5  1020.2   1017.3 

1878  101b. 0  1012.2  1017.0  1011.3  1015.3  101b. 1  101b. 7  1017.5  1017.2  1017.1  1024.1  101b. 0  101b. 4 
1878  101b. 3  1011.1  101b. 0  1013. b  1017.1  101b. 0  1017.5  1013.8  1017.8  1015.1  1015.3  1018.3  1015.7 
1880  1017.3  1020.2  1013.0  1014. b  1012.5  1015.3  1015.1  1015. b  1018.3  1015.3  1017.5  1018.0   101b. 1 

MEAN  1017.8  1015.5  1015.4  1013. b  1015.1  1015.5  1015.3  1015.7  1017.4  1017.0  1018.8  1018.2   101b. 3 

CL!N0  101b. 0  1015. b  1015.5  1014.8  1014.8  1015.7  1014.8  1014.8  101b. b  101b. 4  101b. 2  101b. 2   1015. b 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1871  12.7    11.8  12.1     15 

1872  12. b    12.8  14.0    15 

1873  12.2    11.8  11.8    14 

1874  12.8    12.8.   13.7    15 

1875  12.0    11.7  13.7    14 

187b  12.1    11.8  12.5    14 

1877  13. b    14.3  14.5    15 

1878  11.8  13.7  13.7  15 
1878  12.7  13.3  14. b  14 
1880  12.1    12.1  13.5    13 


PRECIPITATION  MM 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


DE  BILT  NETHERLANDS  WMO  0&2b0   52  06N  005  11E  2  M 
NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

n71   1007. g  1018.7  1014.2  1013.2  1012.2  1011. g  lOig.l  1013.4  1022.2  1023. g  1012.3  1024.5  1016.1 

1372   1013. &  1010.2  1012. b  1010.4  1011.5  1013.7  1017.2  1018.1  1020.0  1 0 1 g . 5  1013.2  1020.3  1015.0 

1'373   1022.0  1012. fc  1024.2  1013. fc  1014.9  1019.1  1013.0  1018.4  1014.7  1018.0  1017.2  1012.6  1016.7 

1974  1014.4  1009.3  1014.4  1016.4  1014.1  1013.7  1014.3  1015.8  1009.3  1009.0  1009.3  1015.5  1013.0 

1975  1012.5  1024.6  1008.4  1014.2  1017.3  1018.2  1016.1  1016.9  1013.6  1021.4  1015.2  1022.4  1016.7 

1976  1015.0  1019.1  1019.2  1018.7  1014.4  1019.8  1016.0  1019.6  1012.9  1006.0  1014.9  1008.4  1015.3 

1977  1009.4  1005.9  1016.9  1012.7  1015.9  1013.8  1014.0  1013.2  1021.4  1015.2  1006.6  1016.6  1013.5 

1978  1009.4  1007.6  1009.1  1011.9  1014.6  1013.0  1014.5  1017.1  1015.3  1021.2  1023.8  1004.7  1013.5 

1979  1012.2  1011.5  1005.0  1011.0  1014.7  1017.4  1018.2  1013.0  1019.1  1012.6  1013.0  1007.6  1012.9 

1980  1014.7  1018.1  1009.2  1018.3  1015.4  1011.1  1011.1  1014.9  1017.6  1010.0  1015.5  1015.2  1014.3 

1016.0  1016.6  1015.7  1014.1  1014.8  1014.7 

1014.3  1015.6  1015.0  1013.6  1014.1  1014.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1008.4  1019.2  1014.7  1013.7  1012.7  1012.4  1019.6  1013.9  1022.7  1024.4  1012.8  1025.0  1016.6 

1972  1014.1  1010.7  1013.1  1010.9  1012.0  1014.2  1017.7  1018.6  1020.5  1020.0  1013.7  1020.8  1015.5 

1973  1022.5  1013.1  1024.7  1014.1  1015.4  1019.6  1013.5  1018.9  1015.2  1018.5  1017.7  1013.1  1017.2 

1974  1014.9  1009.8  1014.9  1016.9  1014.6  1014.2  1014.8  1016.3  1009.8  1009.5  1009.8  1016.0  1013.5 

1975  1013.0  1025.1  1008.9  1014.7  1017.8  1018.7  1016.6  1017.4  1014.1  1021.9  1015.7  1022.9  1017.2 

1976  1015.5  1019.6  1019.7  1019.2  1014.9  1020.3  1016.5  1020.1  1013.4  1006.5  1015.0  1008.9  1015.8 

1977  1009.9  1006.4  1017.4  1013.2  1016.4  1014.3  1014.5  1013.7  1021.9  1015.7  1007.1  1017.1  1014.0 

1978  1009.9  1008.1  1009.6  1012.4  1015.1  1013.5  1015.0  1017.6  1015.8  1021.7  1024.3  1005.2  1014.0 

1979  1012.7  1012.0  1005.5  1011.5  1015.2  1017.9  1018.7  1013.5  1019.6  1013.1  1013.5  1008.1  1013.4 

1980  1015.2  1018.6  1009.7  1018.8  1015.9  1011.6  1011.6  1015.4  1018.1  1010.5  1016.0  1015.7  1014.8 

1015.9  1016.5  1017.1  1016.2  1014.6  1015.3  1015.2 

1015.1  1014.8  1016.1  1015.5  1014.1  1014.6  1015.3 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  2.3     3.8     2.7  8.1    13.7    13.9  17.2    17.1    13.3    10.5     5.7     5.4  9.5 

1972  .5     3.6     6.2  7.7    11.8    13.4  17.2    15.5    11.9     9.0     6.0     3.3  8.8 

1973  2.9     2.9     5.3  6.1    12.0    16.0  17.0    17.7    14.9     8.7     5.1     2.7  9.3 

1974  5.2     4.6     5.6  9.1    11.6    14.8  15.4    16.4    12.7     7.0     6.5     7.3  9.7 

1975  6.2     3.1     4.7  7.5    11.1    15.1  17.8    19.9    15.2     8.5     5.2     3.5  9.8 

1976  4.2     2.9     3.0  7.5    13.3    18.0  19.3    18.0    13.8    11.2     6.9     1.7  10.0 

1977  3.0     4.9     7.1  6.7    11.9    14.6  17.0    16.1     13.4    11.5     6.8     5.0  9.8 

1978  3.0     1.1     6.6  6.9    12.1    15.0  15.4    15.3    13.7    10.9     6.3     1.8  9.0 

1979  -   3.2  -    .9     4.7  7.8    11.5    14.9  15.9    15.6    13.9    10.9     5.6     5.4  8.5 

1980  .2     4.8     4.7  8.0    12.3    15.0  15.8    17.0    15.3     9.4     4.9     3.6  9.2 

MEAN      2.4     3.1     5.1  7.5    12.1    15.1  16.8    16.9    13.8     9.8     5.9     4.0  9,4 

CLINO      1.7     2.0     5.0  8.5    12.4    15.5  17.0    16.8    14.3    10.0     5.9     3.0  9.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1971  57 

1972  43 

1973  26 

1974  62 

1975  9C 

1976  102 

1977  71 

1978  69 

1979  59 
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.8 
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83 

.  1 
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.3 
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.3 
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.3 
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.4 
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,0 

36 

.2 

86 

.8 

26 

.4 

41 

.9 

66 

.4 

15 

.6 
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,  1 

3b 

,4 
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,8 

26 

.5 

53 

.6 

45 

7 

16 

.3 

67 

.3 

45 

.5 

61 

.6 

71 

.0 
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.2 

62 

.9 

40 

.6 

64 

.3 

98 

.8 

14 

.8 

60 

.3 
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.4 

52 

.4 
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.7 

27 

.2 

72 

.0 

65 

.9 
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.9 

72 

.5 
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.0 

33 

.  1 
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,5 
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.  1 
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.  1 
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.3 
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.4 

50 

.0 
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,0 

130 

.0 
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.7 
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94 
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65 

.  1 
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.6 
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.3 

84 

.3 

90 

.4 
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.4 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


BERGEN/FREORIKSBERG                          NORWAY              WHO  0131b  £>0  24N  005  nE  41  M 

NOTES  ON  P«GE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  398.3  1007.0  lOOfc.b  1008.8  1009.7  1005.3  1011.3  1005.5  1013.4  1009.3  999.0  1009.1  100&.9 

1972  1013.2  1008.8  1007.5  1001.7  1006.5  1004.4  1011. b  1010.2  1013.1  1011.7  995.9  100b. 1  1007. b 

1973  1012.7   997.1  1012.2  1004.5  1007.2  1011. b  100b. 2  1009.8  1007.5  1010.0  999.3  99b. 4  100b. 2 

1974  1000.0   999. b  1015. b  101b. 7  1009.8  100b. 1  1000.8  1007.9   99b . 4  1003.3  997. b  992.8  1003.9 

1975  992.2  1018.7  1005.0  100&.2  1012.1  1012.4  1007.9  1011.1  1001.0  1014.0  100b. 0  1003.4  1007.5 

197b  999.9  1012.9  1012. b  1011.0  1008.4  1010. b  1009. b  101b. 2  1009. b  1003. b  1003.9  1001.1  1008.3 

1977  1002.7  1001.2  1007.1  998. b  1012.9  1 00b . 7  1005.5  1009.9  1009.8  1004.5   990. b  1007. b  1004.8 

1978  998.7  100b. 4  997.1  1010.2  1015.1  1004.4  1004.7  1007.4  1000.9  1007.3  100b. 1  1007.3  1005.5 

1979  1005.9  1008.1  992.8  1005.0  1005.3  1009.2  100b. 9  1004.0  1004.5  1009.8   997.3  997.4  1003.9 

1980  1009.7  1012.4  1007. b  1011.9  1013.0  1002.9  100b. 0  1005.2  1005.8  997.9  1005.0  995.3  lOOfe.l 

MEAN  1003.3  1007.2  100b. 4  1007.5  1010.0  1007.4  1007.1  1008.7  100b. 2  1007.1  1000.1  1001.7  100b. 1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1003. b  1012.5  1012.0  1014.1  1015,0  1010.5  101b. 5  1010.7  1018. b  1014.7  1004.3  1014.5  1012.3 

1972  1018.7  1014.3  1012.9  1007.0  1011.7  1009.7  101b. 8  1015.4  1018.4  1017.0  1001.2  1011.5  1012.9 

1973  1018.1  1002.5  1017. b  1009.9  1012.5  101b. 9  1011.4  1015.0  1012.8  1015.4  1004.7  1001.7  1011.5 

1974  1005.4  1005.0  1021.0  1022.1  1015.1  1011.3  100b. 0  1013.1  1001. b  1008. b  1002.9  998.1  1009.2 

1975  997.5  1024.2  1010.4  1011. b  1017.4  1017.7  1013.1  101b. 3  1 00b . 2  1019.4  1011.3  1008.8  1012.8 

197b  1005.3  1018.4  1018.1  101b. 4  1013. b  1015.8  1014.8  1021.5  1014.9  1008.9  1009.3  100b. b  1013. b 

1977  1008.2  100b. 7  1012.5  1003.9  1018.3  1012.0  1010.7  1015.1  1015.1  1009.8   995.8  1012.9  1010.1 

1978  1004.1  1011.9  1002.4  1015. b  1020.4  1009. b  1009.9  1012. b  100b. 1  1012. b  1011.4  1012.8  1010.8 

1979  1011,3  1013. b  998.2  1010.3  1010. b  1014.5  1012.1  1009.2  1009.8  1015.1  1002. b  1002.8  1009.2 

1980  1015,2  1017.9  1013.1  1017.3  1018.3  1008.1  1011.2  1010.4  1011.0  1003.2  1010.4  1000.7  1011.4 

MEAN  1008,7  1012.7  1011.8  1012.8  1015.3  1012. b  1012.3  1013.9  1011.5  1012.5  1005.4  1007.0  1011.4 
TEMPERATURE  DEG  C 
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1  1  .b 
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PRECIPITATION  MM 
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EUROPE 


BOOO  VI  NORWAY  WMO  01152  &7  16N  014  22E  11  M 
NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

n71    337 .h    lOOb.b  1010,1  1011.1  1013.5  1009.3  1012.1  1005.2  1012.1  1003.9   995.5  1000.4  100fc.5 

1972  1019.1  1012.9  1007.6  1005.0  1013.9  1009.2  1014. fe  1010.9  1011. fc  1007.3   993.1  1001.7  1008.9 

1973  1009.6   992.2  1005.9  1004.9  1010.7  1010.3  1011.1  1007.4  1010.2  100b. 4  996.3  992.5  1004.8 

1974  1001.9  1000.9  1021.0  1015.6  1014.8  1009.6  1001.2  1009.6  999.5  1011.0  1005.6  990.0  1006.7 

1975  990.2  1011.0  1005.3  1008.1  1013.8  1012.5  1009.7  1013.5  998.2  1012.6  1005.8  988.2  1005.7 

1976  994.2  1008.5  1013.3  1009.3  1014.5  1012.1  1011.6  1016.7  1011.6  1013.1  1004.1  1006.5  1009.6 

1977  1006.6  1008.3  1006.5  1002.1  1017.4  1009.3  1009.1  1014.0  1008.1  1006.9   992.6  1008.1  1007.4 

1978  999.1  1011.6  1001.8  1014.4  1019.6  1008.7  1008.9  1010.7  1002.5  1001.5   998.4  1015.2  1007.7 

1979  1008.9  1005.4   997.4  1011.8  1006.9  1010.7  1008.1  1007.4  1001.4  1013.9   999.0  997.8  1005.7 

1980  1011.3  1011.5  1012.7  1010.8  1016.8  1009.0  1011.8  1009.8  1007.5  1002.9  1005.5  992.6  1008.5 

MEAN   1003.9  1006.9  1008.2  1009.3  1014.2  1010.1  1009.8  1010.5  1006.3  1008.0   999.6  999.3  1007.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  999.1  1008.2  1011.7  1012.6  1015.0  1010.8  1013.6  1006.7  1013.6  1005.4   997.0  1002.0  1008.0 

1972  1020.7  1014.5  1009.4  1006.5  1015.4  1010.7  1016.1  1012.3  1013.1  1008.8   994.7  1003.3  1010.5 

1973  1011.1   993.8  1007.4  1006.4  1012.2  1011.8  1012.6  1008.9  1011.6  1007.9   997.8  994.0  1006.3 

1974  1003.4  1002.5  1022.6  1017.2  1016.3  1011.1  1002.6  1011.1  1001.0  1012.5  1007.2  991.5  1008.3 

1975  991.8  1012.5  1006.8  1009.7  1015.4  1014.0  1011.2  1015.0  999.7  1014.1  1007.3  989.7  1007.3 

1976  995.7  1010.1  1014.9  1010.9  1016.0  1013.6  1013.1  1018.2  1013.1  1014.6  1005.6  1008.1  1011.2 

1977  1008.2  1009.8  1008.1  1003.6  1019.0  1010.8  1010.6  1015.5  1009.6  1008.4   994.2  1009.6  1009.0 

1978  1000.7  1013.2  1003.4  1016.0  1021.2  1010.2  1010.4  1012.2  1004.0  1003.0   999.9  1016.8  1009.3 

1979  1010.5  1007.0   999.0  1013.3  1008.4  1012.2  1009.6  1008.9  1002.9  1015.4  1000.5  999.4  1007.3 

1980  1012.9  1013.1  1014.2  1012.3  1018.4  1010.4  1013.3  1011.3  1009.0  1004.5  1007.1  994.2  1010.1 

MEAN   1005.4  1008.5  1009.8  1010.9  1015.7  1011.6  1011.3  1012.0  1007.8  1009.5  1001.1  1000.9  1008.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

-   3.1     1.8     7.2  11.5  11.6    12.0  8.4     4.6  -   1.2  1.8  4.3 

.4     3.2     8.3  13.9  15.0    12.7  7.9     5.4     1.7  3.8  5.9 

1.5     1.6     7.1  10.7  14.6    10.6  7.9     2.3  -   1.3  -   2.8  4.3 

1.0     3.6     8.6  12.1  13.1    12.6  10.9     4.2     1.1  .5  5.7 

1.3     1.8     6.1  7.2  9.9    11.0  8.7     6.4     3.0  -    .7  4.6 

.9     1.4     8.9  10.3  12.2    11.1  6.2     4.5     1.4  -   2.2  4.1 

.4      .9     5.0  8.4  12.6    12.7  7.9     6.1     1.7  .9  4.2 

.8     1.6     7.0  11.8  14.9    12.6  8.4     4.0     2.2  -   5.1  4.1 
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1042 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KARASJOK  NORWAY  WMO  01065   feS  28N  025  30E   ^ 23    M 

NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 


1^71 

884 

.5 

887, 

.4 

885 

.8 

887 

.5 

1000 

.3 

886 

.3 

886 

.6 

888, 

,8 

885 

.6 

888, 

7 

881 

.5 

886 

.8 

882 

.6 

1^72 

lOOfc 

.0 

888. 

.5 

882 

.  1 

883, 

,4 

1002, 

,3 

888, 

,8 

888, 

,3 

886, 

,8 

886, 

,2 

882, 

.5 

884 

,8 

887 

.0 

885, 

,7 

1873 

884 

.0 

878, 

,  4 

888 

.7 

882 

.5 

887, 

,  7 

884 

.8 

888 

.0 

881  , 

,6 

887 

.5 

888, 

.5 

880 

.0 

881 

.6 

880 

.5 

1874 

882 

.7 

888 

.8 

1004 

.8 

885 

.8 

1001 

,3 

885 

.8 

888 

.8 

885, 

,  1 

887 

.  7 

1000 

.2 

887 

,4 

878 

.8 

884 

.0 

1875 

878 

.8 

880 

.2 

888 

.  1 

883 

.  1 

887 

.8 

885 

.0 

882 

.6 

888 

.4 

883 

.2 

887 

.3 

880 

.  1 

870 

.7 

888 

.7 

197b 

883 

.3 

884 

.4 

1000 

.2 

882 

.  1 

1001  , 

.6 

886 

.  7 

886 

.2 

888 

,8 

883 

.4 

1003 

.7 

881 

,3 

886 

.0 

885 

.6 

1877 

886 

.6 

885 

.2 

881 

.2 

888 

.8 

1000 

.  1 

882 

.5 

885 

.8 

1000 

,8 

882 

.6 

885 

.3 

878 

.8 

885 

.0 

883 

.8 

1878 

886 

.  1 

885 

.5 

880 

.7 

888 

.7 

1004 

.3 

886 

.5 

886 

4 

887 

.8 

880 

.3 

883 

.8 

882 

.5 

888 

.7 

883 

.6 

1878 

887 

.8 

882 

.7 

888 

.0 

888 

.  1 

883 

.7 

884 

.3 

885 

.7 

885 

.4 

885 

.8 

1000 

.8 

888 

.4 

884 

.6 

883 

.  1 

1880 

886 

.8 

887 

.3 

1002 

.  1 

886 

.8 

1002 

.2 

885 

.3 

888 

.0 

888 

.  1 

884 

.0 

888 

,6 

888 

.4 

878, 

.8 

885, 

.0 

MEAN    881.8   882.8  884.4   885.0  1000.1  885.6   885.8   886.3  881.6   884.2   886.5  886.0    883.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  '  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

1871  1001.4  1014.7  1013.0  1014.1  1016.6  1012.1  1012.4  1005.5  1011.8  1005,2   888.4  1003.6  1008.1 

1872  1022.8  1015.5  1008.7  1008.8  1018.6  1014.4  1014.8  1012.6  1012.3  1008.8  1001.5  1003.7  1012.0 

1873  1011.2   886.8  1006.7  1008.2  1014.2  1010.7  1013,5  1007.5  1014.0  1006.5   887.2  888.3  1007.2 

1874  1010.0  1005.8  1022.0  1012.4  1017.7  1011.6  1004.4  1011.0  1003.7  1017.0  1014.6  886.8  1010.6 

1875  887.4  1007.4  1004.8  1008.8  1014.2  1011.2  1008.4  1014.5  888.2  1014.0  1007.0  887.8  1006.3 

1876  1001.3  1011.8  1017.6  1008.7  1017.8  1012.8  1012.0  1014.7  1008.8  1020.7  1008.6  1013.6  1012.5 

1877  1014.4  1012.8  1008.4  1006.6  1016.6  1008.5  1011.5  1016.8  1008.8  1012.1   886.6  1012.5  1010.5 

1878  1003.8  1013.0  1007.8  1016.6  1020.7  1012.4  1012.2  1013.8  1006.5  1000.4  888.5  1017.8  1010.4 
1878  1016.0  1010.2  1006.0  1015.8  1010.0  1010.1  1011.3  1011.3  1001.8  1017.8  1005.4  1001.8  1008.8 
1880  1014.8  1015.2  1018.6  1013.4  1018.6  1011.0  1014.7  1014.0  1010.2  1006.2  1006.8  886.5  1011.8 

MEAN  1008.3  1010.4  1011.5  1011.7  1016.5  1011.5  1011.5  1012.2  1007.8  1010.8  1003.6  1003.4  1010.0 

TEMPERATURE  DEG  C 


8.2  -  3.0     3.3    11.4    17.2     8.8     2.5  -   6.8  -  13.3  -  18.7 

5.3  -  1.4     3.8    11.8    14.8    11.4     7.4  -   1.2  -   7.8  -   8.3 
4.5  -   2.8     4.7     7.3    10.8     8.8     6.2  -   1.1  -   6.5  -  15.4 

10.7  -   2.3     6.2     8.7    12.7    11.5     2.8  -   3.6  -  11.3  -  14.3 

10.7  -  4.6     2.7     8.4    12.8    10.8     4.1  -   3.5  -   5.7  -  12.6 

10.8  -  4.2     4.4     10.2    12.5    10.1      4.7  -   1.7  -   8.4  -  18.8 
8.7  -   3.4     4.0    11.2    14.7    11.8     5.8  -   3.8  -   8.5  -  11.2 

12.4  -    .5     3.5    12.7    13.1    11.2     6.4  -   2.8  -  14.5  -  20.4 

MEAN   -  16.4  -  14.8  -   8.3  -   3.0     3.8    10.6    13.7    10.8     5.0  -   2.8  -  10.6  -  13.8 

CLINO   -  14.8  -  14.6  -   8.8  -   2.8     3.8    10.1    13.8    11.5     5.8  -   1.2  -   7.3  -  11.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEO     OCT     NOV     DEC 

1871  37.6    14.0    13.0  10.8     3 

1872  3.2     4.0    22.5  21.3  21 

1873  23.0    16.0    13.6  8.0  35 

1874  18.0    18.3     6.7  7.0  14 

1875  18.3    15.7    14.3  5.7  77 

1876  24. 1     3.7    10.7  6.1  12 

1877  16.6     5.3    22.1  17.6  23 

1878  15.3  16.4  28.8  20.2  2 
1878  8.4  14.6  10.0  8.1  5t 
1880     16.8     6.5     2.0  12.7  24 


1871 

-  16 

7  ■ 

•  20 

1  - 

1872 

-   8 

.7  - 

-  13 

.7  - 

1873 

-   8 

.8  - 

-  16 

.  7  - 

1874 

-  10 

.  7  - 

■   8 

.3  - 

1875 

-  17 

.3  ■ 

•  10 

.6  - 

1876 

-  24 

.0  - 

■  1  1 

.8  - 

1877 

-  16 

.8  - 

■  16 

.3  - 

1878 

-  20 

.7  ■ 

■  14 

.8  - 

1878 

-  20 

.5  ■ 

•  15 

.7  - 

1880 

-  18 

.6  • 

■  18 

.6  - 

MEAN 
CLINO 


34 

.6 

63 

.8 

54 

.2 

37 

.6 

22.4 

21 

.  7 

14 

,4 

321 

.  1 

51 

.8 

45 

.3 

32 

.8 

18 

.8 

13.8 

32 

,  1 

25 

.6 

317 

7 

42 

.7 

108 

.3 

104 

.8 

57 

.2 

18,7 

12 

,3 

7 

.0 

418 

.0 

53 

.5 

77 

.0 

66 

.2 

56 

.b 

40.8 

8 

,8 

24 

,3 

460 

.0 

32 

.8 

68 

.8 

28 

.6 

24 

.8 

3.5 

28 

,8 

6 

.3 

252 

.3 

56, 

.  1 

44, 

,0 

35 

.3 

28 

.0 

28.8 

24 

.2 

16 

.7 

318, 

.6 

17 

.  1 

58 

.4 

86 

.8 

52 

.8 

28.5 

1b 

.8 

17 

.4 

364 

.2 

48 

.8 

24 

.8 

33 

.3 

57 

.b 

Ib.O 

21 

,2 

28 

.2 

330, 

.0 

25 

.6 

18 

.6 

24 

.0 

42 

.b 

21  ,4 

45 

,5 

18 

.7 

260 

,  1 

38 

.6 

5b 

.2 

53 

.  4 

41 

.4 

22,6 

23 

,5 

17 

.2 

336 

.5 

45 

56 

55 

41 

23 

21 

18 

340 

EUROPE 


MAKKAUR  FYR  NORWAT  WMO  0\032  70  42N  030  05E 

NOTES  ON  PAGE  20 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

1371  -   5.0  -  b.b  -  5.7  -  2.2  2.0  1.5  3.3  ■? .  1  6.3  1.0  -  4.2  -  3.b 

1372  -   2.4  -  3.7  -  2.4  -  1.0  3.0  10.7  13.0  12.5  7.4  2.8  -  2.9  .2 
1S73  -   3.0  -  4.7  -  3.7  -  .1  3.4  7.6  13.3  10.1  5.5  .4  -  2.2  -  6.1 

1374  -   4.0  -  3.3      .1  .1  2.3  8.0  13.0  10.7  8.3  2.0  -  2.1  -  1.7 

1375  -   4.4  -  2.7  -  1.0  -  .1  3.8  5.8  3.5  7.8  8.1  1.7  -  .1  -  4.3 

1376  -   6.3  -  3.8  -  3.0  -  .1  3.7  5.8  10.8  10.6  5.1  1.4  -  2.3  -  3.0 

1377  -   5.1  -  5.2  -  3.8  -  2.2  2.5  6.4  3.8  3.0  6.4  1.7  .7  -  2.5 

1378  -   6.1  -  6.5  -  4.8  -  2.3  3.6  5.2  7.5  8.8  5.8  1.4  -  1.1  -  5.3 

1373  -   7.4  -  5.6  -  4.1  -  2.3  2.3  6.3  10.1  10.7  7.8  .3  -  1.8  -  1.7 
1380  -   4.8-  4.8-  4.4  .3  2.1  7.0  8.2  3.3  7.7  2.6-  2.5-  4.8 


MEAN 

-   4.8 

-   4 

.  7 

-   3 

.3 

1 

.0 

3 

.0 

CLINO 

-   4.2 

-   5 

.2 

-   3 

.3 

.  7 

2 

.3 

PRECIPI TATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1371 

77.0 

65 

.  4 

33 

.6 

34 

.3 

56 

.2 

1372 

28.6 

16 

.2 

35 

.6 

25 

.3 

14 

.5 

1373 

67.6 

63 

.  1 

32 

.  1 

45 

.3 

53 

.4 

1374 

15.1 

84 

.8 

15 

.0 

42 

.2 

16 

.3 

1375 

52.6 

64 

.7 

77 

.7 

22 

.  1 

32 

.6 

1376 

53.3 

14 

.5 

25 

.0 

41 

.  7 

22 

.3 

1377 

33.6 

20 

.6 

57 

.3 

42 

.4 

21 

,0 

1378 

53.6 

78 

.5 

36 

,2 

47 

.6 

25 

.6 

1373 

37.3 

41 

.8 

20 

,5 

14 

.0 

45 

.4 

1380 

42.4 

20 

,6 

30 

,6 

26 

.4 

26 

.3 

MEAN 

46.8 

47 

.6 

36 

,4 

34 

.2 

37, 

,  4 

CLlNO 

43 

44 

51 

37 

35 

23 

.5 

57 

.8 

73 

.8 

126 

.6 

73 

.6 

45 

.0 

76 

,3 

743 

5 

.  7 

56 

.4 

53 

.5 

54 

.3 

71 

.8 

54 

.8 

40 

.6 

457 

74 

.3 

27 

.0 

37 

.0 

36 

.  1 

33. 

2 

83. 

7 

55. 

3 

734 

33 

4 

57 

.3 

104 

.2 

116 

.6 

45 

.  1 

28 

.4 

21 

.5 

586 

70 

.7 

122 

.2 

43 

.5 

76 

.  7 

63 

.2 

43 

.0 

75 

.4 

804 

22 

.8 

54 

.0 

67 

7 

34 

.5 

43 

.3 

42 

.6 

58 

.3 

547 

137 

.2 

13 

.4 

22 

.3 

64 

.3 

46 

.  7 

4  1 

.0 

38 

.5 

545 

33 

.8 

68 

.3 

47 

.3 

33 

.0 

68 

.5 

63 

.  1 

64 

.2 

686 

22 

.6 

2 

.0 

38 

.6 

104 

.3 

51 

.2 

31 

.4 

46 

.0 

455 

40 

.3 

16 

.3 

23 

.  7 

62 

.8 

73 

.  4 

73 

.3 

50 

.5 

487 

47 

.8 

47 

.6 

57 

.3 

83 

.5 

63 

.6 

50 

.6 

52 

.  7 

605 

38 

43 

47 

72 

64 

44 

43 

567 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


ORLAND  III  NORWAY  WMO  01241   63  42N  00^  3fcE     ?  M 

NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1000.5  1008.3  1010.1  1012.5  1013.3  lOOS.g  1014.1  1008.3  1015.4  1 008 . b  333.1     1006.7   1008. g 

1'372  1018. g  1013. B  1 OOS .  "3  1005.7  1012.8  1008.8  1016.2  1012.8  1015.4  1011.8   g^fc.l  1C0&.2   1010.7 

1'373  1013.8   '9"36.7  1011.2  1006.3  1011.2  1013.2  1011.7  1011.4  1010.5  1010. "3  1000.0   "3'35.6   1007.8 

1374  1002.6  1002.8  1021.1  1020.5  1015.0  1010.5  1003.0  1011.2   333.3  1003.8  1002.7   331.7   1007.6 

1375  332.6  1018.5  1007.3  1003.5  1016.1  1015.5  1011.3  1015.5  1002.0  1015.8  1008.6   337.7   1003.3 

1376  338.8  1013.4  1014.5  1012.7  1013.6  1014.0  1013.5  1013.5  1014.1  1010.3  1006.0  1005.8   1011.4 

1377  1007.1  1007.3  1010.1  1002.3  1018.7  1011.2  1010.1  1014.6  1011.3  1007.5   333.8  1010.3   1008.7 

1378  1001.2  1011.4  1001.2  1015.0  1020.2  1008.7  1003.2  1011.4  1002.3  1006.7  1004.6  1013.7  1008.3 
1373  1003.6  1003.3  336.4  1010.3  1008.3  1012.6  1003.6  1008.4  1005.0  1014.1  333.2  1000.1  1007.0 
1380  1013.0  1013.3  1012.1  1014.0  1018.0  1008.5  1011.7  1003.8  1008.3  1002.7  1008.5   335.7   1003.7 

MEAN  1005.8  1003.5  1003.5  1011.0  1014.7  1011.3  1011.1  1012.3  1008.6  1003.8  1001.3  1002.4   1003.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1001.3  1003.1  1010.3  1013.3  1014.1  1010.7  1014.3  1003.1  1016.2  1003.4   333.3  1007.5   1003.7 

1372  1013.8  1014.6  1010.7  1006.5  1013.6  1003.6  1017.0  1013.6  1016.2  1012.6   336.3  1007.0   1011.5 

1373  1014.6   337.5  1012.0  1007.7  1012.0  1014.0  1012.5  1012.2  1011.3  1011.7  1000.8   336.4   1008.6 

1374  1003.4  1003.6  1021.3  1021.3  1015.8  1011.3  1003.8  1012.0  1000.7  1010.6  1003.5   332.5   1008.4 

1375  333.4  1013.4  1008.7  1010.3  1016.3  1016.3  1012.7  1016.3  1002.8  1016.6  1003.4   338.5   1010.1 

1376  333.6  1014.2  1015.3  1013.5  1014.4  1014.8  1014.3  1020.3  1014.3  1011.1  1006.8  1006.6   1012.2 

1377  1007.3  1008.1  1010.3  1003.1  1013.5  1012.0  1010.3  1015.4  1012.7  1008.3   334.6  1011.1   1003.5 

1378  1002.0  1012.3  1002.0  1015.8  1021.0  1003.5  1010.0  1012.2  1003.7  1007.5  1005.4  1014.6  1003.7 
1373  1010.4  1010.2  337.2  1011.7  1003.1  1013.4  1010.4  1003.2  1005.8  1014.3  1000.0  1000.3  1007,8 
1380  1013.3  1014.7  1012.3  1014.8  1018.8  1003.3  1012.5  1010.6  1003.7  1003.5  1003.3   336.5   1010.5 

MEAN  1006.6  1010.4  1010.3  1011.8  1015.5  1012.1  1011.3  1013.1  1003.4  1010.6  1002.7  1003.2   1003.8 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1.2     1.1-    .3     3.3     3.7    10.5    12 

1372  -   1.3      .7     3.1     4.8     3.6    13.1    14 

1373  3.6      .0     4.2     2.7     8.3    11.4    13 

1374  3.4     1.8     2.8     5.0     3.4    12.7    12 

1375  2.1     2.3     2.6     3.6     7.6     3.6    12 

1376  -   1.0     1.2  -    .1     3.2    10.6    11.0    12 

1377  -   2.5  -   2.8     2.2     2.0     6.7     3.7    11 

1378  -  .7-  3.5  1.2  2.3  8.4  11.3  13 
1373  -  3.5-  1.3  1.2  3.3  7.3  11.7  11 
1380  -   2.2-    .7      .8     4.8     7.3    13.7    14 

MEAN  -    .1-    .1     1.7     3.7     8.6    11.5    12 

CLINO  -    .8  -    .8      .8     4.1     7.3    10.8    13 

PRECIPITATION  MM 


48.8   101.6 


12 

.6 

3 

7 

13 

.0 

8 

.3 

1  1 

.8 

3 

.3 

12 

.8 

1  1 

.5 

13 

.5 

3 

.3 

12 

.3 

7 

.2 

12 

.6 

8 

.3 

12 

.5 

3 

.2 

12 

.5 

8 

.8 

13 

.3 

10 

.3 

12 

.8 

3 

.4 

13 

.4 

10 

.3 

1371 

86 

.4 

72 

.5 

85.6 

1372 

3 

,6 

7 

.3 

20.4 

1373 

88 

,3 

123 

.0 

36.4 

1374 

60 

.2 

60 

.  7 

11.1 

1375 

104 

.7 

88 

.  1 

51  .0 

1376 

177 

.8 

104 

4 

76.4 

1377 

43 

.3 

24 

.8 

60.1 

1378 

147 

.8 

23 

.3 

35.3 

1373 

60 

7 

100 

1 

53.6 

1380 

48 

,3 

67 

.2 

38.5 

MEAN 

82 

.2 

67 

.8 

53.5 

CLINO 

32 

83 

81 

21 

.3 

88 

.3 

87 

.3 

147 

,  1 

201 

,5 

173 

,3 

202 

.5 

1333 

.  1 

40 

.7 

60 

.5 

63 

.6 

166, 

.2 

167 

,5 

123 

,5 

43 

.4 

812, 

.5 

83 

.3 

85 

.3 

132 

.7 

153 

.0 

216 

.0 

123 

,8 

133 

.4 

1424 

.2 

48 

1 

121 

4 

61 

.4 

84 

.6 

82 

.8 

58 

.3 

36 

.3 

732 

.2 

50 

.7 

54 

.7 

36 

.7 

316 

.0 

212 

.  1 

30 

.7 

274 

.3 

1430 

,0 

30 

.7 

88 

.6 

122 

.4 

125 

.0 

44 

.3 

64 

.4 

85 

.8 

1088 

,3 

77 

.4 

74 

.3 

42 

.0 

113 

.7 

33 

.8 

121 

.  1 

104 

.7 

863, 

.3 

64 

.6 

87 

.7 

85 

.6 

145 

.3 

203 

.3 

222 

.1 

57 

.7 

1133, 

.2 

82 

.7 

132 

.6 

104 

.8 

136 

.8 

126 

.4 

127 

.3 

53 

.0 

1133, 

,  1 

60 

.2 

12 

.3 

50 

.  1 

122 

.3 

104 

.6 

101  , 

8 

173, 

,7 

317. 

6 

72 

.0 

80 

.8 

85 

.3 

157 

,  7 

146 

,0 

122 

.5 

124 

.4 

1  106, 

,  7 

53 

65 

68 

1  1  1 

125 

35 

31 

333 
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WHO  01482   5'3  56N  010  44E 


STftTlON  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB 

n71    385.0  1001  .0 

1872  1013.7  lOOfc.2 

1873  1008.0  888.7 

1874  888.8  88fe.2 

1875  888.8  1011.8 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1001 

1 

1002 

4 

1004 

2 

887 

5 

1002 

1003 

1 

885 

7 

1001 

2 

888 

4 

1004 

1004 

7 

885 

8 

1001 

7 

1003 

b 

888 

1012 

4 

1008 

8 

1003 

5 

888 

8 

882 

888 

3 

888 

8 

1004 

3 

1004 

1 

1000 

.£>   888.0  1005.8  1002.1  882.1  1001.2 

,b  1003.0  1005.0  1004.3  888.8  1003.8 

7  1002.4  1001.8  1002.7  881.8  888.8 

,0  1001.3  883.1  887.0  884.7  887.8 

,0  1004.4  885.8  1007.8  1002.0  883.2 


1876  882.1  1008.8  1007.1  1003.2  1003.5  1002.1  1001.5 

1877  888.2  888.7  1002.8  881.5  100b. 3  888.8  887.5 

1878  884.5  1003. b  883.8  1004.1  1008.7  887.2  888.7 
1878  1002.4  1002.4  880. b  1000.3  1000.4  1002.5  887.3 
1880  1005.8  1008.7  1004. b  1003.8  1005.4  887.1  888.8 


1007.8  1003.5 

1004.1  1003.1 

1000.1  883.7 

888. b  887. b 

888.8  1001.0 


1003.2  888.7  88b. 8 

1001 .0  884.8  1004.5 

1000.1  1000.1  100b. 1 
1007.4  883.1  884.1 

883.0  888.4  888.7 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1871  lOOb.8  1012.8  1013.0  1014.1  1015. &  1008.7  1013.8  1010.2  1017. 

1872  102b. 1  1018.2  1015.0  1007.3  1012. b  1010. b  1015.7  1014.2  101b. 

1873  1018.8  1001.4  101b. 4  1007. b  1013.1  1014.8  1008.8  1013. b  1013. 

1874  1011.7  1007.8  1024.3  1020.4  1014.8  1010.1  1003.1  1012.5  1004. 


1013,7  1003,8  1013.0 

101b. 0  1001 .4  1015.5 

1014.5  1003. b  1001 .b 

1008. b  100b. 4  888. C 


1875   1000. b  1024.0  1011.1  1011.4  1015.7  1015.4  1011.1  1015.5  1007.2  1018.4  1013.7  1005.0 


187b  1004.1  1020.8  1018.1  1014.8  1014.8  1013. 

1877  1011,3  1010.8  1014. b  1003.1  1017.7  1010. 

1878  100b. 4  1015.8  1005. b  1015.8  1020.1  1008. 
1878  1014. b  1014.7  1002.4  1012.0  1011.8  1013. 


1012. b  1018.8  1015.0  1014.8  1011.5  1008.8 

1008. b  1015.3  1014.5  1012. b  88b. 5  101b. 5 

1008.8  1011.3  1005.1  1011.7  1011.8  1018.4 

1008.5  1008.8  1008.8  1018.1  1004.8  1 00b . 0 


1880   1018.2  1022.0  101b. b  1015.5  101b. 8  1008.2  1010.8  lO'lO.I  1012.4  1004.5  1011.3  1000.5 


MEAN  1012.0  1014.8  1013, 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR 

1871  -   2.4  -  ,b  -   1  , 

1872  -   fc.2  -  2.8  - 

1873  -    .2  -  .5     3. 

1874  .1  .2     1  , 

1875  .1  -  3.5 

187b  -   4.8  -  2.5  -   1  . 

1877  -   4.4-  5.8 

1878  -   2.3  -  b.8  -   1  . 
1878  -   7,8  -  b.b    - 
1880  -  b.b  -  7,b  -   2. 


18 

3 

15 

1 

18 

0 

18 

2 

lb 

4 

15 

2 

15 

5 

4.b  -   1.8-   1.3 


MEAN 

1000.3 
1002.5 
888.2 
888.8 

1001 .0 

1002.4 
888.4 

1000. 1 
888.8 

lOOO.b 


MEAN   1000.0  1002.8  1002.0  1000. b  1003.8  1000.1   888.3  1002.0  1000.1  1001.8   884.8   88b. b   1000.3 


MEAN 

1011 ,8 
1014.1 
1010.8 
1010.3 
1012.5 

1014.1 
1011.0 
1011.7 
1010.5 
1012.3 


1012.2  1015.3  1011.3  1010.4  1013.1  1011.5  1013,5  1 00b . 5  1008.5   1011,8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

187b 
1877 
1878 
1878 
1880 


35.5 
54.0 


b8.8         42.7 


13 

0 

51 

5 

58 

3 

2b 

8 

T 

27 

0 

33 

5 

28 

7 

3b 

8 

b 

3 

lb 

4 

41 

0 

52 

8 

7b 

2 

2b 

3 

103 

8 

18 

b 

17 

2 

115 

0 

80 

3 

58 

b 

30 

8 

4 

b 

5b 

b 

53. b       111.8 


33.0  125.3 
38.0  81.3 
125.8         7b. 3 


5b 

b 

42 

8 

40 

8 

80 

5 

35 

3 

b32 

8 

12 

4 

28 

5 

21 

8 

10 

8 

b3 

2 

b25 

8 

52 

5 

70 

7 

12 

2 

35 

8 

b8 

2 

587 

5 

54 

8 

180 

8 

80 

8 

120 

8 

4b 

2 

83b 

8 

70 

7 

1  14 

8 

b5 

8 

83 

b 

27 

4 

b82 

3 

12 

0 

41 

7 

181 

2 

88 

3 

50 

5 

5bO 

b 

3b 

5 

5b 

4 

b2 

7 

80 

0 

48 

6 

b77 

8 

88 

8 

78 

3 

21 

5 

27 

8 

23 

8 

b52 

0 

05 

2 

83 

5 

74 

8 

104 

0 

57 

b 

827 

8 

4b 

1 

80 

1 

1  14 

b 

37 

4 

52 

0 

7bb 

8 

73 

b 

78 

0 

b7 

b 

i,b 

8 

47 

4 

b85 

2 

8b 

83 

7b 

b8 

b3 

740 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


■985 

.0 

990 

.2 

986 

.4 

993, 

.  1 

989 

.0 

979 

,2 

987 

.9 

987. 

4 

<38fc 

7 

992 

.0 

990 

.2 

992 

.  1 

991 

.2 

976 

.6 

990 

.3 

989 

.5 

330 

.& 

98fc 

.0 

989 

.6 

988 

.8 

989 

.5 

978 

.5 

976 

.2 

986 

.0 

■JSE. 

.2 

979 

.0 

988 

.5 

980 

,4 

984 

.3 

981 

.7 

974 

.3 

985 

.7 

ggi 

.2 

987 

.5 

991 

.7 

983 

.0 

994 

.8 

988 

.9 

979 

.5 

987 

.9 

gag 

.3 

988 

.8 

995 

.3 

990 

,7 

990 

.6 

986 

.5 

983 

.5 

989 

.4 

gsb 

.2 

984 

.8 

991 

.5 

990 

.0 

988 

.0 

971 

.8 

991 

.3 

986 

.3 

gsi 

.5 

98fc 

.0 

987 

.5 

980 

.8 

98fc 

.9 

986 

.6 

992 

.8 

987 

.0 

geg 

.7 

984 

,8 

98& 

.0 

984 

.5 

994 

.3 

980 

.0 

980 

.8 

985 

.8 

984 

.7 

987 

,4 

98fc 

.4 

988. 

.2 

980 

,  1 

986 

.3 

975 

.5 

987 

,7 
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NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     EEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  981.8   987.8   987,9  989.5   991. 

1972  1000.7   993.1   989.8  982.8   988. 

1973  994.6   976.2   991.1  982.6   988. 

1974  986.5   982.7   999.2  995.6   990. 

1975  975.6   998.2   986.1  986.7   991. 

1976  978.5   995.3   993.6  989.9   990. 

1977  986.0   985.5   989.3  978,4   993. 

1978  981.3   990.3   980.5  991.1   995. 

1979  989.1   988.9   977.2  987.2   987. 

1980  992,6   996,1   991.3  990.7   992. 

MEAN  986.7   989.4   988.6  987.5   991.0   987.4   986.7   989.3   987.2   988.9   981.6   983.2    987.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1007.0  1013.1  1013.3  1014.3  1015.8  1008.8  1013.9  1010.2  1017.5  1013.7  1004.3  1013.2   1012.1 

1972  1027.1  1019.1  1015.4  1007.7  1013.0  1010.7  1015.7  1014.3  1016.7  1016.1  1001.7  1015.7   1014.4 

1973  1020.3  1001.6  1016.5  1007.6  1013.0  1014.4  1009.7  1013.6  1013.4  1014.8  1003.9  1001.8   1010.9 

1974  1012.0  100R.1  1025.0  1020.5  1014.7  1010.1  1002.7  1012.5  1004.6  1009.3  1007.0   999.6   1010.5 

1975  1000.9  1024.6  1011.6  1011.8  1015.8  1015.3  1011.1  1015.4  1007.3  1019.8  1014.2  1004.9   1012.7 

1976  1004.4  1021.4  1019.4  1014.9  1015.1  1013.3  1012.5  1019.1  1015.3  1015.7  1011.9  1009.5   1014.4 

1977  1012.0  1011.7  1014.9  1003.4  1017.8  1010.1  1008.6  1015.5  1014.6  1012.9   996.9  1017.2   1011.3 

1978  1007.0  1016.8  1006.0  1016.3  1020.4  1008.3  1009.9  1011,5  1005.3  1011.8  1011.8  1019.4   1012.0 

1979  1015.7  1015.4  1002.6  1012.3  1011.8  1013.6  1008.7  1010.1  1008.9  1019.6  1005.4  1006.6   1010.9 

1980  1019.1  1023.0  1017.2  1015.7  1017.1  1008.6  1011.2  1010.4  1012.5  1005.0  1012.0  1000.8   1012.7 

MEAN  1012.6  1015.5  1014.2  1012.5  1015.5  1011.3  1010.4  1013.3  1011.6  1013.9  1006.9  1008.9   1012.2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MA 

1971  -   5.0-   3.1-   4.4     2.6 

1972  -   9.2-   5.8-   2.1     2.7 

1973  -   2.0  -   3.2  .9     2.2     9.0    14.7    17.1    13.3     8.1      .9  -   3.4  -   5.4 

1974  -   2.1-   1.6-   1.4     5,6 

1975  -   2,1-   8.0-   1.9     2.1 

1976  -   8.3-   5.6-   4.1     3.2    1 

1977  -   7.2-   9.4-   1.1        4 

1978  -   5.2  -  10.9  -   3.6     1.7 

1979  -  11 .7  -  10.5  -   2.5     2.0 

1980  -10.5-12.0-   4.8     3.1 

MEAN  -   6.3-   7.0-   2.5     2.6 

CLINO  -   6.9-   6.3-   2.3     3.2 

PREC IPI TATION  MM 


UL 

AUG 

SEP 

15 

.4 

13 

.4 

9, 

.0 

16 

.8 

13 

.2 

8, 

,  1 

17 

.  1 

13 

.3 

8, 

.  1 

13 

.7 

13 

,5 

9. 

.6 

17 

.0 

17 

,0 

10, 

.  1 

16 

,  7 

16 

,3 

7 

,4 

14 

.4 

13 

,5 

8, 

.0 

13 

.7 

13 

,2 

7 

1 

13 

.5 

12 

,  1 

8, 

.9 

15 

.8 

13 

,4 

9. 

,6 

15 

.4 

13. 

,9 

8, 

6 

16 

,0 

14 

,6 

10. 

.0 

1971 

72 

,6 

70 

,6 

1972 

31 

,9 

53 

,0 

1973 

3b 

,5 

59 

,0 

1974 

79 

.5 

55 

.5 

1975 

127 

.3 

15 

,0 

116 

,2 

58 

,4 

50 

.5 

123 

,3 

67 

,0 

93 

,2 

30 

,0 

51 

,  7 

26 

.4 

20 

,4 

1  1  1 

,8 

61 

,  7 

34 

,6 

130 

,4 

47 

.5 

105 

,8 

105 

,0 

62 

,5 

,6  91.3         13.2  40.6  71.4  673.7 

.9  196.9  99.4  129.0  46.0  923.9 

.0  128.7  89.1  93.2  28.0  712.2 

.2  61.4  205.1  117.9  51.8  635.1 

.9  65.6  80.1  99.5  59.6  814.5 

47.3       118.4         26.4         13.5         34.6       130.4         79.1  68.5  24.8  31.7  47.9  693.5 

1979  15.9    18.5    85.3   100.8    73.9    47.5   105,8    97.4  51.6  77.6  112.8  59.8  846.9 

1980  31.9    28.6    38.1     7.4    89.9   105.0    62.5    66.0  74.0  139.4  46.2  58.6  747.6 

MEAN     57.4    42.4    52.6    38.2    56.7    66.1    82.8    70.1  84.2  79.1  77.0  54.7  761.3 

CLINO     59      43      32      48      51      72      94     105  84  86  82  76  832 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FE8  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1^71  1003.8  1012.7  1011. "3  1013. fc  1014.5  1010.0  1 0 1  £> .  1  1010.3  1018.5  1015.5  1004. fe  1015. fc  1012.3 

1<372  1018.3  1013.3  1012.5  1006.4  1010.8  1008.3  lOlfc.O  1015.0  1017.7  1016.8  1002.2  1012.6  1012.6 

1<373  1018.1  1002.8  1018.0  1008.2  1012.3  1016.7  1010.6  1015.1  1012.3  1015.2  1004.8  1002.1  1011.5 

1874  1006.5  1005.0  1018.8  1020.6  1014.2  1010.8  1006.1  1012.8  1001.6  1007.2  1002.7  888.7  1008.8 

1875  888.6  1024.0  1008.7  1010.8  1016.2  1017.3  1012.5  1015.7  1006.8  1018.3  1011.3  1010.0  1012.7 

1876  1005.4  1018.6  1018.2  1016.1  1012.8  1015.7  1014.3  1020.4  1013.7  1008.0  1008.2  1005.6  1013.2 

1877  1007.5  1005.2  1012.4  1003.5  1017.1  1011.2  1010.0  1014.5  1015.1  1008.8   885.5  1012.8  1008.6 

1878  1003.8  1011.0  1002.3  1014.5  1018.8  1008.0  1008.3  1012.1  1005.8  1013.2  1012.8  1011.4  1010.4 
1878  1011.2  1013.1  888.4  1008.5  1010.4  1014.1  1011.8  1008. B  1010.7  1014.5  1003.2  1002.5  1008.0 
1880  1014.3  1017.6  1012.2  1016.6  1017.5  1007.4  1010.3  1010.0  1011.3  1003.1  1010.0  1001.6  1011.0 

MEAN  1008.8  1012.3  1011.5  1012.1  1014.5  1012.2  1011.7  1013.5  1011.4  1012.3  1005.6  1007.4  1011.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1004.7  1013.6  1012.8  1014.5  1015.4  1010.8  1017.0  1011.2  1018.4  1016.4  1005.5  1016.6  1013.2 

1872  1018.3  1014.3  1013.5  1007.4  1011.8  1010.3  1017.0  1016.0  1018.7  1017.8  1003.1  1013.6  1013.6 

1873  1018.1  1003.8  1018.0  1010.2  1013.3  1017.7  1011.6  1016.1  1013.3  1016.2  1005.8  1003.1  1012.5 

1874  1007.4  1006.0  1020.8  1021.6  1015.2  1011.8  1007.1  1013.8  1002.6  1008.2  1003.7  1000.6  1008.8 

1875  888.6  1025.0  1010.7  1011.8  1017.2  1018.3  1013.5  1016.7  1007.8  1020.3  1012.3  1011.0  1013.7 

1876  1006.4  1018.6  1018.2  1017.1  1013.8  1016.7  1015.3  1021.5  1014.8  1008.1  1010.3  1006.7  1014.2 

1877  1008.6  1006.3  1013.5  1004.6  1018.2  1012.3  1011.1  1015.6  1016.2  1011.0   886.6  1013.8  1010.7 

1878  1005.0  1012.1  1003.4  1015.6  1020.0  1010.1  1010.4  1013.2  1007.0  1014.3  1013.8  1012.5  1011.5 
1878  1012.3  1014.2  888.5  1010.6  1011.5  1015.2  1012.8  1008.8  1011.8  1015.6  1004.3  1003.6  1010.1 
1880  1015.5  1018.7  1013.3  1017.7  1018.6  1008.5  1011.4  1011.1  1012.4  1004.2  1011.2  1002.7  1012.1 

MEAN  1008.8  1013.4  1012.6  1013.1  1015.5  1013.2  1012.7  1014.5  1012.4  '013.3  1006.7  1008.4  1012.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  2.5  2.8  1.7  5.8  10.7  12.8  14.5  15.0  11.8     8.8     3.8  5.3  8.0 

1872  -    .6  1.2  3.7  5.8  11.3  12.4  15.4  13.7  10.3     8.7     5.0  5.4  7.7 

1873  3.5  2.0  5.1  5.0  8.8  13.0  16.5  13.8  11.5     6.1     2.8  2.2  7.6 

1874  4.4  3.8  3.7  7.2  11.0  14.0  13.5  14.8  12.5     7.0     4.8  5.1  8.5 

1875  4.8  2.4  3.0  5.4  10.2  12.8  15.5  18.1  12.5     8.8     5.7  4.8  8.7 

1876  .5  1.0  .5  5.3  10.8  13.6  16.3  15.2  10.8     8.5     4.8  -   1.0  7.2 

1877  -    .1  -    .5  3.8  3.7  8.5  11.6  13.2  14.4  10.4     8.8     3.3  3.5  6.8 

1878  1.8  -  2.3  2.4  5.4  11.5  14.2  14.1  14.8  10.5  8.3  6.2  -  .3  7.3 
1878  -  3.2  -  3.0  2.0  5.3  7.7  12.1  12.3  13.6  11.1  8.6  4.4  1.5  6.0 
1880  -    .8  -    .6  1.3  6.1  8.8  14.1  15.8  14.7  13.0     6.6     3.1  3.1  7.2 

MEAN  1.3  .7  2.7  5.5  10.2  13.1  14.7  14.8  11.5     8.2     4.4  3.0  7.5 

CLING  .6  .2  2.4  5.8  10.3  13.2  15.8  15.6  12.7     8.7     5.0  2.8  7.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

1871  62 .8  71.7  713 

1872  38,7  30.7  44.3 

1873  52.5  110.7  72.7 

1874  85.7  75.8  18.8 

1875  228.6  28.4  32.7 

1876  133.4  60.6  34.8 

1877  66.6  47.6  88.1 

1878  83,6  34.4  85.3 
1878  35.4  52.6  110.6 
1880  12,8  46.0  21.6 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


TROMSO/LANGNES                               NORWAY              WMO  01025  bS    41N  018  55E  8  M 

NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

n7i  gg7.o  1007.4  1010.1  1011.4  1015.0  1010. b  1C11.8  1004.3  1010.9  1002.7  '9g4.7  998.2  1006.2 

1972  1018.4  1011.7  100fc.4  1 00& . 4  1018. 5  1011.3  1014.1  1010.7  1010.4  100fe.4   994.5  999.0  1008.8 

1973  100b. 9  991.3  1003.5  1005.8  1011.7  1009.9  1012.0  100b. 2  1011.2  1004.5   995. b  992.5  1004.3 

1974  1002.5  1000. b  1019.3  1012.4  101b. 2  1010.5  1001.9  1009.8  1000. b  1012.7  1008.5  990. b  1007.1 

1975  991.0  100b. 0  1003.1  1007.7  1013. b  1011.3  1008.5  1013.7  99b. 9  1011.9  1004.3   985.2  1004.4 

197b  995.0  100b. 4  1013.2  1008.0  1015.7  1012.7  1012.1  1014. b  1010.0  101b. 2  1003.9  1007.9  1009. b 

1977  1007.8  1008.7  1005.2  1004.1  101b. b  1009.1  1010.1  1014. b  1007.5  1007. b   993.2  1007.8  1007.7 

1978  998.9  1011.1  1003. b  1014.8  1019.2  1010.4  1011.0  1012.1  1004.9   999.7   995.7  1014.7  1008.0 

1979  1009.5  1005.1   999.5  1013.3  1007.5  1010.0  1009.3  1008.8  1000.9  1014.4   999.8   997.5  100b. 3 

1980  1010.2  1010.1  1013.8  1010.2  101b. 8  1009.8  1013. b  1011.7  1007.5  1003.5  1005.0   992.1  1008.7 

MEAN  1003.7  1005.8  1007.8  1009.4  1014.9  1010. b  1010.4  1010.7  1 00b . 1  1008.0   999.5   998. b  1007.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  998.2  1008. b  1011.2  1012. b  101b. 1  1011.7  1012.9  1005.4  1012.0  1003.8   995.8   999.3  1007.3 

1972  1019. b  1012.9  1007.5  1007.5  1017. b  1012.4  1015.2  1011.8  1011.5  1007.5   995. b  1000.1  1009.9 

1973  1008.0  992.4  1004.7  100b. 9  1012.8  1011.0  1013.1  1007.3  1012.3  1005. b   99b. 8   993. b  1005.4 

1974  1003. b  1001.7  1020.4  1013. b  1017.3  1011. b  1003.0  1010.9  1001.7  1013.8  1009.6   991.8  1008.3 

1975  992.1  1007.1  1004.2  1008.8  1014.8  1012.4  1009. b  1014.8  998.0  1013.1  1005.5   98b . 3  1005. b 

1976  99b. 1  1007.6  1014.3  1009.1  1016.8  1013.8  1013.2  1015.7  1011.1  1017.3  1005.1  1009.0  1010.8 

1977  1008.9  1009.9  1006.3  1005.2  1017.7  1010.2  1011.2  1015.7  1008.6  1008.7   994.3  1008.9  1008.8 

1978  1000.0  1012.3  1004.7  101b. 0  1020.3  1011.5  1012.1  1013.2  1006.0  1000.8   996.8  1015.9  1009.1 

1979  1010.7  1006.2  1000. b  1014.4  1008.6  1011.1  1010.4  1009.9  1002.0  1015.5  1000.9   998.7  1007.4 

1980  1011.4  1011.2  1015.0  1011.4  1017.9  1010.9  1014.7  1012.7  1008.6  1004.7  1006.2   993.2  1009.8 

MEAN  1004.9  1007.0  1008.9  1010.6  1016.0  1011.7  1011.5  1011.7  1007.2  1009.1  1000.7  999.7  1008.2 
TEMPERATURE  DEG  C 


1.0  5.7  12.7  14.0  11.8  6.9  3.1-  .1 

1.1  5.2  9.8  14.1  9.7  5.4  .7-  2.5- 
1.8  6.1  11.3  13.3  11.4  8.5  2.4-  1.5- 
1.5  5.3  7.0  9.8  9.4  7.3  3.3  1.1- 


1971   - 

-   3.5  - 

4  .  1 

1972   • 

.2  - 

2.4 

1973   ■ 

.3  - 

3.5 

1974   ■ 

■   1  .5  - 

2.9 

1975   - 

-   3.5  - 

.3 

1976   ■ 

■   7.0  - 

.6 

1977   ■ 

■   4.2  - 

4.8 

1978   - 

-   5.4  - 

5.9 

1979   - 

-   5.9  - 

4.6 

1980   - 

■   3.9  - 

4.3 

MEAN   - 

■   3.5  - 

3.3 

CLINO   - 

-   2.6  - 

3.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1971  104.0  47.2  59.3 

1972  46.7  73.6  108.2 

1973  131.4  80.8  158.4 

1974  75.9  81.0  48.8 

1975  87.6  247.9  129.2 

1976  74.8  79.8  33.6 


1979 
1980 


41.6   113.6 
156.6    51.3 


MEAN     84.6    92.5    74.9    57.8 
CLINO     79      69      75      54 
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TRONDHEIM/TYHOLT  NORWAY  HMO  01258   6.3  25N  010  2bE   113  M 

NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 
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.9 

992 

.4 

1001 

.9 

987 

.2 

988 

.2 

994 

.5 

1980 

1000 

.8 

1001 
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.9 
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MEAN    993.7   997.1   99b. 9  998.1  1001.8  998.5  998.3  999.6,  996. .  1  997.4   989.5   990.2    996,. 4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1010.3  1011.8  1013.8  1014.7  1010.7  1015.0  1009.4  1016,. 8  1010.3  1000.9  1008.4  1010.4 

1011.8  1006.. 8  1013.9  1009.9  1017.0  1013.8  IOIfe.6.  1013.3   997.8  1008.3  1012.2 

1012.7  1007.9  1012.4  1014.1  1012.2  1012.5  1012.1  1012.3  1001.5   997.3  1009,1 

1022.8  1021.3  1015.7  1011.3  1003.6.  1012.1  1001.4  1011.1  1004.7   993.7  1009.0 
1009.2  1010,7  lOlfc.8  1016.. 2  1012.5  1016.. 4  1003.3  1017,1  1010,2   999.3  1010.5 

1016.  3  1013.8  1014.6.  1014.7  1014.0  1020.3  1015.1  1012.5  1008.0  1008.0  1012.8 

1011.5  1003.4  1019.6.  1012.2  1010.5  1015.5  1013.2  1009.2   995.5  1012.8  1010.2 

1003.0  1016,2  1021.3  1009.4  1010.6  1012.1  1004.1  1008.2  1006.6  1016.2  1010.4 

998.1  1012.1  1009.4  1013.3  1010.4  1009.5  1006.2  1015.9  1001.3  1002.5  1008.5 

1013.9  1015,2  1018.8  1009.4  1012.4  1010.6  1010.3  1004.1  1010.1   997.7  1011.2 

MEAN   1008.1  1011,5  1011.1  1012.1  1015.7  1012,1  1011,8  1013,2  1009,9  1011.4  1003.7  1004.4  1010.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 
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VARDO  NORWAY  WHO  OlOgS  70  22N  031  OfcE  14  M 

NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n7i  ggfc.fc   1010.4   1007.5  loio.g  1013.7  1011.3  1011.0  1003.4  1007.5  1001.3  332. 'i  ggg.g  1005.5 

1'?72  1016.8  lOOg.4  1003. "3  1008.0  1 0 1  £> .  3  1015.0  1013.3  1010.8  1010.1  1005.2  333.^  '3"38.5  1008  "3 

1'373  1005.7   g'51.4  1001. "3  1006.9  1011.7  1009.0  1013.1  1005.2  1010.8  1000.6  990.7  994.3  1003.4 

1974  1005.7  1003.4  1016.7  1007.0  1015.8  1010.9  1004.3  1009.6  1002.2  1013.9  1011.3  993.7  1007  9 

1975  992.2  1000.7  1000.1  1006.2  1011.9  1008.2  1006.0  1012.2  996.6  1009.1  1001.6  981.7  1002.2 

1976  995.9  1006.1  1013.9  1004.3  1017.1  1011.8  1011.0  1012.4  1005.1  1016.4  1003.9  1008.9  1008.9 

1977  1010.1  1008.2  1003.6  1003.7  1013.3  1005.9  1011.1  1015.7  1005.7  1009.0  993,5  1005.9  1007  1 

1978  997.2  1006.9  1004.5  1013.1  1017.9  1012.3  1011.9  1012.7  1003.5  995.1  994.2  1010.6  1006.7 

1979  1010.4  1006.0  1004.3  1014.4  1008.3  1008.9  1011.8  1010.5  998.5  1013.5  1002.1  996.8  1007.1 

1980  1008.4  1008.7  1016.4  1011.8  1017.0  1011.0  1014.4  1013.2  1008.1  1002.6  1000.9  990.2  1008.6 

MEAN  1003.9  1005.1  1007.3  1008.6  1014.3  1010.4  1010.8  1010,6  1004.8  1006.7  999.1  998.1  1006.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DE;  MEAN 

1971  998.4  1012.1  1009.3  1012.7  1015.4  1013.0  1012.7  1005.1  1009.2  1003.1  994,6  1001,7  1007.3 

1972  1018.5  1011.2  1005,7  1009,7  1018,0  1016,7  1015,0  1012,4  1011,8  1006.9  1001.3  1000.2  1010.6 

1973  1007.4   993.2  1003.7  1008.6  1013.4  1010.7  1014.7  1006.9  1012.5  1002.3  992.5  996,1  1005,2 

1974  1007,4  1005,2  1018,4  1008,8  1017.5  1012.6  1006.0  1011.2  1003.9  1015.6  1013,1  995,4  1009,6 

1975  994,0  1002,5  1001,8  1008,0  1013,6  1009,9  1007,7  1013,9  998,3  1010,8  1003.3  983,5  1003,9 

1976  997,7  1007.9  1015.7  1006.1  1018.8  1013.5  1012.7  1014.1  1006.8  1018.1  1005.7  1010.6  1010.6 

1977  1011.9  1010.0  1005.4  1005.4  1015.0  1007.6  1012.8  1017.4  1007.4  1010.8  995.2  1007.6  1008.9 

1978  999.0  1006.7  1006.3  1014.9  1019.6  1014.0  1013.6  1014.4  1005.2  996.9  996.0  1012.4  1008.4 

1979  1012.2  1007.8  1006.0  1016.2  1010,0  1010,6  1013,5  1012,2  1000,2  1015,2  1003.9  998.6  1008.9 

1980  1010.2  1010.5  1018.2  1013.6  1018.7  1012.7  1016.0  1014.9  1009.8  1004,4  1002,6  992,0  1010.3 

MEAN  1005.7  1006.9  1009.1  1010.4  1016.0  1012.1  1012.5  1012.3  1006.5  1008.4  1000,8  999,8  1008,4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  -   5.3  -   6.3  -   5.9  -   2.3  1.7  4.1  8.8  9.3  5.9  1.2  -   4.4  -   3.3  .3 

1972  -   3.6  -   4.6  -   2.5  -    .9  2.7  8.4  12.2  11.7  7.1  2.9  -   2.1  -    .2  2.6 

1973  -   3.3  -   4.2  -   3.5  .2  3.3  7.3  11.6  9,5  5,5  ,5  -   2,0  -   5.4  1.6 

1974  -   3.7  -   3.1  -    .6  -    .2  2.1  7.3  11.6  10.2  8,5  2,5  -   1,8  -   1,0  2,7 

1975  -   4.3  -   2.9  -   1.0  .0  3.6  5.6  8.4  7.5  7.6  1.4  -    ,5  -   4,3  1.8 

1976  -   5.6  -   4.3  -   3.1  -    .1  3.5  5,5  9,6  9,7  5.0  1.3  -   2.3  -   2.9  1.4 

1977  -   4.8  -   4,8  -   4,2  -   1,8  2.4  6.0  8,6  8,3  5,9  1,6  ,8  -   3,4  1.2 

1978  -   6.3  -   7,0  -   4,5  -   2,4  2,9  4.5  7.0  8.1  5.5  1.2  -   1.1  -   5.8  .2 

1979  -   7.4  -   6.5  -   3.8  -   2.4  2.6  5.4  9.2  9.9  7.4  1.1  -   1.5  -   1.9  1.0 

1980  -   5.0  -   6.2  -   4.3  .1  1.8  6.7  7.7  9.1  7.2  2.4  -   2.9  -   5,2  1.0 

MEAN  -   4.9  -   5,0  -   3,3  -   1.0  2.7  6.1  9.5  9.3  6.6  1.6  -   1.8  -   3.3  1.4 

CLINO  -   4.3  -   5.2  -   4.0  -    .8  2.6  6.2  9.1  9.7  6.8  2.5  -    .5  -   2.7  1.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  63.6    55.2    29,4    20,1  12,4  29,8  38.1  50.3  114.2  67.2  63.1  44.3  587.7 

1972  18.3     8.4    25.1    28.3  17.6  5.9  44.2  56.5  44.1  62.8  54.3  28.4  393.9 

1973  37.0    47.1    29.8    23.2  45.9  74.7  15.7  66.2  26.2  55,0  90,1  71,1  582.0 

1974  61.6    58.4     5.2    37.7  21.0  37.5  73.0  83.7  83.1  37.7  20,1  22,2  541,2 

1975  42,3    36.2    29.5    12.3  75.9  68.4  108.9  35.4  53.3  44.4  50,2  61.9  618.7 

1976  57.0    20.2    25.2    26.1  19.1  24.9  27.6  64,7  70,7  39,1  39.0  28.6  442.2 

1977  36.8    22.9    49.4    58.8  15.1  108.5  18.4  40.7  41,5  49,2  47,4  22,0  510,7 

1978  36.5    49,0    38,1    42.5  16.5  61.3  55.0  39.8  57.0  57.9  45.3  77.4  576.3 

1979  53.2    61.9    39.0    16.4  59.9  25,4  6,6  50,0  75,1  39,7  22  0  60.2  509.4 

1980  53.9     7.4     9.7    19.4  19.1  58,2  17,9  13.5  44.7  68.8  109.5  57.2  479.3 

MEAN  46.0    36.7    28.0    28,5  30,3  49,5  40,5  50,1  61,0  52,2  54.1  47.3  524.2 

CLINO  45      46      47      36  36  37  41  52  63  56  43  43  545 
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STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1018.7  1014.7  1013. b  1014.5  101b. 1  1008.8  101b. 1  1015.7  1018.4  1020.8  1011.7  1018.2  1015.8 

1872  1028.3  1022.4  1018.8  1008. b  1013.7  1014.3  1015.2  1014.5  101b. 2  1018. b  1011.0  1030.8  1017.8 

1873  1025.5  100fc.3  1020.4  1011. b  101b. 1  101b. 4  1010.2  1018.7  101b. 3  1017.0  1010.3  1008. b  1014.8 

1874  1023.1  1014.0  1024.5  1015.4  1010. b  1008.5  1008.7  1017.1  1015.8  1007.1  1014.0  1012.2  1014.4 

1875  1014.5  1024.1  1012.0  1012.2  1015.7  1015.5  1012.7  1017.3  1018.3  1021.2  1022.0  1015.0  101b. 8 

187b   1007.1  1028.2  1018. b  1014.8  1015.7  1015.7  1013.0  1017.7  1015.7  1018.2  1017.3  1010.3  101b. 0 

1877  1017.2  1011.4  1018.2  1010.5  101b. 3  1012.7  1010.3  1014.0  1018. b  1020. b  1 00b . 7  1021.0  1015.0 

1878  1015.2  1014.8  1011.0  1013.2  1015. b  1011.7  1013. b  1013.4  1008.4  1018.1  1022. b  1014.4  1014.4 
1878  1013.2  1018.2  1011.3  1013.8  1018.8  1017.5  1013.1  1013.8  1017.0  1022.5  1015.7  1012.8  1015.7 
1880   1018.1  1023.8  1017.3  1013.5  1015.8  1008.8  1008.7  1012.7  1018.5  1011.1  1015.8  1012.5  1015.0 

1015.5  1013.3  1012.4  1015.5  101b. 7  1017.5  1014.7  1015.7  1015. b 

1015.3  1014.5  1013.3  1014. b  101b. 5  1018.1  101b. 3  1015.4  1015.7 

MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.3     7.3  1.0  2.1  7.1 

.3     4.8  3.3-    .8  b.8 

.1     5.3  .4-2.5  b.7 

.7     b.1  2.7  1.3  7.1 

.3     7.0  .4-     .1  8.1 


TEMPERATURE  DEC 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MA 

1871  17.7  33.0  23.2  58.3  3 

1872  12.8  2.h  27.4  42.4  5 

1873  18.2  51.2  18.1  17.7  51.1    41. b   174.2    33.8    27.2    55. 

1874  15.1  37.3  7.5     4.3  34.0   134.7   134. b    43.8    54.4   201, 

1875  24.3  8.7  15.4  55.1  28.1 


187b  b3.0  .7  2b. 1  30.5  4 

1877  13.8  45.4  ■  2b. 0  b1 .8  7 

1878  bl.b  17.7  48.2  23.4  3 

1878  33.0  27.7  28.8  5b. 8  32. b   102.3    73.0    80.5    77.4    71.5    20.5 

1880  17.4  18.4  25.3  44.4  27.7   102.0   180.1    bi>  .t,         45.8   134.8    34.8 

MEAN  27.8  24.4  24.7  38.5  4 

CLINO  34  33  30  40  5 
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STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1371  1018.5  101b. 4  1014.2  1014.0  1014.3  1011,4  1017.3  101b. 3  1021.5  1025.4  1013,3  1023.1 

1372  1023.8  1018.8  1018.2  1010.3  1013.4  1015.0  101b. 2  101b. b  1018.7  1021.3  101b  2  1031  1 

1373  1026.1  1011.4  1022.8  1013.1  1018.2  1018.7  1013.0  1020.8  1018.8  1020.4  1017.0  1014  4 

1374  1023.3  1014.1  1021.1  1015.7  1012.7  1012.5  1014,2  1018.1  101b. 5  1003  3  1017  5  1016  6 

1375  1018.6  1027.3  1011.8  1015.0  1016.4  101b. 7  1015.0  1018.1  1013.6  1022.3  1021.0  1021.4 

1376  1012.6  1026.4  1020.5  1016.5  1016.8  1013.0  1015.0  1013.4  1016.4  1014.5  1017.3  1011.3 

1377  1016.3  1012.0  1013.8  1013.2  1017.0  1013.6  1012.7  1013.2  1021  5  1021  4  1010  2  1022  6 

1378  1015.4  1013.0  1012.3  1012.8  1014.4  1013.3  1015.6  1015.3  1013.5  1021.2  1026.4  1012  3 
1373  1013.3  1015.3  1010.6  1013.3  1013.1  1017.0  1016.5  1014.7  1013.4  1021.0  1016.0  1013.6 
1380  1013.5  1023.0  1014.4  1014.3  1015,7  1011.5  1011.5  1015.6  1020.4  1013.1  1017.8  101b. 3 

MEAN  1018.8  1017.3  1016.6  1013.3  1015.8  1014.3  1014.8  101b. 3  1018. 

CLINO  1017.8  101b. 5  101b. 8  1014.5  1015. b  1015.3  1014.3  1015. b  1017. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY   .   JUN     JUL     AUG     SEP 

1371  -   2.7-     . 1  -     .3     7 

1372  -   5.7  .5     4.5     7 

1373  -1.3  .4     3.8     b 

1374  -     .1      2.5     4,3     7 

1375  2,8  -   1,0     4,4     7 

1376  -   2.5  -   2.3  -    .3     7 

1377  -   1.2     1.0     b.O     5 

1378  -  1.2-  2.5  4.1  5 
1373  -  5.4-  4.0  3.3  b 
1380  -   5.8  -    .5      .b     5 
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NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  1015.0  1014.5  1013.4  1014.5  1016.7  1010.4  1017.0  1015.2  1019.7  1021.1  1009.2  1018.1 

1972  1025.4  1018.8  1016.8  1009.3  1012.5  1015.0  1017.4  1016.0  1017.8  1019.4  1010.2  1028.1 

1973  1024.4  1006.1  1020.5  1010.6  1017.2  1018.1  1011.4  1019.4  1015.9  1017.0  1008.7  1007.5 
19/4  1020.1  1012.3  1023.4  1018.1  1013.1  1010.9  1009.3  1017.2  1013.9  1004.9  1010.9  1009.4 

1975  1011.8  1025.7  1011.2  1013.4  1016.8  1017.4  1014.1  1018.3  1017.1  1021.0  1019.5  1014.3 

1976  1007.0  1026.0  1019.3  1016.4  1016.3  1017.1  1014.5  1019.0  1015.5  1015.5  1015.3  1007.9 

1977  1013.9  1010.3  1018.2  1009.5  1018.0  1013.2  1010.7  1014.9  1019.4  1018.9  1003.4  1019.6 

1978  1011.9  1013.3  1008.9  1014.7  1017.4  1012.3  1013.4  1013.1  1008.2  1017.7  1021.1  1013.6 

1979  1012.6  1016.1  1008.6  1013.8  1018.5  1017.9  1012.6  1013.1  1016.9  1021.2  1012.7  1009.6 

1980  1017.8  1022.8  1015.4  1014.4  1017.2  1009.8  1010.1  1012.4  1017.7  1008.6  1014.5  1009.7 

MEAN  1016.0  1016.6  1015.6  1013.5  1016.4  1014.2  1013.0  1015.9  1016.2  1016.5  1012.6  1013.8 

CLINO  1014.9  1015.0  1015.7  1014.3  1015.9  1015.1  1013.5  1014.3  1015.6  1016.6  1014.1  1013.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  -    .6     1.2      .4     6.4  13.3  14.7    17.9    18.9    12.3     9.8     3.5     4.1 

1972  -   5.5  .0     3.2     6.5  11 

1973  .0     2.6     4.9     5.8  11 

1974  .2     2.7     3.7     6.3  8 

1975  2.3  .0     2.3     4.7  11 

1976  -   2.7-   4.7-   2.2     4.7  10 

1977  -   2.2-   1.2     3.0     4.1  9 

1978  -   1.4-   4.8     2.3     4.4  9.6  13.7 

1979  -   6.2-   5.7      .1     4.9  12.7  16.4 

1980  -   6.0-   3.4-   2.1     4.3  7.6  14.3 

MEAN  -   2.2-   1.3     1.6     5.2  10.6  14.6 

CLINO  -   1.6-   1.3     1.6     6.1  11.0  15.7 

PRECIPITATION  MM 
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NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 


1S71 

S77 

.9 

977 

.8 

975 

1 

975 

.2 

976 

.3 

974 

.3 

981 

.3 

979 

.0 

983 

.9 

987 

.7 

975 

.  1 

985 

.  1 

979.0 

1972 

gai 

.8 

978 

.0 

978 

.5 

972 

.9 

975 

.3 

977 

.6 

979 

.5 

979 

.7 

980 

.8 

982 

.5 

978 

.0 

990 

.3 

979.6 

1'373 

"385 

.4 

972 

.9 

983 

.3 

974 

.2 

979 

.  7 

980 

,  7 

975 

.6 

982 

.7 

980 

.3 

981 

.2 

978 

.4 

975 

.2 

979.  1 

\3T\ 

■982 

.b 

974 

.0 

980 

.  1 

976 

.4 

974 

.  7 

974 

,8 

976 

.9 

980 

.  1 

977 

.8 

970 

.6 

976 

.6 

978 

.  1 

976.9 

n75 

373 

.  7 

987 

.9 

971 

.9 

976 

.2 

978 

.0 

978 

,8 

978 

.  1 

980 

,7 

981 

.  1 

983 

.5 

980 

.4 

982 

,9 

979.9 

\37b 

■974 

.2 

985 

.  1 

981 

.0 

977 

.9 

978 

,4 

981 

.6 

977 

.8 

977, 

,3 

973 

.6 

969 

.8 

973 

,  7 

967, 

.5 

976.5 

n77 

971 

.0 

9fc7 

.  7 

975 

.9 

969 

.9 

974 

.2 

971 

.8 

971 

.3 

971  , 

,5 

979 

.0 

977 

.9 

967 

.0 

977 

.9 

972.9 

1378 

970 

.5 

967 

.8 

968 

.8 

969 

.2 

971 

4 

972 

.0 

973 

.7 

974, 

.  1 

971 

.8 

978 

.5 

983 

.0 

967 

.5 

972.4 

1<37<3 

9fc9 

1 

970 

.3 

966 

.3 

969 

.6 

975 

,7 

975 

.0 

974 

.8 

972, 

,7 

977 

.2 

976 

.2 

972 

.0 

969 

.5 

972.4 

1S80 

973 

.9 

977 

.8 

969 

.4 

971 

.2 

972, 

,5 

969 

.5 

969 

.9 

973, 

,8 

977 

.8 

970 

.0 

973 

.7 

973 

.0 

972.7 

MEAN 

97fc 

.fc 

975 

.9 

975 

.0 

973 

.3 

975, 

,6 

975 

.6 

975 

,9 

977, 

,2 

978 

.3 

977, 

.8 

975, 

.8 

976, 

,7 

976.1 

CLINO 

977 

.5 

976, 

.2 

976 

.  7 

975 
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.6 

977 

.6 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC      MEAN 

1971  1018.2  1017.2  1014.5  1013.5  1013.9  1011.7  1018.6  1016.1  1022.2  1,026.5  1014.2  1024.5   1017.6 

1972  1022.1  1017.1  1017.4  1011.2  1013.1  1015.0  1016.7  1017.2  1019.0  1021.4  1016.9  1030.4   1018.1 

1973  1025.4  1012.1  1022.6  1012.8  1017.6  1018.3  1012.7  1020.2  1018.1  1020.0  1017.7  1014.7   1017.7 

1974  1022.1  1012.9  1019.1  1015.0  1012.6  1012.3  1014.2  1017.3  1015.5  1009.1  1015.5  1017  2   1015  2 

1975  1018.8  1028.1  1010.7  1014.8  1015.8  1016.3  1015.2  1017.9  1018.5  1022.2  1019.8  1022.6   1018.4 

1976  1013.7  1025.2  1020.7  1016.5  1016.3  1019.2  1015.0  1019.2  1016.1  1012.5  1017.3  1011.9   1017  0 

1977  1015.5  1011.6  1019.5  1013.3  1016.8  1013.7  1013.2  1013.3  1021.9  1021.0  1010.4  1022.7   1016.1 

1978  1014.9  1012.3  1012.3  1012.5  1013.9  1014.2  1015.8  1016.2  1014.2  1021.7  1027.4  1011.9   1015.6 

1979  1014.2  1015.0  1009.9  1012.9  1018.1  1016.7  1017.0  1014.6  1019.7  1019.7  1015.8  1013.2   1015.6 

1980  1019.2  1022.4  1013.4  1014.7  1015.4  1011.5  1011.7  1015.7  1020.4  1013.0  1017.8  1017.5   1016.0 

16.0  1013.7  1015.4  1014.9  1015.0  1016.8  1018.6  1018.7  1 0 1 7 . 3"  1 0 1 8  .  7   1016.7 

16.6  1014.7  1015.8  1015.7  1015.5  1015.9  1018.1  1018.9  1017.2  1017.2   1016.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1971  -   4.7  .7  -    .3  8.0    13.3  14.1  16.7  17.9  10.8     7.5     2.3     2.8      7.4 

1972  -   4.1     2.3  4.9  7.1    11.9  15.2  17.8  15.2  10.2     5.8     4.3  -    .3      7.5 

1973  -   1.1  .5  3.3  5.2    11.7  14.7  16.4  16.0  13.1     6  5     1  7  -     6      7  3 

1974  1.5     2.9  4.9  6.7    10.5  13.3  15.3  17.3  12.6     5.2     3.8     2.8      8.1 

1975  3.0  -   2.0  3.3  6.5    12.4  14.6  17.2  17.3  15.8     7.6     1.7      .2      8.1 

1976  -   1.2-   1.7-    .6  6.6    11 

1977  -   1.2  .9  5.6  5.3    10 

1978  -    .7-   2.5  4.0  5.4    10 

1979  -   5.5  -   3.5  2.8  5.5    12 

1980  -   5.2  .0  .7  4.4     8 
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47 

,4 

95 

.2 

103 

.6 

66 

.3 

47 

.3 

41 

,6 

81 

106 

82 

44 

42 

647 

.0 

576 

.8 

501 

.0 

621 

.0 

678 

.  1 

672 

4 

675 

.0 

478 

.8 

647 

.5 

572 

,0 

606 

.9 

610 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1"371   1009.7  1010.7  IOC'S. 3  1010.0  1011.7  100&.4  1013.4  1010.8  lOlfc.l  1018.1  1005.4  1015.7  1011.4 

1"372   10ig.5  1013.2  1012.3  1005.9  1008.7  1010.5  1012. "9  1012.1  1013.6  1015.5  1006.2  1022.4  1012.7 

1'573   101'3.2  1003.0  1016.6  1006.2  1012.7  1014.2  1007.6  1015.2  1011.6  1013.0  1005.4  1003.8  1010.7 

1974  1009.5  1002.6  1012.1  1008.2  1004.5  1002.8  1001.5  1008.1  1004.2  996.3  1001.7  1001.1  1004.4 

1975  1003.3  1017.2  1001.4  1004.6  1007.8  1008.7  1005.8  1009.5  1007.7  1012.3  1009,3  1007.1  1007.9 

1976  1004.0  1020.6  1015.8  1013.1  1012.4  1014.3  1011.1  1015.5  1011.3  1009.7  1011.4  1003.9  1011.9 

1977  1009.1  1005.7  1014.3  1005.9  1014.3  1009.3  1007.4  1011.1  1016.2  1014.6  999.6  1015.3  1010.2 

1978  1007.0  1008.4  1004.7  1010.7  1012.9  1008.7  1009.7  1010.1  1005.2  1014.7  1018.1  1008.3  1009.9 

1979  1008.6  1011.2  1004.0  1009.4  1014.0  1013.8  1010.0  1009.3  1013.9  1016.5  1008.5  1005.2  1010.4 

1980  1013.7  1018.2  1010.4  1011.0  1013.6  1006.3  1006.9  1009.5  1014.1  1005.0  1010.9  1007.0  1010.6 

MEAN   1010.4  1011.1  1010.1  1008.5  1011.3  1009.5  1008.6  1011.1  1011.4  1011.6  1007.6  1009.0  1010.0 

CLINO   1009.8  1010.0  1010.7  1009.6  1011.2  1010.7  1009.1  1009.9  1011.0  1011.9  1009.1  1008.4  1010.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1014,0  1015.0  1013.5  1014.2  1015.8  1010.5  1017.8  1014.8  1020.3  1022.3  1009.6  1020.0  1015.6 

1972  1023.9  1017.5  1016.6  1010.0  1012.8  1014.6  1016.9  1016.1  1017.7  1019.7  1010.3  1026.7  1016.9 

1973  1023.6  1007.2  1020.9  1010.4  1016.9  1018.3  1011.7  1019.3  1015.7  1017.2  1009.6  1008.1  1014.9 

1974  1018.8  1011.7  1021.2  1017.3  1013.5  1011.6  1010.3  1016.9  1013.1  1005.3  1010.8  1010.2  1013.4 

1975  1012.4  1026.6  1010.5  1013.7  1016.8  1017.6  1014.6  1018.3  1016.5  1021.3  1018.5  1016.3  1016.9 

1976  1008.2  1024.9  1020.1  1017.3  1016.5  1018.4  1015.2  1019.6  1015.4  1013.9  1015.6  1008.2  1016.1 

1977  1013.4  1009.9  1018.5  1010.1  1018.5  1013.4  1011.5  1015.7  1020.3  1018.8  1003.8  1019.6  1014.4 

1978  1011.3  1012.7  1009.0  1014.9  1017.1  1012.7  1013.8  1014.1  1009.3  1018.9  1022.3  1012.6  1014.0 

1018.0  1020.7  1012.7  1009.4  1014.5 

1018.2  1009.1  1015.1  1011.2  1014.7 

1016.4  1016.7  1012.8  1014,2  1015.1 

1015.5  1016,4  1013.7  1013.2  1014.7 

TEMPERATURE  DEG  C 


1013 
1015 

.6 
,2 

1018 
1017 

,  1 
,8 

1017 
1010 

,9 
.  4 

1014 
1010 

,0 
.9 

1013 
1013 

1013 
1014 

.7 

,  1 

1016 
1015 

,4 

.7 

1014 
1015 

,5 
,  1 

1013 
1013 

7 
,7 

1016 
1014 

16 

,8 

1  7 

,9 

18 

,5 

16 

.4 

1  7 

,4 

16 

.2 

15 

,0 

16 

.6 

18 

,0 

18 

,2 

17 

,5 

15 

.5 

15 

,2 

15 

,6 

15 

,5 

15 

,8 

13 

,9 

16 

,2 

16 

.2 

15 

,  7 

16 

,4 

16 

,4 

16 

,4 

16 

,2 

1971  -  .8  1.5  .2  6.6  13,1  13. 

1972  -  4.4      .6  3.8  6.2  11.0  14. 

1973  -  .1  1.9  4,3  5.1  11.9  15. 

1974  .8  2.5  3.9  5.6  9.4  13. 

1975  3.6      .0  2,6  5,3  11,8  14, 

1976  -  .6-  2.3-  .5  4.8  11.3  14. 

1977  -  .6       .7  4.1  4.7  10.5  15. 

1978  .2-  2.4  3.2  5.2  11.4  15. 

1979  -  4.5-  3.7  1,7  6.1  13.1  16. 

1980  -4.8-1,0  ,8  5,3  8.6  14, 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEE 

1971  20.3  37 

1972  9.7  g 

1973  22.9  74.6    24.2    97.2    56.0    28.3   120.8    35.1    66.1    66.6   158.7 

1974  54.7  50.6 

1975  56,4  18,4 

1976  74.3  5,4    20.0    22.9    40,8    21.9    52.4    35.9    84.6    65.8    46.5 

1977  35.4  34 

1978  50.6  17 

1979  34.8  17,3    63.2    32.2    71,3    41.9   106.0   121.3    40.3    13.2   106.1 

1980  30.4  25 

MEAN  38.9  29.1    33.3    38.4    42,9    66.0   105,7 

CLINO  42  31      31      41      52      60     95 


26 

,0 

16 

.2 

48 

,4 

132 

,  1 

61 

,3 

61 

,9 

78 

,7 

55 

.2 

27 

.6 

108 

.0 

53 

,2 

63 

,9 

1  1  7 

,8 

1  1  7 

,  1 

24 

.2 

97 

.2 

56 

.0 

28 

,3 

120 

,8 

35 

,  1 

66 

,  1 

14 

.6 

15 

.6 

20 

.2 

78 

,  1 

21  1 

,9 

36 

.  1 

46 

,8 

41 

,  1 

33 

.0 

21 

,  1 

31 

,8 

105, 

8 

8, 

.8 

18. 

4 

20 

,0 

22 

.9 

40 

,8 

21 

,9 

52 

,4 

35 

,9 

84 

,6 

39 

,5 

81 

.0 

20 

,6 

35 

,3 

75 

,3 

1  14 

,0 

65 

.8 

34 

,0 

5 

.0 

14 

,3 

36 

,6 

119, 

,4 

148 

,0 

220 

,0 

63 

.2 

32 

.2 

71 

,3 

41 

,9 

106 

.0 

121 

,3 

40 

,3 

15 

,0 

53 

,3 

28 

,3 

200 

,5 

140, 

,0 

82 

,5 

41 

,6 

41 

.0 

602 

,2 

1  1 

.2 

709 

,6 

55 

.7 

806 

.2 

125 

,  1 

919 

.2 

56, 

.2 

511, 

,  1 

64 

,0 

534 

,5 

58 

,0 

680 

.6 

45 

,5 

803 

.  1 

67 

,7 

715 

,3 

73 

,4 

902 

.9 

59 

,8 

718, 

,4 

52 

698 

EUROPE 
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STATION  PRESSURE  MB 


n?! 

<388 

.  7 

"588 

.6 

"984 

.4 

"985 

.0 

"985 

.7 

883 

.3 

888, 

,6 

888 

.4 

882 

.7 

886 

.5 

884 

,5 

883, 

,7 

888, 

4 

1"572 

"3  "93 

1 

S8"5 

,0 

"98'9 

.0 

"981  , 

,8 

"985 

,  1 

886 

7 

887, 

,8 

888, 

.2 

888 

,7 

881 

,7 

887, 

.3 

1001  , 

,3 

888, 

,2 

1<373 

335. 

,7 

"981 

.4 

g'92 

7 

"983, 

,  7 

98"9 

.0 

888 

,7 

884, 

,7 

882, 

.3 

880 

.3 

881 

,2 

888 

,2 

885, 

,6 

888, 

,  7 

1'574 

333 

.b 

"984 

.3 

"9"91 

.3 

"986, 

,2 

"983 

.3 

884 

.2 

886, 

,3 

888 

.8 

888 

.2 

881 

.2 

887 

4 

888, 

,0 

887, 

,  1 

1S75 

g8"5 

.8 

"9  "97 

.3 

"982 

,7 

"986, 

.0 

887 

.7 

888 

.  1 

887, 

,3 

880 

.0 

881 

.7 

883 

.  1 

881 

.6 

882, 

.2 

888, 

.8 

n7b 

S83 

.fc 

"9  "96. 

4 

"9  "90 

."9 

S87, 

.4 

888 

.4 

880 

.6 

887, 

.2 

881 

,0 

888 

,0 

886. 

1 

888. 

2 

883. 

0 

888. 

5 

1'577 

<387 

,2 

"983 

.2 

"9  "90 

."9 

"984, 

7 

888 

.5 

886 

.0 

885, 

,3 

885 

7 

882 

.8 

883 

.0 

882 

.5 

883 

.3 

887 

.8 

1'378 

■586. 

.  7 

"983 

.7 

"984 

.3 

"984 

,2 

886 

.2 

886 

.4 

888 

,3 

888 

.7 

886 

.3 

883 

.0 

887 

.8 

884 

,  1 

887 

.5 

\373 

■984 

7 

g8fc 

.7 

"982 

."9 

"985 

.2 

881 

4 

888 

.8 

888 

,4 

887 

.8 

881 

.8 

882 

.6 

887 

.8 

886 

.0 

888 

.0 

1^80 

g<90 

.5 

"9  "94 

.0 

986 

.0 

886, 

,  1 

887 

.5 

884 

.6 

884 

.6 

888 

,  7 

882 

.8 

885 

.8 

888 

.3 

888 

.4 

888 

.2 

MEAN 

gas 

,4 

"988 

.4 

"987 

.5 

"985, 

.0 

887 

,3 

887 

.0 

887 

.  1 

888 

,  1 

880 

.4 

880 

,  4 

888 

.6 

888 

.6 

888 

.3 

CLINO 

g8<9 

.fc 

"988 

.3 

"988 

,7 

887 

.0 

888 

.3 

888 

.5 

888 

.2 

888 

.8 

880 

.8 

881 

,7 

888 

.8 

888 

.8 

888 

.  1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1018.1  1016.3  1014.0  1013.8  1013.8  1011.4  1017.6  1016.3  1021.5  1025.7  1013.8  1023.3  1017.2 

1872  1023  8  1018.8  1018.3  1010.6  1013.4  1014.7  1015.8  1016.3  1018.4  1020.8  1016.6  1031.7  1018.3 

1873  1025.8  1011.2  1022.2  1012.6  1017.4  1017.8  1012.7  1020.5  1018.8  1020.3  1017.8  1015.4  1017.7 

1874  1023  6  1014.4  1020.7  1015.2  1012.3  1012.4  1014.4  1017.8  1016,6  1010.1  1016.8  1017.6  1016.0 

1875  1018.4  1027.5  1011.8  1015.0  1016.0  1016.3  1015.2  1018.0  1018.8  1022.2  1021.3  1022.1  1018.7 

1876  1013.4  1026.8  1020.8  1016.5  1016.8  1018.8  1015.2  1018.3  1016.5  1015.0  1018.5  1012.8  1017.6 

1877  1017.2  1012.8  1020.1  1013.7  1017.0  1014.0  1013.3  1013.7  1021.7  1021.8  1011.6  1023.4  1016.7 

1878  1016.5  1013.6  1013.6  1013.2  1014.7  1014.6  1016.5  1016.8  1014.8  1022.0  1027.5  1014.1  1016.5 
1878  1014.8  1016.8  1012.2  1014.2  1018.8  1017.8  1017.5  1015.8  1020.3  1021.8  1017.3  1015.4  1017.0 
1880   1021.1  1023.8  1015.6  1015.1  1016.2  1012.6  1012.5  1016.7  1021.5  1014.6  1018.8  1018.3  1017.2 

14.0  1015.8  1015.1  1015.1  1017.1  1018.0  1018.5  1018.0  1018.4  1017.4 

14.6  1015.5  1015.3  1015.1  1015.7  1018.2  1018.4  1017.8  1017.5  1016.8 


TEMPERATURE  DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

1871 

-   4.6 

1872 

-   6.4  - 

1873 

-   2.3 

1874 

.5 

1 

1875 

2.1  - 

1 

1876 

-   1  .5  - 

3 

1877 

-   2.2 

1878 

-   1  .0  - 

2 

1878 

-   5.1- 

4 

1880 

-   7.3  - 

MEAN 

-   2.8  - 

1 

CLINO 

-   3.0  - 

1 

14.8 

15.1 

17.7 

18.5 

11.2 

7  .  7 

13.1 

16.8 

18.8 

16.5 

11.4 

5.7 

12.8 

15.3 

17.1 

17.2 

13.2 

6.8 

11  .6 

13.8 

16.0 

18.0 

13.1 

5.8 

13.8 

15.7 

18.3 

17.7 

15.6 

8.  1 

12.4 

15.4 

18.0 

14.7 

12.6 

8.3 

12.8 

16.8 

16.6 

16.3 

11.2 

8.  1 

11.4 

15.1 

15.6 

15.5 

11  .8 

8.8 

13.6 

18.0 

15.6 

16.7 

13.7 

6.0 

8.6 

15.3 

16.4 

16.2 

12.4 

8.6 

12.6 

15.7 

17.0 

16.7 

12.6 

7.5 

13.0 

16.7 

18.0 

17.4 

13.4 

8.5 

PRECIPITATION  MM 


1871 

13 

.3 

23 

.2 

1872 

34 

.6 

20 

.8 

1873 

31 

.8 

47 

.5 

1874 

55 

.2 

37 

.0 

1875 

24 

.2 

1  1 

.0 

1876 

81 

.0 

1 

.0 

1877 

43 

.6 

1  10 

.2 

1878 

10 

.2 

20 

.2 

1878 

64 

.0 

24 

.3 

1880 

13 

.3 

28 

.8 

MEAN 

37 

.  1 

32 

.5 

CLINO 

38 

36 

30 

.8 

65 

,2 

1  18 

.4 

55 

,8 

52, 

1 

52 

.8 

24 

.8 

88 

.8 

86 

,2 

82 

.0 

103 

.  1 

166  , 

,3 

51 

.0 

21 

.8 

25 

.0 

42 

.7 

102 

.7 

78 

.6 

38, 

,8 

68 

.4 

25 

.0 

25 

.6 

68 

.0 

153 

.7 

121 

.7 

60, 

,7 

58 

.3 

160 

.3 

50 

.  1 

53 

.8 

138 

.  7 

80 

.8 

41  , 

1 

32 

.8 

82 

.2 

27 

.3 

78 

,  1 

41 

.0 

68 

7 

85, 

,  1 

78 

.5 

43 

.5 

58 

.2 

61 

.6 

75 

.5 

88 

.8 

1  10, 

,7 

78 

.0 

12 

.3 

54 

.8 

88 

.0 

83 

.2 

67 

.6 

130, 

,  7 

107 

.6 

56 

.6 

80 

.0 

75 

.3 

88 

.4 

63 

.2 

84, 

,0 

38 

.2 

60. 

,6 

67 

.  7 

48 

.5 

80 

.8 

106 

.0 

80, 

,  1 

42 

.6 

106 

.8 

TOTAL 

564.7 
730.7 
534.5 
873.8 
637.7 

617.6 
785.3 
718.  1 
744.2 
687.6 
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STATION  PRESSURE  MB 
rEAR    JAN     FEB     MAR 


ig?! 

995, 

.5 

994 

.7 

992 

,2 

992 

4 

992 

.9 

990 

.5 

997 

.5 

995 

.5 

1000 

.4 

1004 

.  1 

992 

.0 

1001 

.6 

995 

,8 

1'372 

1000, 

.3 

996 

.0 

996 

.2 

989 

.7 

992 

.2 

994 

.2 

995 

.8 

996 

.  1 

997 

.5 

999 

.6 

994 

7 

1008 

.0 

996 

,7 

1973 

1003, 

,3 

989 

.6 

1000, 

,6 

991 

.3 

996, 

.6 

997 

.4 

991 

,9 

999, 

,3 

997 

,0 

998, 

,2 

995 

.0 

992 

.  1 

996 

.0 

1'574 

1000 

,  1 

991 

.5 

998 

.3 

993 

7 

991 

,3 

991 

.2 

993 

.0 

996 

.6 

994 

.6 

987 

.5 

993 

.  7 

994 

.  7 

993 

.8 

1975 

996 

,2 

1005 

.4 

989 

.4 

993 

.2 

994 

.8 

995 

.4 

994 

.  1 

997 

.0 

997 

,8 

1000 

.0 

998 

,  1 

999 

.5 

996 

.7 

1976 

990, 

.8 

1003 

.  1 

998 

.3 

994 

.8 

995 

.2 

997 

.8 

994 

.0 

997 

.9 

994 

.8 

992 

.0 

995 

.8 

989 

.6 

995 

.3 

1977 

993, 

.5 

989 

.9 

997 

.8 

991 

.6 

995 

.7 

992 

.7 

992 

.0 

992 

.4 

1000 

.2 

999 

.5 

988 

.5 

1000 

.0 

994 

.5 

1978 

992 

,9 

990 

.3 

990 

.6 

991 

.2 

993 

.  1 

993 

.2 

994 

.9 

995 

,  1 

992 

.7 

999 

.9 

1004 

.6 

990 

.2 

994 

.0 

1979 

991 

.6 

993 

.  1 

988 

.  7 

991 

.7 

997 

.7 

996 

.2 

995 

.9 

993 

.9 

998 

.5 

998 

.8 

994 

.0 

991 

.6 

994 

.3 

1980 

996 

,8 

1000 

.5 

992 

.0 

992 

.8 

994 

.3 

990 

.6 

990 

.8 

994 

.8 

999 

.2 

991 

.  7 

995 

.9 

994 

.9 

994 

.5 

MEAN 

99fc 

,  1 

995 

.4 

994 

4 

992 

.2 

994 

.4 

993 

.9 

994 

.0 

995 

,9 

997 

.3 

997 

.  1 

995, 

,2 

996, 

,2 

995. 

,2 

CLINO 

995, 

,3 

994 

.3 

994 

,7 

993 

.2 

994 

.6 

994 

.6 

994 

.4 

994 

.8 

996 

.8 

997 

.4 

995 

.2 

994 

.7 

995 

.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
rEAR    JAN     FEB     MAR 


1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1971  1018.1  1017.0  1014.5  1014.0  1014.0  1011.6  1018.5  1016.4  1022.0  1026.0  1014.1  1023.9 

1972  1023.1  1018.3  1018.1  1011.4  1013.5  1015.3  1016.7  1017.2  1019.0  1021.6  1016.7  1030.7 

1973  1025.9  1011.7  1022.8  1013.0  1018.0  1018.6  1012.9  1020.4  1018.3  1020.1  1017.2  1014.5 

1974  1022.5  1013.5  1020.3  1015.4  1012.6  1012.4  1014.1  1017.5  1015.8  1009.2  1015.9  1016.8 

1975  1018.6  1028.0  1011.2  1014.9  1016.1  1016.5  1015.0  1018.0  1018.9  1022.3  1020.4  1021.9 


1013 
1015 
1015 
1014 
1019 


1025.8  1020.7  1016.6  1016.5  1019. 

1012.0  1019.7  1013.4  1017.0  1013. 

1012.7  1012.5  1013.0  1014,5  1014. 

3  1015.6  1010.6  1013.4  1019.0  1017.2 


1014.9  1019.1  1016.1  1013, 

1013.0  1013.4  1021 .8  1021 

1016.0  1016.2  1014.0  1021, 

1017.1  1014.9  1019.8  1020, 


6  1017.8  1011.9 
2  1010.3  1022.5 


6  1022.9  1014.2  1014.7  1015.8  1011.7  1011.8  1015.8  1020.7  1013,3  1018.1  1017,2 


MEAN 

1017.5 
1018.5 
1017.8 
1015.5 
1018.5 

1017.1 
1016.1 
1015.8 
1016,0 
1016.3 


1015, 
1015. 


7  1015.0  1015.0  1016.9  1018.6  1019.0  1017.4  1018.6 


4  1015.4  1015.6  1016.1 


.2  1019.3  1016.4  1017,6 


TEMPERATURE  DEG  C 


rEAR 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


3,7  -   1,2 


7,9 
8.3 
7  .4 


2.1-   1.0 


PRECIPITATION  MM 


1971 

32 

.4 

1972 

31 

,  7 

1973 

28 

,3 

1974 

52 

,3 

1975 

33 

,  1 

1976 

73 

.2 

1977 

61 

,  1 

1978 

12 

,8 

1979 

42 

.8 

1980 

18 

.2 

MEAN 

38 

.6 

CLINO 

36 

5.6 
36.8 


38.3   100.5   115.5 


55.3    63.8 


44.6   124 , 1 


40,5    67.9 


121  . 
143, 


AUG 

75.  1 
81  .8 
24  .4 
52.8 
84  .4 


58.8  40.3 

45.9  143.9 
15,3   111,2 


50,2  62,0  87.0  89,7 
120,2  54,5  82,2  57,7 
67.7   159,6    57.3    53,9 


56.2    57.2 


37 

.8 

45, 

.2 

22 

.6 

64 

,  1 

40 

,  1 

TOTAL 

732.7 
532.6 
596.  1 
786.9 
700.5 

628.8 
775.  1 
587.3 
655.5 
643.6 

663,9 
629 


EUROPE 
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STATION  PRESSURE  HB 

YEAR  JAN     EEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

ISTl  1004.7  1004.7  1002.6  1002. S  1004.1  1000.0  1007.3  1004. ■?  1010.2  1013.3  1001.0  1011.0  1005.6 

1"372  1011.7  1006.4  1006.2   "383.8  1002.3  1004.3  1006.2  1006.0  1007.5  1009.7  1002.7  1017.4  1006.7 

1973  1013.4   998.4  1010.7  1000.8  1006.6  1007.8  1001.7  1009.3  1006.5  1007.7  1002.4  1000.0  1005.4 

1974  1009.2  1001.4  1009.5  1005,2  1002.1  1001.2  1001.7  1006.6  1003.8   995.9  1002.0  1002.4  1003.4 

1975  1004.2  1015.9   999.6  1003.2  1005.6  1006.2  1004.0  1007.6  1007.1  1010.5  1007.8  1007.8  1006.6 

1976  999.2  1013.4  1008.5  1005.4  1005.3  1007.7  1004.0  1008.2  1004.5  1001.9  1004.9   998.1  1005.1 

1977  1002.5   999.0  1007.3  1000.2  1006.1  1002.3  1001.1  1002.9  1009.9  1008.7  995.7  1009.2  1003.7 

1978  1001.4  1000.8   999.1  1002.2  1004.0  1002.4  1003.8  1003.9  1000.6  1008.9  1013.2  1000.3  1003.4 

1979  1001.6  1003.7   997.8  1002.1  1007.4  1006.5  1004.6  1003.1  1007.9  1009.1  1003.1   999.9  1003  9 

1980  1006.8  1010.7  1002.5  1003.2  1005.4   999.7  1000.1  1003.6  1008.3   999.8  1005.1  1002.7  1004.0 

MEAN  1005.5  1005.4  1004.4  1002.5  1004.9  1003.8  1003.4  1005.6  1006.6  1006.6  1003.8  1004.9  1004.8 

CLINO  1004.8  1004.0  1004.8  1003.3  1004.8  1004,5  1003.8  1004.3  1006.1  1006.8  1004.4  1003.8  1004.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1016.5  1016.3  1014.2  1014.2  1015.1  1011.0  1018.2  1015.7  1021.4  1024.7  1012.5  1022.6  1016.9 

1972  1023.7  1018.0  1017.7  1011.1  1013.4  1015.3  1017.1  1017.0  1018.7  1021.2  1014.2  1029.2  1018.0 

1973  1025.2  1009.9  1022.3  1012.3  1017.8  1018.8  1012.5  1020.3  1017.6  1019.1  1014.0  1011.7  1016  8 

1974  1020.9  1012.9  1021.0  1016.5  1013.2  1012.2  1012.6  1017.6  1014.8  1007.2  1013.5  1013.8  1014.7 

1975  1015.7  1027.7  1011.0  1014.6  1016.7  1017.2  1014.9  1018.5  1018.1  1021,9  1019.4  1019.4  1017.9 

1976  1010.9  1025.2  1020.2  1016.8  1016,4  1018.7  1014.9  1019,3  1015,6  1013,2  1016,4  1009  8  1016  4 

1977  1014,2  1010,5  1018,7  1011,6  1017,3  1013,2  1012,0  1013.9  1021.2  1020,0  1007,0  1020,9  1015,0 

1978  1013,0  1012.5  1010.5  1013.6  1015.1  1013.4  1014.8  1014.9  1011.7  1020,2  1024,7  1012,0  1014,7 

1979  1013.5  1015.5  1009.2  1013.4  1018.5  1017.4  1015.6  1014.0  1019.0  1020.5  1014,6  1011.3  1015,2 

1980  1018,8  1022.4  1014.1  1014.6  1016.6  1010.7  1011.0  1014.6  1019.5  1011.1  1016.7  1014.3  1015.4 

MEAN  1017,2  1017,1  1015,9  1013,9  1016,0  1014.8  1014.4  1016.6  1017,8  1017. 

CLINO  1016.5  1015,9  1016.3  1014.6  1015.9  1015,5  1014.7  1015.3  1017.1  1018. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     ,SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  -   2,8     1,1  .5     8,0    15.3    15,4    18,7    19,9    11.6     88     30     35  86 

1972  -   4.5  .8     4,5     7,7    12,5    It 


18 

,  7 

19 

,9 

20 

,3 

17 

,2 

18 

,2 

18 

,0 

1973  -  1,1  1,8  4.5  5,5  12.7  16 

1974  1.3  2.7  4.9  7.5  11.5  14,6  15,7  18,3  14,1  6  6  4  4     3  8  8  8 

1975  3,8  -    ,5  3.8  6,8  13.9  16.5  19.7  19.6  16.6  8.0  2.2     1.1  9.3 

1976  -  1.4  -   2.4  -    .3  7.0  12.9  16.4  19.0  15.9  12,8  7  9  5  0-12  76 

1977  -  1,1  1,1  5.5  5.7  12.3  17.8  16.8  16.5  11.7  9.6  5,4  ,6  8  5 

1978  -  ,1  -       1.7  4.0  6.9  12.7  16,1  16,7  16,3  117  95  50-24  79 

1979  -  5,1  -       4,4  2.5  7.0  14,6  19,5  15.3  17.4  13.6  7.1  3.0            2,7  7    B 

1980  -  5,8  -          ,7  ,9  6,3  10,1  15.4  16.4  16.5  13.1  8.7  2    6  2  7    0 


PRECIPI TATION    MM 


1971 

1  7 

,9 

21 

1 

16 

.  7 

26 

,  7 

1972 

1  1 

,0 

4 

,9 

28 

,5 

23 

4 

1973 

19 

.0 

37 

,4 

21 

,2 

70 

,0 

1974 

32 

.3 

26 

,0 

4 

,3 

19 

,3 

1975 

34 

.6 

9 

,2 

12 

,3 

30 

,8 

1976 

88 

,4 

15 

,3 

17 

,4 

8 

,8 

1977 

35 

,5 

24 

,0 

41 

,6 

48 

,  1 

1978 

25, 

,0 

4 

,4 

27, 

,3 

18 

,0 

1979 

20, 

,0 

18 

,6 

50 

,0 

33 

,8 

1980 

12, 

,  1 

12 

,0 

20, 

,8 

38 

,9 

MEAN 

29. 

,6 

1  7, 

,3 

24, 

,0 

31 

,8 

CLINO 

29 

26 

26 

37 

40,5  45,6 


13 

,8 

109 

,2 

65 

,3 

51 

,4 

34 

,8 

100 

,8 

85 

,5 

22 

,2 

24 

,  7 

38 

,4 

81 

,4 

97 

,7 

41 

,8 

48 

.3 

46 

,0 

85 

.5 

135 

7 

104  , 

,8 

53 

.9 

42 

,8 

33, 

3 

35, 

,  1 

434  , 

,5 

20 

,  1 

3 

7 

321 

.2 

36 

1 

34 

,5 

524 

,6 

24 

,8 

79 

,9 

631 

,5 

22 

,5 

21 

,9 

375 

,2 

53, 

,7 

42 

,0 

517 

,0 

38, 

.9 

23 

1 

587 

,9 

22, 

.3 

50 

,3 

477 

,0 

54, 

,4 

50 

,6 

484 

,5 

21  , 

3 

26, 

,2 

537 

,5 

32, 

,7 

36 

,  7 

489 

,0 

36 

37 

519 
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STATION  PRESSURE  MB 


ig7i 

985 

,2 

981 

.5 

979 

,7 

981  . 

.0 

981 

.9 

978 

.9 

984 

.3 

984 

.2 

987 

7 

990 

7 

980 

.3 

987 

,8 

983 

1972 

990 

.  1 

986 

.5 

985 

.4 

977, 

.  1 

981 

.2 

982 

.4 

982 

.8 

983 

.  1 

984 

,8 

986 

.6 

982 

.5 

997, 

.6 

985 

1973 

991 

.3 

976 

.  1 

987 

.4 

979. 

,2 

984 

.0 

984 

.4 

979 

.2 

987 

,3 

985 

.4 

985 

.9 

982 

.6 

980. 

7 

983, 

1974 

989 

.8 

981 

.  1 

987 

,9 

981  , 

978 

.2 

978 

.3 

980 

.6 

985 

.0 

983 

,5 

976 

4 

983 

1 

982 

7 

982 

1975 

984 

.8 

991 

.  1 

978 

.2 

980 

982 

.2 

982 

.3 

981 

.4 

984 

.6 

987 

,5 

988 

.2 

987 

.8 

986 

.2 

984 

1976 

976 

.9 

992 

.5 

984 

.9 

981  . 

983 

.2 

984 

.8 

981 

.4 

985 

.3 

982 

.8 

983 

.2 

984 

.8 

978 

7 

983 

1977 

983 

.6 

978 

.0 

986 

.  1 

979, 

983 

.4 

980 

.5 

979 

.6 

980 

.7 

987 

.6 

988 

.5 

977 

.5 

988 

.3 

982 

1978 

982 

.6 

978 

.9 

979 

,2 

978 

980 

.8 

980 

,  A 

982 

.  7 

983 

.4 

980 

.0 

987 

.4 

992 

.4 

979 

,  1 

982 

1979 

978 

.5 

982 

.4 

978 

,3 

979 

986 

4 

984 

.4 

983 

1 

981 

.8 

986 

1 

988 

.0 

982 

.9 

981 

.0 

982 

1980 

984 

.8 

988 

.7 

980 

.8 

979 

981 

.2 

978 

.  1 

978 

.3 

982 

.  4 

986 

.8 

980 

.2 

983 

.3 

982 

.0 

982 

MEAN 

984 

,8 

983 

,  7 

982 

.8 

979 

982 

.3 

981 

.4 

981 

.3 

983 

.8 

985 

.2 

985 

.5 

983 

7 

984 

.4 

983 

CLINO 

986 

.6 

985 

.3 

985 

.7 

983 

^9 

985 

.  1 

985, 

,  1 

984, 

,9 

985 

,6 

987, 

,7 

988 

,8 

986 

.5 

985, 

,7 

985 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1020.7  1016,6  1014.8  1014.9  1015.1  1011.9  1017.3  1017.1  1021.5  1025.0  1015.0  1022.9  1017.7 

1972  1026.6  1021.9  1020.0  1010.9  1014.5  1015.3  1015.4  1016.1  1018.5  1020.9  1017.0  1033.2  1019.2 

1973  1027.0  1010.8  1022.3  1013.1  1017.4  1017.6  1011.9  1020.3  1018.8  1020.1  1017.4  1015.8  1017.7 

1974  1025.4  1015.8  1022.6  1015.2  1011.7  1011.4  1013.6  1017.8  1016.8  1010.4  1017.7  1017.6  1016.3 

1975  1019.6  1026.6  1012.4  1014.2  1015.5  1015.4  1014.2  1017.6  1020.7  1022.4  1022.8  1021.4  1018.6 

1976  1012.3  1028.8  102C.2  1015.3  1016.8  1018.0  1014.2  1018.6  1016.2  1017.3  1019.4  1013.7  1017.6 

1977  1018.5  1012.7  1020.6  1013.1  1016.9  1013.5  1012.5  1013.6  1021.5  1022.4  1011.7  1023.8  1016.7 

1978  1017.9  1014.4  1013.7  1012.6  1014.4  1013.5  1015.7  1016.5  1013.6  1021.4  1027.4  1014.4  1016.3 

1979  1014.0  1018.0  1012.7  1013.8  1019.8  1017.2  1016.3  1014.7  1019.5  1022.5  1017.6  1015.9  1016.8 

1980  1020.8  1024.1  1015.9  1013.9  1015.0  1011.2  1011.1  1015.5  1020.4  1014.0  1018.2  1017.2  1016.4 

MEAN  1020.3  1019.0  1017.5  1013.7  1015.7  1014.5  1014.2  1016.8  1018.8  1019.6  1018.4  1019.6  1017.3 

CLINO  1018.8  1017.3  1017.3  1014.7  1015.4  1015.0  1014.6  1015.7  1018.3  1019.7  1018.3  1017.9  1016.9 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  -   2.3  -   1.0  -    .1  7.9  15.1  15.5  17.5  18.5  11.2  8.2  2.4  1.7  7.9 

1972  -   8.2  -   1.3  4.2  8.8  13.6  16.7  19.4  16.4  11.3  6.1  4.4  -    .3  7.6 

1973  -   2.8      .5  2.6  7.7  13.1  15.3  17.3  17.4  13.6  7.4  1.6  -    .5  7.8 

1974  -   2.5     2.3  4.3  6.9  11.4  14.1  16.3  18.1  14.3  6.6  3.8  1.6  8.1 

1975  2.5  -   1.3  5.4  7.4  14.1  16.0  18.5  17.6  16.1  7.9  1.0  -    .3  8.7 

1976  -   3.7  -   6.8  -   1.2  8.7  12.2  15.2  17.8  15.0  12.3  7.6  4.2  -   1.2  6.7 

1977  -   1.9     1.7  5.3  7.2  13.2  16.5  16.8  16.2  11.1  9.9  5.2  -   2.4  8.2 

1978  -   2.5-   4.0  3.9  6.5  11 

1979  -   4.1-   4.1  3.6  6.6  14 

1980  -   6.5-   1.0-    .8  6.3  9 

MEAN  -   3.2-   1.5  2.7  7.4  12 

CLINO  -   3.5-   2.2  1.8  8.0  13 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  9.7    22.3  10.5  30.3  46.3  66.1  98.6  76.5  61.4  19.7  37.8  47.6  526.8 

1972  34.1    12.0  5.9  45.5  53.0  99.8  57.7  112.3  71.9  41.0  32.3  5.6  571.1 

1973  5.8    49.4  10.5  69.0  105.2  206.8  135.9  7.8  69.8  32.2  31.5  9.4  733.3 

1974  34.0     6.4  .6  23.3  79.3  168.8  177.1  74.0  41.0  133.9  46.8  49.0  834.2 

1975  18.4     7.4  44.4  62.3  88.1  131.7  66.8  67.9  36.1  72.0  6.2  38.1  639.4 


15 

.2 

17 

,8 

15 

.0 

12 

.3 

16 

.5 

16, 

,8 

16 

.2 

1  1 

.  1 

15 

.0 

16, 

,  1 

15 

.  7 

1  1 

.2 

18 

7 

15, 

1 

16 

.6 

14 

.2 

14 

.9 

16, 

,5 

16 

.2 

12 

.6 

15 

.8 

17. 

1 

16 

,8 

12 

.8 

16 

.6 

1  7  , 

,9 

1  7 

.2 

13 

.5 

30 

.3 

46 

.3 

66 

1 

98 

.6 

76 

.5 

61 

4 

19 

,  7 

45 

.5 

53, 

.0 

99 

.8 

57 

.  7 

1  12 

.3 

71 

.9 

4  1 

.0 

69 

.0 

105 

.2 

206 

.8 

135 

.9 

7 

.8 

69 

.8 

32 

.2 

23 

.3 

79, 

.3 

168 

.8 

177 

.  1 

74 

.0 

41 

.0 

133 

.9 

62 

.3 

88, 

.  1 

131 

.7 

66 

.8 

67 

.9 

36 

,  1 

72 

.0 

43 

.6 

73, 

.5 

77 

.4 

65 

.2 

27 

.2 

105 

.8 

26 

.9 

31 

.2 

66, 

.  1 

34 

.8 

113 

.  1 

65 

.8 

70 

.8 

4 

.0 

87 

.3 

95, 

4 

81 

4 

52 

.2 

74 

.9 

56 

.2 

32 

.3 

60 

.6 

41 

,7 

74 

.7 

71 

.4 

103 

.4 

26 

.  1 

53 

.0 

65 

.  1 

61 

,0 

165 

.2 

205 

.4 

59 

.  7 

70 

,  7 

1  18 

.0 

1976  67.4  .8  19.0  43.6  73.5    77.4  65.2  27.2  105.8  26.9  16.3  28.9  552.0 

.4  18.4  590.9 

1978  19.4  26.2  37.2  87.3  95.4    81.4  52.2  74.9  56.2  32.3  20.5  42.1  625.1 

1979  57.9  18.5  40.4  60.6  41.7    74.7  71.4  103.4  26.1  53.0  63.0  28.6  639.3 

1980  6.5  14.6  23.5  65.1  61.0  165.2  205.4  59.7  70.7  118.0  38.9  41.4  870.0 

MESN  26.7  23.2  23.9  51.8  71.0  110.7  104.3  66.9  61.0  53.3  34.5  30.9  658.2 

CLINO  33  31  30  46  68      96  96  78  56  48  43  42  667 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1<371 

•3  "34 

,fc 

991 

.2 

989 

.3 

990 

.2 

991 

.3 

987 

.  7 

993 

.8 

993 

.3 

997 

.0 

1000, 

,2 

989 

.4 

997 

.4 

993, 

,0 

1<572 

1000 

.0 

995 

.8 

994 

.7 

986 

,  4 

990 

.2 

991 

.  4 

992 

.2 

992 

.3 

991 

.9 

993, 

,9 

989 

.  1 

1004 

.8 

993, 

,b 

1973 

"3  "98 

7 

982 

.9 

995 

.0 

98fc 

,2 

991 

,  1 

991 

.b 

98b 

.2 

994 

.4 

992 

.2 

993, 

,0 

989 

.0 

987 

.0 

990 

,b 

1S74 

<9<3fe 

.5 

987 

.8 

995 

,3 

988 

.b 

985 

.4 

985 

.3 

987 

.2 

992 

.0 

990 

.  4 

982, 

,B 

989 

.b 

989 

.3 

989 

.2 

1S75 

SSI 

.3 

999 

.0 

985 

.3 

987 

,4 

989 

.b 

989 

.8 

988 

.4 

991 

.9 

994 

.3 

995, 

.  4 

994 

.9 

993 

.0 

991 

.7 

l<37b 

984 

.  1 

999 

.9 

992 

,4 

989 

.0 

990 

,3 

991 

.9 

988 

.5 

992 

.b 

989 

.9 

989, 

7 

991 

.5 

9B5 

.2 

990 

.4 

1<377 

ggo 

1 

985 

.  1 

993 

.0 

98fe 

.  1 

990 

.5 

987 

.b 

98b 

.4 

987 

.  7 

994 

,7 

995, 

,2 

982 

7 

994 

.2 

989 

4 

1978 

988 

.0 

985 

,3 

984 

.9 

985 

.0 

987 

.  1 

98b 

.4 

988 

.5 

988 

.8 

985 

,b 

993, 

,  1 

998 

.0 

985 

.2 

988 

.0 

1<57'9 

984 

.9 

988 

.5 

983 

.9 

98b 

.0 

992 

4 

990 

.5 

988 

.9 

987 

.9 

991 

.9 

994, 

.  1 

988 

.  7 

98b 

.5 

988 

.  7 

1980 

991 

.  1 

995 

,0 

987 

.  1 

98b 

.2 

987 

.9 

984 

.0 

984 

.2 

988 

,2 

992 

.8 

985 

,8 

989 

.5 

988 

.0 

988 

.3 

MEAN 

991 

,9 

991 

.0 

990 

.  1 

987 

1 

989 

.b 

988 

.fe 

988 

.4 

990 

.9 

992 

.  1 

992 

,3 

990 

.2 

991 

.  1 

990 

.3 

CLINO 

992 

.0 

990 

.8 

991 

.4 

989 

,5 

990 

.  7 

990 

.  7 

990 

.3 

991 

.2 

993 

.2 

994 

.2 

991 

.9 

991 

.2 

991 

.  4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1020.1  101b. 2  1014.4  1014.5  1015.0  1011.2  1017.2  lOlb.7  1021.1  1024.7  1014.2  1022.4  1017.3 

1972  102b. 0  1021.0  1019.4  1010. b  1014.0  1014.9  1015.5  1015.9  1018.1  1020.9  101b. 1  1032.7  1018.8 

1973  102b. 7  1010.1  1022.2  1012.7  1017.3  1017. b  1011.8  1020.2  1018.3  1019.8  101b. 2  1014.5  1017.3 

1974  1024.4  1014.9  1022.4  1015.2  1011. b  1011.2  1013.0  1017. b  101b. 5  1009.4  101b. 7  101b. 5  1015.8 

1975  1018. b  102b. 8  1012.1  1014.0  1015. b  1015.7  1013.9  1017. b  1020.2  1022.1  1022.3  1020.6  101B.3 


1014 

.5 

1015 

.0 

1011 

.2 

101  7 

.2 

1016 

.7 

1021 

1010 

.b 

1014 

.0 

1014 

.9 

1015 

.5 

1015 

.9 

1018 

1012 

.7 

1017 

.3 

1017  , 

.6 

1011 

.8 

1020 

.2 

1018 

1015 

.2 

101  1 

.b 

1011 

.2 

1013 

.0 

1017 

.6 

1016 

1014 

.0 

1015 

.b 

1015 

.7 

1013 

.9 

1017 

.6 

1020 

1015 

.b 

1016 

.5 

1017 

.9 

1014 

.  1 

1018 

.b 

1016 

1012 

.7 

1016 

.6 

1013 

.3 

1012 

.2 

1013 

.4 

1021 

101 1 

.b 

1013 

.3 

1012 

.2 

1014 

.3 

1014 

.b 

101  1 

1012 

.6 

1018 

.4 

1016 

.  1 

1014 

.8 

1013 

.b 

1018 

1012 

.9 

1014 

.3 

1009 

.8 

1009 

.9 

1014 

.0 

1019 

1976  1011.6  102B.1  1020.0  1015. b  101b. 5  1017.9  1014.1  1018. b  101b. 0  101b. 3  1018.5  1012.6  1017.2 

1977  1017.8  1012.3  1019.9  1012.7  1016.6  1013.3  1012.2  1013.4  1021.1  1021.8  1009.5  1021.9  1016.0 

1978  1015.7  1013.0  1011.8  1011. b  1013.3  1012.2  1014.3  1014. b  1011.8  1019.7  1025.3  1012.8  1014.6 

1979  1012.9  1016.4  1010.9  1012.6  1018.4  1016.1  1014.8  1013.6  1018.0  1021.1  1015.8  1013.7  1015.4 

1980  1019.3  1022.6  1014.5  1012.9  1014.3  1009.8  1009.9  1014.0  1019.0  1012.2  101b. 8  1015.5  1015.1 

MEAN   1019.3  1018.1  1016.8  1013.2  1015.3  1014.0  1013.7  1016.2  1018.0  1018.8  1017.1  1018.3  1016. b 

CLINO   1018.1  101b. 8  1017.0  1014.4  1015.3  1014.9  1014.4  1015.3  1017.7  1019.2  1017.5  1017.1  1016.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.0  8.3  15.7    lb.1    18.8    19.4    11.5  8.1  2.1  2.2  8.2 

4.4  B.b  14.0    17. b    20.3    17.1    11.7  b.O  3.7  -   1.3  7.9 

3.4  7.b  12.9  15.7  17.5  17.9  13.5  6.6  1.2  -  l.b  7.7 
4.b  7.3  11.3    14.1    15.9    18.4    13.8  b.O  2.9  1.2  7.9 

4.5  7.2  14.3    15.8    18.4    18.1    15.9  7.8  .7  -    .5  8.6 

1.3  7.9  12.3    15.2    18.2    15.3    12.7  7.5  4.1  -   1.8  b.8 

5.4  b.5  12.9  lb. 7  lb. 4  lb. 4  11.2  9.2  4.1  -  2.1  7.8 
3.4  6.1  11. b  15.0  Ib.O  15. b  11.1  8.5  3.1  -  3.7  h .b 
2.7  6.5  14.4    19.0    15.1    Ib.b    13. b  b.O  2.5  1.0  7.2 

.2  6.3  9.7    15.1    16.4    16.2    12.6  8.3  1.0  1.5  b.5 

2.7  7.2  13.0    Ib.O    17.3    17.1    12.8  7.4  2.5  -    .5  7.5 


1971 

-   3.3 

- 

,3 

1972 

7  .  1 

- 

.3 

1973 

-   3.  1 

7 

1974 

-   2.2 

2 

,0 

1975 

1  .8 

1 

,4 

197b 

-   3.b 

-   5 

,  1 

1977 

-   2.8 

,4 

1978 

-   2.6 

-   4 

.2 

1979 

-   5.9 

-   5 

1 

1980 

-   7.2 

1 

.3 

MEAN 

-   3.6 

1 

.5 

CLINO 

-   4.0 

-   2 

,5 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

22.9 

39 

.5 

1972 

18.9 

b 

.b 

1973 

13.4 

21 

4 

1974 

14.2 

19 

.5 

1975 

12.1 

5 

.0 

1976 

45.4 

1 

.8 

1977 

29.9 

bb 

.4 

1978 

57.0 

20 

.0 

1979 

48.2 

9 

.4 

1980 

12. b 

21 

.  1 

MEAN 

27.4 

21 

.  1 

CLINO 

30 

29 

57.9    5b. 3 


159 

4 

91  , 

.0 

65 

.7 

33 

.2 

115, 

.8 

b4 

.  1 

39 

.4 

45 

.4 

39 

7 

1  14 

.0 

62 

.5 

7b 

.b 

33, 

.8 

78, 

.7 

b2 

.b 

80 

.0 

b3 

.4 

25 

.4 

98 

.5 

57 

.5 

77 

.3 

75 

.5 

lb7 

.9 

35 

.b 

115 

.0 

102 

.2 

59 

.0 

31 

.  1 

36 

.4 

51b 

.5 

1  , 

,4 

493, 

,4 

14 

.3 

378 

.3 

36 

.4 

707 

.9 

21 

.4 

537 

.5 

22 

.8 

52b 

.7 

22 

.0 

53b 

.9 

38 

.9 

530 

.0 

32 

1 

b4  1 

.7 

15 

.0 

bib 

.4 

24 

.  1 

551 

.5 

3b 

589 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


ig?! 

ggs 

.9 

990 

.8 

990 

.0 

992 

.0 

994 

.7 

987 

.9 

994 

.3 

993 

.8 

99b 

.8 

997 

.2 

987 

.3 

994 

.  1 

992, 

,7 

1^72 

1004 

.  7 

999 

.3 

995 

.5 

987 

.  1 

991 

.8 

992 

.8 

994, 

.3 

992 

.8 

993 

.9 

995 

.5 

98b 

,b 

100b 

.b 

995, 

,  1 

igTs 

1001 

,7 

982 

.fc 

997 

.0 

988 

,8 

994 

.2 

994 

.8 

988 

.8 

99b 

,9 

993 

.8 

993 

.8 

985 

.b 

985 

.5 

992 

,0 

1874 

ggg 

.4 

991 

.2 

1002 

4 

993 

.8 

989 

.2 

988 

.2 

987 

.t 

995. 

,7 

993, 

,7 

984, 

.0 

990. 

,  1 

987. 

,8 

991  . 

9 

ig75 

gqo 

.2 

1000 

.  1 

989 

.5 

989 

.& 

994 

.3 

994 

.2 

991 

.5 

995 

.9 

99t 

,8 

998 

.5 

998 

.4 

999 

.0 

994 

.8 

ig7b 

982 

.9 

1003 

.8 

995 

.3 

992 

.6 

993 

.b 

993 

.4 

991 

.5 

99b 

.0 

993 

.8 

995 

.9 

993 

.9 

98b 

.b 

993 

.3 

ig77 

ggs 

.5 

988 

.  1 

99fc 

.0 

987 

.4 

994 

.5 

991 

.2 

988 

.3 

992 

.  7 

996 

.7 

997 

.5 

982 

.  7 

997 

.0 

992 

.  1 

1'978 

ggi 

,  1 

991 

.5 

987 

.5 

991 

.  1 

994 

.2 

989 

.b 

991 

,4 

991 

.  1 

98b 

.  1 

994 

.b 

998 

.3 

991 

.2 

991 

.5 

i"37g 

989 

.b 

994 

.2 

987 

.9 

991 

.5 

997 

.fc 

995 

.9 

990 

,4 

991 

.8 

994 

.2 

999 

.b 

991 

.9 

988 

.9 

992 

.8 

igso 

994 

.8 

1000 

.  1 

994 

,3 

991 

.  1 

993 

.7 

988 

.5 

988 

.  1 

990 

.3 

995 

.9 

988 

.0 

992 

.2 

987 

,7 

992 

.0 

MEAN 

994 

.2 

994 

.2 

993 

.5 

990 

.5 

993 

.8 

991 

.b 

990 

.b 

993 

.7 

994 

.2 

994 

.5 

990 

.7 

992 

.4 

992 

.8 

CLINO 

993 

.fc 

993 

.2 

994 

.  1 

992 

.5 

994 

.  1 

993 

.5 

992 

.2 

993 

.3 

994 

.b 

995 

.  7 

993 

.3 

992 

.3 

993 

.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  1017.7  1014.3  1013. b  1014.9  1017.0  1009.9  101b. 3  1015.7  1019.4  1020.1  1010. b  1017.3   1015. b 

1972  1029.3  1023.0  1018.8  1009.9  1014.1  1014.9  101b. 1  1014.8  101b. 4  1018. b  1009. b  1030.3   1018.0 

1973  1025. b  1005.7  1020.3  1011.7  101b. b  1017.0  1010.7  1019.0  101b. 3  101b. 8  1008.8  1008.9   1014.8 

1974  1023.2  1014.5  1025.8  101 b . 7  1 01 1 . 7  1010.4  1009.7  1017.8  101b. 0  100b. 7  1013.1  1011.0   1014.7 

1975  1013.4  1023.7  1012.5  1012.5  101b. 4  101b. 4  1013.4  1017.9  1019.1  1021.4  1021.9  1013.4   101b. 8 

197b  100b. 5  1028.2  1019.0  1015.5  101b. 2  1015.8  1013.5  1018. 2  101b. 3  1019.0  1017.1  1010.0   101b. 3 

1977  1017.3  1011. b  1019.3  1010.2  101b. 9  1013.2  1010.4  1014.9  1019.3  1020.4  1 005 . b  1020.7   1015.0 

1978  1014,7  1015.4  1010. b  1014.0  101b. 8  1011.8  1013.5  1013.2  1008.5  1017.5  1021.4  1015.2   1014,4 

1979  1013.7  1018.3  1011.2  1014.4  1019.9  1017.8  1012.5  1013.9  101b, b  1022.7  1015.1  1012,2   1015,7 

1980  1018,8  1024.1  1018,1  1013.9  101b. 4  1010.5  1010.0  1012.4  1018,3  1010. b  1015. b  1011.1   1015.0 

MEAN  1018.0  1017.9  101b. 9  1013.4  101b. 2  1013.8  1012. b  1015.8  101b. b  1017.4  1013.9  1015.0   1015. b 

CLINO  101b. 2  1015.9  101b. 5  1014.2  1015,3  1014.5  1013.1  1014,2  1015,8  1017.4  1015,4  1014,4   1015,2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  -   4,4  -   2,4  -   2.9  5.b  13.9  14. b  17.2  17.9  10.2  b.9  .1     1.3  b.5 

1972  -  10.4  -   2,4  ,b  5.4  12.5  lb. 2  19.8  lb. 4  11,0  4.4  2.8  -    .9  b.3 

1973  -   4.2  -    ,4  1,9  5,0  11,3  15.7  17.4  Ib.l  10.2  4,9  -    .3  -   3.4  b.2 

1974  -   3.1  -    .b  1.7  5.2  9.b  13.5  14.5  Ib.O  12,4  5.8  2,4  .b      b,5 

1975  .5  -   1.2  2.b  5.2  13. b  15.1  17.9  17. b  14.2  b.9  .0  -    .b  7.b 

197b  -   b.O  -   8,3  -   4.0  5.2  10,3  12.8  lb. 9  14.9  12,7  3.5  3.0  -   2.8      4,8 

1977  -   4.5  -   3,3  1.4  4.5  11.9  15,9  14. b  14.9  9,5  b.9  3,3  -   2.b  b.O 

1978  -   4.0  -   7.3  1.1  4.7  10.7  13.8  15.2  14.7  9,b  b.b  5,1  -   8.5  5.1 

1979  -   8.b  -   8.1  -    .9  4.7  13.4  18.1  13.3  15.7  11,7  4.5  1,1  -   1.0  5.3 

1980  -   7.3  -   5,b  -   4.7  5.0  7,7  15,1  15. b  14.7  11,4  b.9  -     .2  -   1.5  4,8 

MEAN  -   5.2  -   4,0  -    .3  5.0  11.5  15,1  lb, 2  Ib.O  11.3  5.7  1,7  -   1.9      5,9 

CLINO  -   5,4  -   5,1  -   1,3  5.5  11.7  15.8  lb. 9  lb, 2  11.8  b,7  l.b  -   2.b     b.O 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC     TOTAL 

1971  13,7  34 ,5  31.7  ii 

1972  12.9  9.2  41. b  46 

1973  11,9  47.9  20,  1  33 

1974  12,0  3b. 9  8.2  4 

1975  50,4  9.0  25.0  43 

197b  50.4  ,9  32,8  16 

1977  18,8  35.5  23,2  b= 

1978  28.4  21.3  35. 7  4= 

1979  45.5  17, b  b1,3  23 

1980  2b. 2  21,7  23,5  45 


51 

,3 

90 

,9 

33 

,3 

41 

.  1 

39 

,9 

5b 

.0 

39 

,8 

38 

,7 

513.7 

49 

,7 

123 

,5 

102 

,9 

1b3 

.3 

b2 

,5 

47 

.b 

43 

,0 

8, 

,  1 

7  12-.  9 

59 

,b 

50 

,0 

158 

,9 

17 

.2 

32 

,2 

32 

.4 

53 

.5 

30, 

,4 

547.9 

bO 

,3 

113 

,4 

149 

,5 

45 

.3 

5b 

,8 

191 

.b 

50 

.  1 

78, 

,3 

807.0 

19 

,3 

b8 

,8 

101 

,  1 

9 

,9 

38 

,9 

29 

.9 

39 

.4 

47  , 

,b 

483.0 

b5 

,0 

49 

.0 

54 

,  1 

29 

.5 

12 

,  1 

2b 

.9 

2b. 

,0 

72, 

,  1 

435.  1 

58 

,9 

21  , 

.9 

175. 

,5 

55, 

,9 

50, 

,0 

lb. 

,b 

33, 

,2 

35, 

7 

594,  b 

25 

,4 

101 

.9 

34 

.3 

85 

,0 

113 

,8 

b7 

,  1 

48 

,7 

30, 

,2 

b40.8 

30 

,8 

28 

,8 

73 

,2 

1  77 

,4 

58 

,3 

1  1 

,b 

37 

.5 

40, 

1 

b05.5 

lb 

,3 

98 

,  1 

102 

,  1 

94 

,0 

29 

,b 

118 

,3 

3b 

,0 

52, 

,8 

bbO.9 

43 

,  7 

74 

,b 

98 

,5 

71 

,9 

49 

,4 

59 

,8 

40 

,7 

43, 

,4 

bOO.1 

49 

b9 

79 

75 

53 

52 

4b 

37 
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SZCZECIN/DABIE  POLAND              WMO  12205   53  24N  Oil  37E  1  M 

NOTES  ON  PftGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

rEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1013  7  1015  5  1013  7  1013.7  1014. B  1010.5  1017.8  1014,5  1020.5  1023.5  1010.4  1021.5  1015.8 

1972  1022  4  10lfc  4  101b  1  1010.0  1012.3  1014.1  101&.4  101&.2  1017.8  1019.9  1011.5  102fc.l  1 0 1 E. .  6 

1973  1023  3  1008  3  1021  4  1010.4  1 0 1 fe . 4  1018.2  1011.5  1019.1  1015.7  1017.5  1011.3  1009.1  1015.2 

1974  1016  1  1011  1  1019  5  lOlfe  4  1013.0  1011.4  1010.8  lOlfe.3  1012.2  1005.4  1010. £>  1010.8  1013.0 

1975  1012.7  102fc.7  1009.6  1013.4  101fc.2  1017.0  1014.3  1017.7  1015.8  1021.3  1 0 1 7 .  £>  1017.8  101fe.7 

197b  1009  8  1023  7  1019  7  101b. B  1015.4  1018.1  1014.4  lOlB.b  1014.5  1011. b  1014.9  1007.9  1015.4 

1977  1012  2  1008  7  1017  b  1009.9  1017.0  1012.5  1011.1  1013.7  1020.1  1018.0  1004.2  1018.8  1013. b 

1978  1010  7  1011  3  1008.5  1013.5  1015.2  1012.2  1013.3  1014.0  1010.1  1019.1  1022. fc  1010.7  1013.4 

1979  1012  5  1014.3  1007.2  1012.3  101b. 8  101b. 7  1014.3  1012. b  1017.9  1018.9  1012.5  1008.9  1013.7 

1980  1017.4  1021.2  1013.0  1014.5  101b. 5  1009.9  1010.3  1013.4  1017.9  1009.1  1014.9  1012,0  1014.2 

1014. b  1013.1  1015.4  1014.1  1013.4  1015. b  101b, 2  101b. 4  1013.0  1014.4  1014.8 

1014.8  1013.5  1015.0  1014.5  1013.4  1013.9  1015,3  101b. 1  1013.5  1013.1  1014.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

rEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1014.1  1015.9  1014.1  1014.1  1015.2  1010.9  1018.2  1014.9  1021.2  1023.9  1010.8  1021.9  101b. 3 

1972  1022,8  101b, 8  101b. 5  1010,4  1012.7  1014.5  101b. 8  101b. b  1018.2  1020.3  1011.9  102b. 5  1017.0 

1973  1023.7  1008.7  1021.8  1010.8  101b. 8  1018. b  1011.8  1019.5  101b. 1  1017.9  1011.7  1009.5  1015. b 

1974  101B  5  1011  5  1019  9  101b  B  1013.4  1011.8  1011.2  101b. 7  1012. b  1005.8  1011.0  1011.2  1013.4 

1975  1013.1  1027.1  1010.0  1013.8  101b. b  1017.4  1014.7  1018.1  101b. 2  1021.7  1018.0  101B.2  1017.1 

197b  1010.2  1024.1  1020.1  1017.2  1015. B  1018.5  1014.8  1019.1  1014.9  1012.0  1015.3  100B.3  1015.8 

1977  1012.4  1009.1  1018.0  1010.3  1017.4  1012.9  1011.5  1014.1  1020.5  1018.4  1004. b  1019.2  1014.0 

1978  1011.1  1011.7  1008.9  1013.9  1015. b  1012, b  1013.7  1014.4  1010.5  1019.5  1023,0  1011.1  1013.8 

1979  1012.9  1014,7  1007, b  1012,7  1017.2  1017,1  1014,7  1013.0  101B.3  1019.3  1012,9  1009,3  1014.1 

1980  1017.8  1021. b  1013,4  1014,9  101b. 9  1010,2  1010,7  1013.8  1018.3  1009.5  1015.3  1012,4  1014, b 

MEAN  1015  7  101b  1  1015  0  1013  5  1015.8  1014,4  1013.8  101b. 0  101b. 7  101b. 8  1013.4  1014.8  1015.2 

CLINO  1015.1  1014,9  1015,4  1014,1  1015. b  1015.2  1014.1  1014.5  101b. 0  101b. 8  1014.2  1013. B  1015.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  -   1  0     2  0     10     7.8    14.3    14.9    18, b    19.0    12.3     9,b     3,9     4,b  8,9 

1972  -   4,1  ,5     4.b     7.8    11,8    15.9    19,5    lb. 8    11.5     b.9     5,2     1.2  8.1 

1973  -     .4     2,b     4.9     b.O    13.0    lb, 7    18,4    17.3    13.4     7.4     3.3  .5  B.b 

1974  2  5     3b     4  8     7.7    11.3    14,9    Ib.O    18,0    14,2     7.1     5.1     4.8  9.2 

1975  5.0  ,9     3,4     b,9    12.8    15.5    19.4    19,3    lb. 3     B.2     2.5     2.4  9.4 

197b  -    .5  -   2,1      ,2     b,5    12. b    lb, 4    19,2    lb,b    12,2     B.O     5.2  -    .b  7.8 

1977  -    .2     1,5     5,5     5.7    12.4    17.0    Ib.b    Ib.B    12.1     9.7     5.9     2.3  8,8 

1978  b  -   1,9     4.0     b,5    12.8    Ib.O    1b. b    lb. 4    12,1     9,8     b,2  -   1,5  3,1 

1979  -   5,8  -   4.1     2.7     7,0    13.9    IB.O    15.2    17,2    13,8     7,3     3,7     3,2  7,7 

1980  -   5,b  -    .2     1.4     b.2    10.5    15.7    lb. 8    lb. 5    13,8     8,9     3,b     1,7  7,4 

MEAN  -   1,0      ,3     3,2     b.8    12.5    Ib.l    17, b    17.4    13.2     8.3     4,5     1,9  8.4 

CLINO  -   1.2  -     ,7     2.5     7.2    12,4    lb, 5    17. b    17.1     13.5     8.9     4.4      1,0  8.3 

PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1971  8.4    27.5    15,1    13,2    bb , b    8b. 3     5.1    47,2    3b, 5    20.5    3b . 3    40.9  403. b 

1972  14,5     3.8    21,1    21,5    72,8    b2,b    32,7    b7.0    55.2     5.8    35.5     B.I  400. b 

1973  21.4    21,0    lb, 9    42, b    33,4    50.2    95.2    43.8    45.1    55.3    bB . 2    34.9  528.0 

1974  45  8    4b  4    12  5     4  5    40.3    47.1    85,2    27,3    32. b    90.0    3b. 5    90,5  558.7 

1975  3b. b     b.2          15.2    38.2    3b . 2    35,1    88,2    3b . 3    48.1    48,1    20,3    2b , 1  434. b 

197b  83  3     b  4    23.1    20.3    b3.1    25.4    50.0    lb, 3    5b . 1    b7.1    43.4    20.3  474.8 

1977  25.1    33.3    44.2    75.0    22.3    42,5    b7.5    bb , 8    31.4    15.4    59.5    40,4  523.4 

1978  31.0    10.4    40.3    14, b    14.8    37.5    24.4   140.9   117,7    54.9    20.1    bO.8  5b7.4 

1979  45  b    30  5    49  b    33.1    b2 . 7    49,2    75.9    41.4    40.9     9.3    71. b    74. b  584.4 

1980  18. b    20. b    17.2    53.1    14,5   132.9    74.3    b7.1    28.9    b9 . 4    35.9    3B.0  570.5 

MEAN  33.0    20. b    25  5    31. b    42.7    5b. 9    59.9    55.4    49,3    43, b    42,7    43,5  504,7 

CLINO  33      2b              28      35     51      5fc     b9     59     48      39      38      38  520 
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WMO  12250   53  03N  018  35E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEftR 


JftN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


ig71  1007. fe  100fc.4  1004. b  1005.4  lOOfc.q  1001.7  1008. g  1007.1  1011. fe  1014.4  1002. E>  1011.7 

1'972  1015.9  1010.2  1008.9  1001.8  1004. fc  100e..4  1008.0  1007.4  1008.9  1011.3  1003.6  1020.4 

1973  1015.8  999.2  1012.5  1002.7  1008.7  1009.5  1003.2  1011.2  1008,3  1009.4  1003.0  1001.2 

1974  1012.0  1003.9  1013.4  1007.8  1003.9  1002. fc  1002. fc  1008.8  lOOfc.2  997. fc  1004.0  1003.5 

1975  1005.7  1017. fc  1002.3  1005.0  1007.8  1008.4  1005.6  1009.6  1009.4  1012.8  1011.1  1008.4 

1976  1000.2  1017.0  1010.6  1007.4  1007. fc  1009.1  1005.9  1010.3  lOOfc.9  1006.1  1007.4  1000.4 

1977  1005.7  1001.8  1009.8  1002.2  1008.7  1004.7  1002.9  1005.7  1011.9  1011.4   997.5  1011.9 

1978  1004.3  1004.3  1001.7  1005.3  1007.3  1004.5  1005.9  1005.6  1001.9  1010.5  1014.7  1004.1 

1979  1004.2  1007.2  1000.8  1005.1  1010.3  1009.1  1005.9  1005.4  1009.5  1012.5  1005.6  1002,5 

1980  1009.8  1014.0  IOOfc.2  1005.7  1008.2  1001.8  1002.0  1005.3  1010.5  1001.9  1007.4  1004.2 

MEAN  1008.1  1008.2  1007.1  1004.8  1007.4  1005.8  1005.1  1007. fc  1008.5  1008.8  1005.7  IOOfe.8 

:LIN0  1007.2  lOOfc.7  1007.4  1005.8  1007.1  lOOfc.7  1005.7  1006.4  1008.0  1009.2  1006.7  1006.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1971  1016.6  1015.2  1013.5  1014.0  1015.3  1010.1  1017.2  1015.4  1020. 

1972  1025.1  1019.1  1017. fc  1010.4  1013.1  1014.7  1016.3  1015.8  1017. 

1973  1024.9  1007.9  1021.3  1011.4  1017.2  1017.9  1011.4  1019.6  1016. 

1974  1021.0  1012.7  1022.2  1016.5  1012.5  1011.4  1010.9  1017.2  1014. 


1023.1  1011.4  1020.6 

1020.0  1012.3  1029.4 

1018.1  1011.8  1010.0 
IOOfc.2  1012.8  1012.3 


1975   1014.4  1026.6  1011.0  1013.7  1016.2  lOlfc.8  1013.9  1017.9  1017.8  1021.4  1020.0  1017.3 


197fc 
1977 
1978 
1979 
1980 


1013. 
1013. 
1018. 


1019. fc  1016.1  1016.1  1017.5  1014.2  1018. 

1018.5  1010.8  1017.2  1013.0  1011.2  1014. 

1010.4  1013.9  1015.8  1012.9  1014.3  1014. 

1018.8  1017.4  1014.3  1013. 

1016.7  1010.2  1010.4  1013. 


1013 

1016.3  1009.6  1013 

1023.0  1015.1  1014 


1015.4  1014.7  1016.2  1009.3 

1020.5  1020.1  1006.1  1020.8 
1010.4  1019.2  1023.5  1013.1 
1018.0  1021 .2  1014.4  1011.3 
1019.0  1010.5  lOlfc.2  1013.0 


MEAN   1017.1  1017.1  1015.9  1013.5  1015.9  1014.2  1013.4  lOlfc.O  1017.1  1017.4  1014.5  1015.7 
CLINO   1016.2  1015.7  1016.0  1014.4  1015.6  1015.1  1013.9  1014.8  1016.6  1017.8  1015.5  1014.9 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1971  -   2.6  .7 

1972  -   fc.1  -  .1 

1973  -   1.6  1.7 

1974  -    .1  1.9 

1975  3.0  -  .4 

1976  -   2.0  -  3.6 

1977  -   1.7-  .2 

1978  -    .7  -  3.0 

1979  -   5.8  -  5.1 

1980  -   6.2  -  1.4 


15 

.2 

18 

.3 

lb 

.3 

20 

.5 

Ifc 

.5 

18 

.3 

14 

.8 

15 

7 

15 

.9 

19 

.5 

15 

.  7 

18 

.7 

17 

.8 

16 

.2 

15 

.8 

16 

.5 

19 

.  7 

15 

,0 

15 

.fc 

16 

.6 

8.5 
fc.fc 
8.5 


DEC 
3.2 


1  .3 
1  .4 


1007 

.4 

1009 

.0 

1007 

.0 

1005 

.5 

1008 

,6 

1007 

4 

lOOfc 

.2 

1005 

.8 

1006 

.5 

1006 

.  4 

1007 

.0 

1006 

.9 

MEAN 

1016.0 
1017.6 
1015.7 
1014.2 
1017.2 

1016.1 
1014.8 
1014.5 
1015.2 
1015.1 

1015.6 
1015.5 


PRECIPITATION  MM 


1971 

14 

,0 

16 

.0 

18 

.6 

1972 

5. 

,0 

3 

.5 

30 

.0 

1973 

16, 

,2 

50 

.9 

26 

.2 

1974 

23, 

,9 

27 

.5 

7 

,4 

1975 

16, 

,0 

7 

.0 

26 

.2 

1976 

48, 

,0 

3 

.2 

16 

.4 

1977 

42, 

,  7 

28 

.0 

37 

.  7 

1978 

19, 

,3 

6 

.0 

25 

,6 

1979 

26, 

,7 

23 

.4 

51 

,2 

1980 

19, 

,0 

14 

.6 

15 

,5 

MEAN 

23, 

,  1 

18 

.0 

25 

.5 

CLINO 

2fc 

22 

24 

42.3 

128 

,  1 

41  .6 

103.9 

95, 

,6 

35.1 

66.8 

63 

,2 

93.1 

29.1 

83, 

,3 

125.fe 

39.7   118.7 


298. fc   221.1 


129. 
58. 


5.9 
64  .0 


27.5    52.7 


30 

.4 

490 

,7 

7 

.8 

453 

.5 

27 

.5 

513 

.0 

63 

.2 

fc39 

.9 

20 

.0 

377 

,5 

41 

.2 

597 

7 

23 

.5 

573 

,4 

71 

.8 

540, 

,0 

56 

.0 

498, 

,3 

32 

.0 

843, 

,3 

37 

.3 

552, 

,  7 

3fc 

525 

EUROPE 


HARSZAWA/OKECIE  POLAND  WMO  12375   52  OSN  020  58E   10b  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  HB 


1"371 

1005 

.  1 

1002. 

1 

1000, 

,4 

1001 

.4 

1002 

.9 

998 

,0 

1004, 

,7 

1003, 

,7 

1007, 

.b 

1010, 

,3 

999 

.5 

1007. 

5 

1003. 

.b 

\372 

1012 

.5 

1007, 

,3 

1005 

,5 

997 

.b 

1001 

.0 

1002 

,3 

1003 

.5 

1003, 

,  1 

1004, 

.b 

1007, 

1 

1000 

.5 

101  7  , 

.7 

1005. 

.2 

1973 

1012 

,3 

995, 

,2 

1008 

4 

999 

.3 

1004 

.4 

1004 

.8 

998 

,8 

1007, 

,2 

1004 

.b 

1005, 

.5 

999 

.9 

998, 

1 

1003 

.2 

1974 

1009 

.2 

1000, 

,4 

1009 

.5 

1002 

.b 

998 

.8 

998 

,  1 

998 

.9 

1004 

,8 

1003 

.0 

994, 

.4 

1001 

.2 

1000, 

.5 

1001 

.8 

1975 

1002 

.b 

1012, 

,5 

998 

.3 

1000 

.4 

1003 

.0 

1003 

,3 

1000 

.9 

1005, 

,  1 

100b 

.4 

1008 

.4 

1007 

.9 

1004, 

.5 

1004 

.4 

1976 

995 

.9 

1013 

,3 

1005 

.8 

1002 

.5 

1003 

.3 

1004 

.5 

1001 

.2 

1005 

.b 

1002 

.9 

1003 

.  1 

1004 

1 

997, 

.3 

1003 

.3 

1977 

1002 

.  7 

998 

,  1 

lOOfe 

,0 

998 

.  7 

1003 

.9 

1000 

.  4 

998 

.8 

1001 

.  1 

1007 

.  7 

1000 

.8 

995 

.0 

1008, 

.3 

1001 

.8 

1978 

1001 

.4 

1000 

,4 

998 

.3 

1000 

.2 

1002 

.3 

1000 

.2 

1002 

.0 

1001 

.7 

998 

.3 

100b 

.b 

1011 

.2 

1000 

.0 

1001 

.9 

1979 

999 

,7 

1003 

.5 

997 

.  7 

1000 

.8 

100b 

.8 

1004 

,9 

1002 

,  1 

1001  , 

b 

1005 

,4 

1008, 

,9 

1002 

.4 

999, 

7 

1002 

.8 

1980 

1005 

.  7 

1009 

,9 

1002 

.3 

1000 

.9 

1003 

.0 

997 

.b 

997 

.  7 

1001 

.3 

100b 

.5 

998 

.8 

1003 

.4 

1000 

.9 

1002 

.3 

MEAN 

1004 

.  7 

1004 

.3 

1003 

.2 

1000 

4 

1002 

.9 

1001 

.4 

1000 

.9 

1003 

.5 

1004 

7 

1004 

.4 

1002 

.5 

1003 

.4 

1003 

.0 

CLINO 

1003 

.5 

1002 

.7 

1003 

,2 

1001 

.3 

1002 

.b 

1002 

.3 

1001 

.4 

1002 

.3 

1004 

.2 

1005 

.2 

1003 

.  1 

1002 

.3 

1002 

.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1018  7  1015. b  1013.9  1014.5  1015. b  1010. b  1017.3  101b. 3  1020.5  1023.4  1012.8  1020.9  101b. 7 

1972  102b. 4  1020.8  1018.8  1010. b  1013.8  1015.0  101b. 0  1015.7  1017.5  1020.3  1013.7  1031.4  1018.3 

1973  1025.9  1008.4  1021.7  1012.4  1017.3  1017.5  1011.3  1019.8  1017.4  1018. b  1013.2  1011.5  101b. 2 

1974  1022.8  1013.7  1022.8  1015. b  1011. b  1010.8  1011. b  1017.5  1015.8  1007.4  1014.4  1013.8  1014.8 

1975  1015.9  102b. 0  1011.5  1013.5  1015.7  101b. 0  1013.4  1017.7  1019.2  1021.5  1021,3  1017.9  1017.5 

197b  1005.4  1027.1  1019.3  1015. b  101b. 2  1017.3  1013.8  1018.3  1015.7  1016.2  1017.3  1010.7  101b. 1 

1977  101b. 2  1011.5  1019.2  1011.7  101b. 7  1013.2  1011.5  1013.7  1020.6  1021.1  1008.1  1021.8  1015.4 

1978  1014.9  1014.0  1011.5  1013.3  1015.2  1012.9  1014.7  1014.4  1011.2  1019.6  1024.5  1013. b  1015.0 

1979  1013.4  1017.3  1011.1  1014.0  1019.6  1017.5  1014.8  1014.3  1018.3  1022.2  1015.7  1013.1  1015.9 

1980  1019.6  1023. b  1015.8  1014.0  1016.0  1010.3  1010.4  1014.0  1019.5  1011.8  1016.8  1014.4  1015.5 

MEAN  1017.9  1017.8  1016. b  1013.5  1015.8  1014.1  1013.5  1016.2  1017.6  1018.2  1015.8  1016.9  1016.1 

CLINO  1016,9  1016.2  1016.7  1014.4  1015.4  1014.9  1014.1  1015.0  1017.1  1018.5  1016.4  1015.8  1016.0 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     OEC  MEAN 

1971  -   3.8      .0      .0     7.7    15.6  16.0  18.8  19.5  11.1     8.3     2.3     3.1  8.2 

1972  -   7.4  -     .5     3.7     7.8    13.7  17.1  20.7  17.0  11.8     6.1      4.2  -     .4  7.8 

1973  -   2.8     1.3     3.9     7.0    13.0  16.4  18.2  17.8  12.8     6.2     1.4  -    .8  7.9 

1974  -   1.2     2.1     4.6     7.3    11.3  14.7  15.8  18.1  13.4     6.6     3.4     2.3  8.2 

1975  2.6  -    .6     4.5     7.0    15.0  16.5  19.6  18.9  15.6     8.0     1.5  .7  9.1 

1976  -   2.5-   4.2-    .9     7.9    12 

1977  -   1.9       .1     5.4     6.4    12 

1978  -   1.4-   4.5     3.2     6.4    12 

1979  -   6.2-   5.9     1.7     b.8    14 

1980  -   b.3-   l.b-    .4     6.6     9 


PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  25.1  24,7  25.5  39.4  46.1  103.8  23.0    42. b  59.2    55.1  28.0  27.6  500.1 

1972  7.6  4.7  25.0  55.8  57.6  107.6  109.4  121.2  85.1    28.0  35.7     9.1  646.8 

1973  10.9  32.6  25.6  29.8  50.4  92.4    79.1    24.7  39.1    62.8  40.3  31.9  519.6 

1974  28.5  49.7     4.9  11.4  64.6    72.4  116,9    36.2  53.8  147.9  40.6  63.1  690.0 

1975  24.7  5.9  32.2  41.4  35.1    73.1  95.6    48.7  24.0    24.5  13.0  12.2  430.4 
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1976  37.9  .2  12.7     3.5  47.9  27.8  37,6  37.3  47.2  27.0  39.3  28.6  347.0 

1977  14.1  55.6  33.1  35.2  44.5  23.9  82.0  172.4  51.9     9.3  43.6  20.5  586.1 

1978  29.4  14.9  32.5  49.3  50.0  51.5  96.0  109.4  67.1  27.3  31.8  41.3  600.5 

1979  38.5  22.5  25.5  19.7  15.6  28.4  99.0  51.0  34.2     8.3  44.4  43.8  430.9 

1980  10.3  10.7  20.4  50.8  32.7  99.2  89.9  44.2  44.9  139.7  24.9  29.3  597.0 

MEAN  22.7  22.2  23.7  33.6  44.5  68.0  82.8  68.8  50.6  53.0  34.2  30.7  534.8 

:lINO  23  25  23  34  52  64  7b  58  43  39  37  31  505 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1011.0  1018.2  1015.7  1021.6  1025.5  1013.3  1023.5   1017.0 
1014.8  1016.6  1016.8  1018.6  1021.2  1015.7  1028.5   1017.8 

1018.3  1012.4  1018.8  1017.5  1018.4  1015.8  1013.2   1017.1 

1012.1  1013.5  1017.1  1015.0  1008.3  1014.6  1015.6   1014.8 

1016.4  1014.8  1017.8  1018.1  1021.8  1018.5  1021.3   1018.0 

1018.8  1014.7  1018.1  1015.8  1012.6  1017.0  1011.0   1016.6 

1013.2  1012.5  1013.1  1021.4  1020.3  1008.0  1021.6   1015.4 

1013.7  1015.4  1015.7  1013.4  1021.1  1026.1  1011.8   1015.2 

1016.8  1016.5  1014.4  1018.3  1018.8  1015.4  1012.4   1015.4 
1011.2  1011.4  1015.3  1020.0  1012.3  1017.5  1016.2   1015.7 

MEAN   1017.7  1017.1  1015.8  1013.6  1015.4  1014.7  1014.6  1016.5  1018.1  1018.2  1016.4  1017.6   1016.3 

CLINO   1017.2  1016.1  1016.3  1014.4  1015.6  1015.4  1014.8  1015.4  1017.4  1018.5  1016.4  1016.2   1016.2 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

.6     3.2  3.8  8.4 

.2     5.1-    .8  8.1 

.3     2.5  -    .2  8.3 

.2     4.0  3.8  8.8 

.0     2.3  1.6  8.2 

.2     5.3  -   1.1  7.8 

.4     5.7  .5  8.6 

.4     4,4-   1.1  7.8 

.2     3.7  3.7  8.1 

.8     2.7  .7  7.3 

.0     3.8  1.1  8.3 

.7     4.1  .3  8.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FES     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC     TOTAL 

1871  18.7    45.0    2C 

1872  24.3    10.8    26 

1873  24,0    38,5    20 

1874  38,2    33,8     3 

1875  37,7    10.8    36 

1876  85.7     8.1    13 

1877  38.5    46.8    35 

1878  17.6  1.5  2'3 
1878  27.3  11.0  4C 
1880     20.3    30.3    11 
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12 

.0 

14 

.8 

1  1 

.4 

9 

.fc 

12 

.9 

13 

.3 

13 

.2 

8 

.2 

1  1 

.fc 

12 

.5 

12 

.0 

8 

.8 

14 

.5 

12 

.3 

13 

.2 

1  1 

.4 

1  1 

.8 

13 

.3 

13 

.2 

9 

.4 

12 

.4 

13 

.8 

13 

.5 

9 

.8 

12 

.9 

14 

.3 

13 

.7 

10 

.2 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY 

1971  -   3.0-   2.5-  2.fe     5.b    11 

1972  -   b.1-    .3  2.8     5.4    10 

1973  -   3.4-   1.8-  .b     3.b    10 

1974  -   2.5      .4  3.2     4.2     8 

1975  -     .4-   4.2  2.4     4.5    10 

197b  -   4.7-   4.0-  4.2     4.fc     9 

1977  -   2.2-   1.1  2.9     3.fc     9 

1978  -   3.5-   4.5  1.1     3.2     8 

1979  -   fc.5-   3.fc  2.1     3.fc    10 

1980  -   7.1-   2.2-  1.7     2.4     fc 

MEAN  -   3.9-   2.4  .5     4.1     9 

CLINO  -   5.0-   3.8-  .fc     4.5     9 

PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 

1971  7.8    51.9  35.2  fcO . 4  97.8   121.5   1fc4.1   1 Ofc . 3    98.7 

1972  15.1    19.0  30.2  131.4  129.3   200.1   177. b   322.9   114.4 

1973  34.5    77.8  42.7  100.0  83. b   325.0   17b. 5    70.4    54.4 

1974  90.9    17.3  .9  53.3  128.7   295. fc   174.7   192.3   140.7 

1975  34.1    32.9  57. b  104. b  1 3fc . 9   213.3   21b. 0   lb2.8    bl.4 

197b  127.4     4.2  51.8  b3.b  180.9    99.3   112.5    93.2   185.7 

1977  56.8    77.3  79.5  92.9  bl.b   215. b   142.7   118.9    90.4 

1978  lb. 2    27.9  bO.8  112.0  174.8   15b. 4   110.0   178.6   102.9 

1979  79.2    14.4  5b . 5  65.1  79.8   204.4   133.5   128. b    98.7 

1980  28.8    34.0  42.2  10b. 9  101.4   157.0   348.2   134.2   122. fc 

35.7  45.7  89.0  117.5   198.8   175. b   150.8   107.0 

45  52  83  118     187     1 7fc     14fc      87 
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STATION  PRESSURE  MB 
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.3 
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880 
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880 

.0 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1020.1  1015.5  1014.0  1014.4  1014.8  1010. b  1016.4  1016.4  1020.5  1023.4  1013.7  1021.0   1016.7 

1872  1026.8  1021.8  1018.4  1008.8  1013.8  1014.5  1014.6  1015.1  1017.2  1018.8  1015.0  1032.5   1018.4 

1873  102b. 4  1008.8  1021.5  1012.4  101b. 5  101b. b  1010.8  1018.5  1017.7  1018.8  1015.1  1013.4   101b. 5 

1874  1024.5  1015.0  1023.0  1014.8  1010.7  1010.2  1012.0  1017.3  101b. 1  1008.8  1016.3  1015.5   1015.4 

1875  1017.8  1025.4  1011.8  1012.8  1014.8  1014.7  1013.0  1016.8  1020.0  1021.4  1022.4  1018.2   1017.5 

187b  1010.0  1028.2  1018.0  1014.5  1015.8  101b. 8  1013.2  1017.7  1015.3  1017.1  1018.3  1012.4   101b. 5 

1877  1018.0  1012.4  1020.4  1012.7  101b. 8  1013.4  1012.0  1013. b  1021.1  1022.3  1010.7  1023.2   101b. 4 

1878  1017. b  1015.0  1013.3  1012.8  1014.8  1013.2  1015.3  1015.8  1012.7  1020.8  102b. 3  1014. b  101b. 0 
1878  1014.0  1018.8  1012.7  1014.1  1020.1  1017.5  1015. b  1014.6  1018.0  1022.8  1017.4  1015.3  1016.8 
1880  1020.6  1024.1  1016.6  1013.8  1015.4  1010.8  1010.8  1014.8  1020.0  1013.5  1018.0  1016.3   1016.2 

13.2  1015.4  1013.8  1013.4  1016.2  1018.0  1018.8  1017.3  1018.3   1016.6 

14.5  1015.3  1014.6  1014.2  1015.2  1017.7  1018.5  1017.7  1017.1   1016.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  -   4.1  -   1.2  -    .8  7.3  15.3  15. b  17.3  18.1  10.7  7.7     2.0     2.0  7.5 

1872  -   B.8  -   1.6     3.0  8.5  13.7  17.1  20.1  16.5  11.2  5.6     4.0  -   1.4  7.3 

1873  -  3.5  .6  2.5  7.6  12.5  15.3  17.5  16.7  12.8  6.3  1.0  -  1.2  7.4 
J874  -   2.5     1.6     3.2  6.2  11.0  14.1  16.0  17.6  13.6  6.6     2.8     1.6      7.6 

1875  1.8  -   1.6     4.4  7.1  14.5  16.0  18.4  17.2  15.0  7.6  .3  -    .7      8.3 

1876  -   4.2  -   7.2  -   2.0  8.1  11.3  14.6  17.4  14.4  12.6  b.8     3.8  -   l.b  b.2 

1877  -   2.b      .7     4.b  6.6  12.8  16.1  16.2  15.8  10.7  8.7     4.4  -   2.4  7.6 

1878  -  3.2  -  5.6  3.0  6.3  10.8  14.6  15.8  15.4  10.8  8.1  3.7  -  4.5  6.3 
1878  -  5.8  -  6.4  2.5  6.6  14.0  18.6  14.8  16.6  13.2  5.5  2.3  .8  6.8 
1880  -   7.1  -   1.6  -   1.7  b.O  8.4  15.1  16.6  15.7  12.0  8.6     1.1  -   1.3      6.1 

MEAN  -   4.0  -   2.2     1.8  7.0  12.5  15.7  17.0  16.4  12.3  7.2     2.6  -     .8      7.1 

CLINO  -   4.3  -   3.2      .7  7.4  12.7  16.5  17.3  16.8  12.8  7.8     3.0  -   1.4      7.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1871  11.5    22.6    18.7  30.6  44.4  143.4  40.0  31.4  35. 

1872  20.7     4.7    10.4  31.7  37.8  bO.2  134.4  204.5  123.1 

1873  3.8    40.1    11.0  30.0  81.2  83.2  64.3  10.7  54.1 

1874  15.1    17.2     2.1  26.0  44.3  158.7  80.3  85.0  44.3  208.7 

1875  17.7     3.5    21.6  5 

1876  58.2     T      38.0  1 

1877  17.7    47.7    38.6  5 

1878  20.8  30.5  12.5  5 
1878  58.4  8.6  28.6  4 
1880     11.2    12.4    35.4  7 

MEAN     23.7    18.8    21.8  4 

CLINO     26      28      28  3 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FES     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FE8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1015.9  101b. 8  1014.4  1013.8  1014.4  1011.2  1018.4  1015.4  1021.7  1025.1  1012.7  1023.2  101b. 9 

1972  1022.2  101b. 7  101b. 9  1011.2  1013.0  1015.1  1017.0  1017.2  1018.8  1021.1  1014.9  1028.2  1017.7 

1973  1024.7  1010.9  1022.4  1012.4  1017.5  1018.7  1012. b  1019.9  1017.3  1019.1  1015.0  1012.4  101b. 9 

1974  1020.3  1012.5  1019.4  1015.9  1013.2  1012.4  1013.2  1017.2  1014.3  1007. b  1013.5  1014.5  1014.5 

197b   1012.3  1024.5  1020. b  1017.2  101b. 4  1019.2  1015.1  1019.4  1015.9  1012.4  101b. 8  1010.4  101b. 7 

197b   101b. 1  1027. b  1010.5  1014. b  101b. 5  1017.0  1015.0  1018.2  1017.5  1022.1  1019.0  1020.8  1017.9 

1977  1014.2  1010.7  1019.0  1012.4  1017.3  1013. b  1012.9  1014.1  1021.8  1020.9  1008.2  1020.9  1015.5 

1978  1013.2  1012.2  1011.0  1013.5  1014.8  1013.9  1015.3  1015.7  1013.1  1021.2  1025.5  1011. b  1015.1 

1979  1013.9  1015.0  1009.1  1013.2  1018.2  1017.3  101b. 5  1014.3  1019.5  1019.7  1014.9  1011.5  1015.2 

1980  1018. b  1021.9  1013. b  1015.0  101b. 5  1011.3  1011.8  1015.3  1019.8  1011.9  1017.1  1015.5  1015.7 

1015.8  1015.0  1014.8  101b. 7  1018.0  1018.1  1015.8  101b. 9  101b. 2 

1015.8  1015. b  1015.0  1015.5  1017.3  1018.2  101b. 0  1015.7  101b. 0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

2     1.0     8.2    15.3    14.8    19.0    19.9    12.1     9.3     3.1  3.4  8.8 

.9     4.5  .b  8.2 

.3     2.8  -    .4  8.5 

.0     4.5  3.9  8.9 

.5     2.0  1.1  9.4 


7.7 
7.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL' 

1971  13.7  37.1  19.2  31.3  40.0  143.5  2b. 2  28. b  33.2    30.8  35.0  48.0  48b  b 

1972  32.5     2.4  49.4  23.2  75. b  40.1  bO.5  bO . 2  b9.0     8.3  31  9  5  0  458  1 

1973  14.0  3b. 9  17.3  73.1  59.2  47.0  125.8  lb. 5  33.0    59.2  44.8  3b . 7  5b3.5 

1974  39.9  39.2  8.1  15.7  75.0  80.9  73.4  84.8  41.8  1 b2  4  40  3  89  4  750  9 

1975  33.4  12.3  18.1  42.2  20.7  43.7  81.5  37.2  20.2    b3.3  29  3  32  1  434  0 
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197b     94.5    13.0    18.9    13.8    38.9    24.7    32 . b    bl.3    33.8    45  9    44  5  32  7  454  b 

1977  21.7    3b. 5    29.5    bb . 3    97.9    35.8    91. b   115.7    44.2     7.b    b4  3  44  4  b55  5 

1978  33.7     7.7    2b. 8    33.5    b3.0    3b .  8    29.3    91.1   109.5    52.8    32.0  73  b  589  8 

1979  2b. 1    23.1    44.8    71.7    23. b    30.5    51.3    32.4    85.0    14  8    81  5  91  8  57b  b 
'980     12.8    17.2    20.8    bl.9    20.5    8b. 0    84.4    82.3    72.1    4b. 7    30.3  37.4  572.4 

.4  49.1  554.2 
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.3 
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.9 
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MEAN 
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.8 
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.3 
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.fc 

985 

.2 

98fe, 

.0 
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1 

987 

1 

986 

.8 

988 

.0 
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.8 
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.0 
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.  1 

987 

.9 
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98fc 

.2 

985 

.9 

983 

.5 

983 

.3 

983 

.b 

985 

.0 

984 

.8 

983 

.8 

984 

.5 

984 

.5 

985 

.0 

98fe 

.5 

984 

.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1017.9  1020.4  1013. fe  1009.2  1012.6  1016.8  1015.3  1015.4  1016.8  1021.3  1018.8  1022.4  1016.7 

1972  1016.8  1014.4  1014.6  1016.0  1017.1  1015.9  1015.8  1015.4  1013.6  1014.6  1020.0  1021.4  1016.3 

1973  1023.5  1021.8  1019.7  1015.2  1015.4  1015. fe  1014. fe  1015.9  1017.2  1017.8  1020.5  1018.0  1017.9 

1974  1024.3  1018.4  1014.3  1012.3  1014.8  1014.3  1015.9  1015.8  1017.3  1019.5  1020.7  102fe.8  1017.9 

1975  1024.2  1017.9  1014.5  1016.1  1013.9  1016.9  1016.1  1015.4  1017.8  1019.3  1020.9  1017.4  1017.5 

1976  1022. fc  1018. fe  1018.3  1013.1  1015.4  1015.7  1015. fe  1015.8  1015.4  1013.7  1021. fe  1012.2  1016.5 

1977  1015.7  1019.7  1021.5  101B.0  1015.5  lOlfe.l  1015.5  1015.0  1017.5  1015.4  1019.7  1017.3  1017.2 

1978  1020.9  1012.3  1022.3  1013.3  1015.6  1016.5  1016.7  lOlfe.O  1018.0  1018.4  1024.7  1013.9  1017.4 

1979  1013.2  1016.2  1018.4  1018.2  1018.3  1016.6  1017.1  1015.4  1018.0  1012.2  1021.9  1023.9  1017.4 

1980  1018.0  1020.9  1016.4  1015.3  1014.7  1016.7  1016.5  1016.7  1017.8  1018.1  1017.9  102fe.2  1017.9 

1015.9  1015.7  IOlfe.9  1017.0  1020.7  1020.0  1017.3 

101fe.2  1015.1  IOlfe.1  lOlfe.5  1017.5  1019.5  1016.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  8.8  10.7  10.1    12.6    14.1    18.4  23.4    21.6    22.0    20.1    11.1  10.3  15.3 

1972  8.3  9.7  10.5    14.1    15.4    18.1  22.8    23.0    19.4    16.1    12.9  9.7  15.0 

1973  8.7  9.0  11.0    15.0    17.3    21.3  22.4    25.2    21.5    17.6    14.1  8.5  16.0 

1974  11.2  9.6  10.7    11.9    17.4    20.7  26.5    24.1    20.1     15.2    13.4  11.2  16.0 

1975  10.2  11.1  9.9    13.1    15.3    19.6  23.2    24.4    21.7    18.0    13.4  8.3  15.7 

1976  8.9  10.8  11.9    12.1    16.3    23.7  24.0    24.3    20.0    15.4    10.7  10.8  15.7 

1977  9.6  11.1  12.4    14.5    16.0    18.4  21.4    21.9    23.6    17.4    12.4  12.4  15.9 

1978  9.3  11.1  12.0    12.5    15.4    17.7  24.2    23.9    25.3    18.4    13.6  12.4  16.3 

1979  10. b  10.9  10.4    12.9    16.6    21.9  24.0    24.0    21.7    15.7    13.3  11.0  16. 1 

1980  10.1  11.2  11.9    15.3    16.1    20.6  23.2    24.7    23.8    18.0    13.0  9.5  16.4 


1015, 
1015 
1015 
1018 
1014 

,4 
,5 
.6 
.3 
.7 

1015, 
1016 
1016 
1016 
1016 

,  7 
1 
.5 
.6 
.7 

1015 
1015 

,3 

,  7 

1016 
1016 

.  1 
.  7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1971  131.8  3.4  30.7  125.0  61.5  52.0 

1972  107.0  124.8  92.7     4.0  20.3  1.0 

1973  87.3  25.0  21.7     6.2  66.2  65.1 

1974  53.9  66.8  48.2    73.2  16.3  23.4 

1975  49.8  104.1  128.8    28.0  96.5  25.7 

1976  39.9  62.8  46.9  109.1  15.3  10.5 

1977  130.2  153.6  22.2     6.2     4.3  42.4 

1978  34.3  104.2  38.5    89.8  49.3  15.8 

1979  147.5  145.0  74.3         fcb.9  19.4  .1 

1980  45.1  53.1  80.3         bS.fe  5fe . fc  2.8 

MEAN  82.7  84.3  58.4         57.7  40    fc  23    9 

CLINO  72.3  53.3  90.3         50.5  38.4  15.4 
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TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1571  3.3  t 

1572  2.5  5 

1573  4.0  5 

1574  5.8  5 

1575  b.2  t 

157b      4.3  t 

1577  4.3  6 

1578  4.3  t 
1575  5.5  i 
1580      5.0  7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1571  17b. 5  12.8    bb.8  135. b 

1572  107.5  204. b    70.5  11.5 

1573  123.5     b.5    13.0  21.1 

1574  157 .8  100.4    37.1  30 . 3 

1575  b7.4  88.2  112.3  2b . 1 

157b  4b. 1  34.3    23.8  72.1 

1577  177.5  156.1    25.2  32.7 
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.fc 

1014 

.0 
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.7 
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1019 

.5 
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.4 

1017 

,0 

1012 

.2 
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.3 
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,9 

1013 

.4 
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.9 
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.2 
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.9 

1015, 

,3 

1015 
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1019 

.2 

1015 

.2 

101  1 

.4 

1009 

.fe 

1012 

.  1 

1011 

.3 

1014 

.fc 

1014 

.fc 

1015 

.3 

1017 

.fc 
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.4 

1024 

.  1 

1015 
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1020 
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1014 

.2 

1012 

.5 

1014 

.fc 

101  1 
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8 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  1017.3  1021. fc  1014.9  1009.1  1013.7  1018.2  1017.4  1017.5  1018.4  1022.2  1020. fc  1023.2 

1972  lOlfc.8  1014.0  1015.2  1018.3  1019.8  1018.7  1018.0  1017.8  1014.3  1014.4  1020.8  1021.2 

1973  1023. fc  1023.5  1021.1  101fc.3  101fc.4  1018.0  1017.4  1018.9  1018. fc  1018.3  1021.0  1019.4 

1974  1023.3  1019.3  1015.5  1013.7  101fc.2  1015.3  1018.7  1018. fc  1019.3  1021.7  1021. fc  1028.2 

1975  1025.0  1018.3  lOlfc.fc  1018.7  1015.9  1018.7  1018. fc  1018.2  1019.3  1021.0  1022.8  1019.5 

197fc  1024.0  1019.2  1018.7  1014.0  lOlfc.9  1017. fc  1017.4  1017.3  101fc.3  1013.3  1022.2  1012.0 

1977  1015.9  1019.4  1022.1  1019.8  1017.7  1018.2  1018.7  1018.2  1019.3  101fc.3  1021.2  101fc.9 

1978  1021.7  1011.8  1024.0  1014.6  1017. fc  1018.2  1020.4  1018.8  1020.0  1019.9  1025.8  1012.7 

1979  1014.0  1017.0  1019.1  1019.8  1019.9  1019.1  1019.4  1018.4  1020.3  1012.5  1023. fc  1024.2 

1980  1018. fc  1021.7  1017.1  101fc.4  1015.9  1019.4  1019.4  1019.5  1019.9  1019.4  1018.4  1028.2 

MEAN  1020.0  1018.6  1018.4  lOlfc.l  1017.0  1018.1  1018.5  1018.3  1018.6  1017.9  1021.8  1020.6 

CLINO  1019.5  1018.9  1015.9  1016.3  10lfc.2  1018.0  1018.1  1017.1  1017. fc  1017.2  1017.9  1019.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1971  11.1     12.5  11 

1972  11.4    11.9  13 

1973  11.6    11.2  12.9  14.1  15.3  17.5    18.3  18.3  18.5    16.6    14.8    11.4  15.0 

1974  13.0    11. fc  12.4  13.0  14.9  1fc.7    17.7  17.7  17.0    13.8    12.9    11. fc     14.4 

1975  12.3          12.7  11.9  12. fc  15.2  Ifc.fc          18.8  19.0  17.0          Ifc.fc          14.1          10.5             14.8 

197fc  10. fc          11.9  13.0  12.8  14.7  17.2          19.2  19.2  18.5          16.5          12. fc          13.0            14.9 

1977  11.4          12. fc  13.8  13.8  14.1  15.9          Ifc.fc  17.0  1fe.3          15.9          14.2          14.3            14.7 

1978  11.3    11.9  12.7  12.8  14.2  15. fe    1fc.5  17.7  19.3    16.4    15.1    13.2     14.7 

1979  11.7    12.0  11.4  12.7  14.3  15. fe    18.8  17.9  17.1    16.0    13.9    13.0     14.5 

1980  12.1    12.3  12.5  14.9  14.9  lfc.7    17.1  19.0  18.0    17.2    13.7    11.0     15.0 

.3     14.8 
.3     15.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1971  llfc.7     8.4  42.6  life. 7  118.0  48.1     4.3  15.1  1.7    10.4     9.2 

1972  105.3   119.3  1 Ofc . fc  14. fc  24.4  5.4  .6  3.5  9.3   159.6    47.6 

1973  80.6    29.0  5.4  10.0  110.1  1.2     4.7  0  23.7    36.0    97.2 

1974  109.0    82.0  26.9  38.3  37.1  59.4  .3  .8  5.2     3.6    67.1 

1975  59.0   105.4  137.4  21.5  21.7  2.6     1.6  0  7.0    24.4    67.5 

1976  37.2    43.3  33.5  68.7  .4  0  1.2  24.0  92.3   125.7   101.1 

1977  108.2   104.3  29.4  18.2  13.2  38.5     8.4  2.9  8.6    77.2    34.3 

1978  36.6   105.4  44.8  54.7  38.0  18.2     0  1.4  6.5    33.0    42.8 

1979  115.6   183.8  100.8  45.2  13.9  38.0    13.7  .3  9.4   193.7    18.0 


MEAN 
CLINO 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

n?!  qgs.g  1003. "3  gg?.!  qg2.o  33^.3  1000.2  ggg.A  333. i  1000.8  1004.8  1002.7  1005.3  1000.1 

1"372  "388.5  "3'95."3  SSV  .  1   'J'jg.g  1001.4  1000.2  1000.1   gg?."?  g^T.O   987.2  1003.3  1003.4    "3'3'3.5 

1873  1005.1  1005.5  1003.3   898.5   888.2  1001.3  1000.2  1002.0  1002.3  1001.8  1005.0  1002.1   1002,2 

1874  100fc.4  1001.7  888.7   886.4   888.4  888.8  1002.1  1002.0  1002.7  1004.7  1004. b  1011.2   1002.4 

1875  1007.4  1000.8  888.4  1001.4   888.6  1001.8  1001.5  1001.3  1002.4  1003.6  1005.1  1002.5   1002.1 

1876  1006.8  1002.2  1002.2   887.4  1000.4  1001.0  1001.0  1000.7  888.6   886.7  1005.3   885.0   1000.7 

1877  888.6  1001.6  1004.8  1002.7  1000.3  1000.8  1001.3  1000.7  1002.4   888.5  1003.7  1000.3   1001.4 

1878  1004.3  884.5  1006.2  887.0  1000.3  1000.7  1002.8  1001.5  1003.0  1003.1  1008.8  885.0  1001.4 
1878  886.5  888.2  1001.2  1002.1  1002.4  1001.6  1002.0  1001.3  1003.2  885.3  1006.1  1006.8  1001.4 
1880  1001.4  1004.6  888.7   888.6   888.6  1001.7  1001.7  1002.1  1002.7  1001.8  1001.1  1010.5   1002.1 

MEAN  1002.4  1000.8  1000.8   888.7   888.6  1000.8  1001.2  1001.1  10 

CLINO  1003.2  1002.0  888.7   888.3   888.2  1000.8  1001.0  1000.1  10 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1871  1015.8  1021.0  1014.1  1008.7  1012.5  1016.8  1015.8  1016.2  1017.4  1021.5  1018.8  1022.5 

1872  1015.6  1012.8  1014.0  1016.7  1018.2  1016.8  1016.5  1016.4  1013.5  1013.8  1020.1  1020.5 

1873  1022.3  1022.6  1020.3  1015.3  1015.8  1017.8  1016.7  1018.4  1018.8  1018.5  1022.0  1018.3 

1874  1023.4  1018.8  1015.6  1013.2  1016.1  1015.3  1018.5  1018.5  1018.4  1021.7  1021.5  1028.4 

1875  1024.5  1017.8  1015.4  1018.3  1015.3  1018.4  1018.0  1017.8  1018.0  1020.3  1022.1  1018.8 

1876  1024.1  1018.2  1018.2  1014.2  1017.1  1017.5  1017.4  1017.1  1016.2  1013.4  1022.3  1011.8 

1877  1015.5  1018.6  1021.7  1018.5  1017.0  1017.5  1017.8  1017.2  1018.8  1016.1  1020.6  1017.2 

1878  1021.4  1011.3  1023.2  1013.8  1017.0  1017.3  1018.3  1018.0  1018.5  1018.8  1025.8  1011.7 
1878  1013.4  1015.1  1018.2  1018.0  1018.1  1018.1  1018.4  1017.7  1018.8  1011.8  1023.1  1024.0 
1880  1018.4  1021.6  1016.6  1016.4  1015.3  1018.3  1018.2  1018.4  1018.2  1018.6  1018.0  1027.8 

MEAN  1018.4  1017.8  1017.8  1015.5  1016.3  1017.4  1017.7  1017.6  10 

CLINO  1020.3  1018.0  1015.5  1016.0  1015.8  1017.4  1017.3  1016.4  10 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  10.0  11.8    10.8    14.1    15.0    17.8    22.7    20.2  21.1    20.2    12.4    11.2     15.6 

1872  7.8  8.8    11.0    13.8    14.0    16.4    21.3    21.2  18.2    15.8    13.1    10.0     14.5 

1873  8.4  8.8    12.5    14.7    16.1    20.5    20.6    22.3  18.6    17.3    13.8     8.0     15.5 

1874  11.1  10.0    11.5    12.8    16.5    18.4    22.5    20.8  17.7    13.8    12.4    11.0     15.0 

1875  10.7  11.8    10.2    13.7    16.3    18.4    21.3    22.2  18.2    17.7    12.5     8.7     15.3 

1876  8.2  11.3    12.5    13.0    16.8    22.2    22.8    22.1  18.8    14.8    11.3    11.1     15.5 

1877  8.7  11.3    13.1    16.8    17.8    18.3    18.4    18.8  22.0    16.8    12.0    12.8     15.8 

1878  8.4  11.6  11.8  12.4  15.4  17.8  20.7  21.3  22.8  17.8  13.7  11.8  15.6 
1878  10.4  11.2  10.5  13.1  16.0  20.0  22.7  21.2  20.3  15.3  12.2  10.8  15.3 
1880  10.1  11.2    11.8    15.5    15.7    18.5    20.4    22.1  21.1    17.2    12.5     8.8     15.4 

MEAN  8.8  11.0    11.6    14.0    16.0    18.2    21.4    21.3  20.2    16.7    12.6    10.5     15.3 

CLINO  8.7  10.8    13.2    15.1    16.8    18.8    21.8    22.2  20.6    17.4    13.2    10.2     15.8 

PRECIPITATION  MM 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1018.4  1021.4  1014.5  1009.8  1013.2  1017.5  101b. 2  101b. 2  1017.7  1022.2  1019.8  1023.3  1017.5 

1972  1017.4  1014.8  1015.2  101b. 9  1017.9  101b. b  101b. b  101b. 2  1014.3  1015.1  1020.8  1022.1  1017.0 

1973  1024  1  1022  8  1020.7  101b. 0  101b. 1  101b. 5  1015.4  101b. 7  1018.1  1018. b  1021. b  1018.8  1018.8 

1974  1024,7  1019.0  1015.1  1012.9  1015.7  1015.1  101b. 9  101b. 8  1018.1  1020.4  1021.3  1027.1  1018. b 

1975  1024.8  1018.4  1015.0  101b. 8  1014.5  1017.5  101b, 7  1015. b  1018.5  1019.8  1021. b  1018.6  1018.1 

1976  1023. b  1018.7  1019.0  1013. b  101b. 0  101b. 7  101b. 2  101b. 4  1015.9  1014.0  1022.1  1012.6  1017.1 

1977  1019.9  1018.6  101b. 4  1019.0  1016.3  101b. 8  101b. 5  1015.9  1018.4  101b. 2  1020.4  1017.8  1017.7 

1978  1021.5  1012.5  1022.8  1013.7  101b. 3  101b. 9  1017.5  101b. b  1018. b  1019.2  1025.5  1013.8  1017.9 

1979  1013.7  1016.4  1018.8  1018.8  1018.9  1017.3  1017.7  1016.3  1018.8  1012.6  1022.7  1024.3  1018.0 

1980  1018. b  1021.5  101b. 9  101b. 0  1015.3  1017.5  1017.3  1017.4  1018. b  1018.8  1018. b  1027.2  1018. b 

1017.4  1015.4  101b. 0  101b. 8  101b. 7  1016.4  10 

1.9  1015.9  1016,3  1016.2  1018.0  1018.1  1017.1  10 

TEMPERATURE  DEG  C 


17.2 
20.8 

19.7 


1971 

8.3 

10, 

,9 

9 

.b 

12 

,3 

13 

.6 

1972 

7.7 

9, 

.2 

10 

.  1 

13 

,7 

14 

,8 

1973 

8.7 

9, 

,  1 

1  1 

.  1 

1  4 

.5 

lb 

.5 

1974 

10.6 

9 

,4 

10 

.5 

1  1  , 

,7 

lb 

.8 

1975 

10.4 

1  1 

,0 

9 

.9 

13, 

.2 

14 

.9 

1976 

10.  1 

10 

,  7 

12 

.3 

1  1  , 

.7 

lb 

.b 

1977 

9.  1 

10 

,5 

12 

.b 

14 

4 

15 

.  1 

1978 

9.0 

10 

.5 

1  1 

.8 

1  1 

.8 

14 

.  7 

1979 

10.0 

10 

,4 

9 

.9 

12 

.7 

lb 

.3 

1980 

9.6 

10 

,6 

1  1 

.2 

15 

.0 

15 

.b 

MEAN 

9.4 

10 

.2 

10 

.9 

13 

.  1 

15 

.5 

CLINO 

8.8 

9 

.8 

12 

.0 

14 

.  1 

lb 

.2 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

J,,N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1971 

210.2 

4 

.3 

30 

.2 

131 

.  7 

121 

.2 

1972 

130.8 

154 

.5 

80 

.4 

13 

.2 

21 

.9 

1973 

101.4 

23 

1 

23 

.4 

13 

.2 

63 

.9 

1974 

66.3 

94 

,0 

51 

.b 

53 

.8 

28 

.4 

1975 

59.6 

81 

.  1 

138 

.  7 

30 

.2 

67 

.2 

1976 

35.2 

64 

.  1 

39 

.0 

8b 

.0 

8 

.4 

1977 

142.9 

167 

.9 

18 

.  1 

14 

.5 

7 

.9 

1978 

36.7 

182 

,9 

58 

1 

97 

.5 

41 

.9 

1979 

130.3 

145 

.6 

84 

.0 

b2 

.4 

4 

.8 

1980 

33.3 

50 

.8 

71 

.4 

21 

.8 

39 

.  7 

MEAN 

94.7 

9b 

.8 

59 

.5 

52 

.4 

40 

.5 

CLINO 

95.6 

b5 

.6 

102 

.9 

57 

.2 

49 

.0 

5 

.5 

6 

.9 

41 

,4 

633 

124 

.0 

48 

.5 

104 

,3 

727 

35 

.  1 

4  1 

.  4 

85 

.5 

419 

12 

,4 

57 

.9 

lb 

.5 

420 

18 

.5 

15 

.9 

77 

.7 

524 

87 

.  7 

84 

.0 

144 

.2 

634 

105 

.8 

57 

.b 

213 

.9 

879 

40 

.2 

51 

.7 

238 

.6 

829 

21b 

.6 

lb 

.3 

13 

.  1 

7b7 

51 

.0 

51 

.  1 

4 

.  1 

38b 

69 

7 

43 

,  1 

93, 

,9 

622 

61 

.9 

80 

.  7 

90 

.9 

655 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

^3^^  1017.7  ioi<3.3  1012. fc  loog.i  1012.5  ioib.2  1014.7  1014.4  1015.8  1020.0  1017.4  1021.2  1015. ^ 

1872  1016.4  1014.5  1014.3  1014. g  101E..2  1015.1  1015.1  1014.5  1013.0  1014.0  1018.8  1020.6   1015.6 

1"373  1022.'?  1020.5  1018.6  1014.6  1015.2  1015.1  1013.7  1015.1  1016.4  1017.1  101"9.1  1016.8   1017.1 

1'374  1023  g  1017  "3  1013  8  1012.3  1014.8  1014.6  1015.4  1015.0  1016.6  1018.5  lOn.S  1025.6   1017.4 

1'375  1023.6  1017.8  1014.8  1015.5  1014.0  1016.8  1015.2  1014.8  1017.7  1018.9  1020.4  1016.6   1017.2 

1S76  1021  <5  1017  "3  1017  8  1013.0  1014.8  1015.5  1015.0  1015.2  1015.1  1013.6  1020.9  1012.3   1016.1 

1977  1015.3  1020.1  1021.2  1017.2  1015.3  1016.1  1015.1  1014.5  1017.4  1015.4  1019.0  1017.0   1017.0 

1978  1020.5  1012.7  1022.0  1013.4  1015.4  1016.3  1015.7  1015.4  1017.5  1017.5  1023.7  1014.5   1017.0 

1979  1012.7  1016.4  1018.2  1017.5  1017.8  1016.2  1016.7  1014.4  1017.4  1012.3  1020.9  1023.3   1017.0 

1980  1017.4  1020.0  1015.9  1014.6  1014.4  1016.0  1015.6  1015.7  1017.0  1017.5  1017.2  1024.8   1017.2 

MEAN  1019.2  1017.7  1016.9  1014.2  1015.0  1015.8  1015.2  1014.9  1016.4  1016.5  1019,7  1019.3   1016.8 

CLINO  1014.8  1013.8  1011.1  1010.5  1010.4  1011.3  1010.8  1010.2  1011.3  1011.8  1012.5  1014.4   1011.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     EE8     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  1018.8  1020.4  1013.7  1010.2  1013.5  1017.3  1015.7  1015.5  1016.9  1021.1  1018.5  1022.3 

1972  1017.5  1015.6  1015.4  1016.0  1017.3  1016.2  1016.2  1015.5  1014.1  1015.1  1019.9  1021.7 

1973  1024.0  1021.6  1019.7  1015.7  1016.3  1016.1  1014.8  1016.1  1017.5  1018.2  1020.1  1017.9 

1974  1025.0  1019.0  1014.9  1013.4  1015.8  1015.6  1016.4  1016.1  1017.7  1019.5  1021.0  1026.7 

1975  1024.7  1018.9  1015.8  1016.6  1015.1  1017.9  1016.3  1015.9  1018.8  1020.0  1021.5  1017.7 

1976  1023  0  1018  9  1018.9  1014.1  1015.9  1016.5  1016.1  1016.3  1016.2  1014.6  1022.0  1013.4 

1977  1016.4  1021.2  1022.2  1018.3  1016.4  1017.2  1016.2  1015.6  1018.5  1016.4  1020.1  1018.1 

1978  1021.6  1013.7  1023.1  1014.5  1016.5  1017.4  1016.7  1016.4  1018.5  1018.6  1024.8  1015.6 

1979  1013.8  1017.5  1019.3  1018.6  1018.9  1017.3  1017.8  1015.5  1018.5  1013.3  1022.0  1024.4 

1980  1018.5  1021.1  1017.0  1015.7  1015.5  1017.1  1016.6  1016.7  1018.0  1018.6  1018.3  1025.9 

MEAN  1020.3  1018.8  1018.0  1015.3  1016.1  1016.9  1016.3  1016.0  1017.5  1017.5  1020.8  1020.4 

CLINO  1019.3  1018.3  1015.6  1015.0  1014.9  1015.8  1015.3  1014.7  1015.8  1016.3  1016.9  1018.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC 

1971  11.3    12.5    12.3    14.0  15.7  18.8  22.7 

1972  10.7    11.7    12.3    15.4  17.3  19.0  21.9 

1973  10.9    11.7    13.1    15.1  17.6  20.3  22.3 

1974  12.6    11.7    12.7    13.2  17.5  20.3  25.0 

1975  12.3    13,3    12.5    14.8  16.3  19.4  23.8 

1976  10.8    13.1    13.8    13.5  17.3  22.7  24.3 

1977  12.5    13.0    14.2    16.1  17.2  18.4  21.6 

1978  11.6    12.9    13.2    14.2  16.2  18.4  23.6 

1979  13.2    12.9    12.2    15.1  17.1  20.7  23.2 

1980  11.5    12.4    13.7    15.9  17,5  21.5  23.1 


PRECIPI TATION  MM 


1971 

127 

.0 

19 

,6 

22 

.0 

124, 

,6 

1972 

126 

.0 

142 

,9 

82 

.  7 

12, 

,  7 

1973 

74 

.  1 

9 

,  1 

4 

,8 

2, 

,8 

1974 

32 

.  1 

29 

,6 

47 

,8 

87 

,3 

1975 

65 

.9 

105 

,3 

84 

,7 

25, 

,6 

1976 

28 

.3 

50 

,0 

36 

,6 

87 

.8 

1977 

149 

.8 

123 

,5 

4 

.2 

2, 

,4 

1978 

45 

,4 

82 

.4 

27 

,4 

63 

,8 

1979 

133 

7 

131 

.5 

47 

.9 

23 

,8 

1980 

35 

,6 

83 

.2 

53 

.9 

18 

,  1 

15,  1 
,5 


1017 

.0 

1016 

,7 

1018 

,2 

1018 

,4 

1018 

,3 

1017 

,2 

1018 

.  1 

1018, 

,  1 

1018 

.  1 

1018 

.2 

1017 

.8 

1016 

.4 

21  , 

,6 

21 

.5 

20, 

,9 

13, 

6 

1  1  , 

,9 

16.4 

22. 

.2 

19 

.3 

1  7  , 

,5 

15. 

3 

12, 

.5 

16.3 

23. 

,  4 

21 

.  1 

17, 

,9 

16, 

,0 

10, 

,8 

16.7 

23, 

,9 

20 

,3 

16. 

.7 

14  , 

,8 

13, 

,  1 

16.8 

24, 

,2 

20 

,5 

18, 

,8 

15, 

,  1 

1  1 

.6 

16.9 

24, 

,3 

20 

,9 

17 

,  1 

12, 

,9 

13 

,9 

17.0 

21  , 

,7 

21 

,5 

18 

4 

14 

,8 

14 

,7 

17.0 

22 

,4 

23 

,0 

18 

.8 

15 

,4 

14 

,5 

17.0 

23, 

7 

21 

,5 

17 

,  1 

14 

,4 

12 

.2 

16.9 

24 

,3 

23 

,6 

18 

,9 

15 

,  1 

1  1 

.5 

17.4 

23 

,2 

21 

,3 

18 

,2 

14 

,  7 

12 

,  7 

16.8 

24 

.0 

22 

,2 

19, 

0 

15, 

8 

13, 

0 

17.7 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

4 

,2 

4 

13 

,8 

5 

,3 

129 

.  1 

530.2 

0 

41 

.8 

185 

,  1 

29 

,8 

88 

.7 

720.6 

,3 

.3 

9 

.  7 

30 

,8 

50 

.4 

212.2 

0 

0 

1 

1 

30 

.5 

10 

.8 

266.5 

0 

3 

.0 

1  1 

,7 

9 

,  1 

322 

.0 

684.4 

53 

.4 

46 

.6 

5b 

,3 

29 

.0 

177 

.4 

587.0 

.  1 

1 

106 

.  7 

125 

.4 

195 

.4 

722.8 

0 

1 

,7 

36 

.8 

73 

.0 

101 

.9 

467.3 

0 

20 

.  7 

136 

.9 

3 

.4 

6 

.  1 

507.1 

4 

.8 

8 

.5 

50 

.  7 

74 

.6 

.7 

380.5 

6 

.3 

12 

,3 

60 

.9 

41 

.  1 

108 

.2 

507.8 

.4 

17 

.5 

51 

.3 

65 

.4 

67 

.2 

452.6 

EUROPE 


15 

.3 

15 

.3 

17 

.0 

lb 

.2 

17, 

,5 

21 

.  1 

12 

.6 

1& 

.8 

n 

.5 

13 

.8 

1E> 

,  1 

13 

.0 

12 

.■5 

Ifc 

,4 

22 

.3 

15 

.  1 

15 

,  7 

17 

.■3 

UL 

AUG 

3 

.£. 

10 

.5 

1  1 

,0 

.  H 

ig 

,  1 

0 

0 

0 

.b 

0 

2 

.8 

40 

.2 

8 

.3 

.b 

0 

.8 

2 

.8 

.  1 

3 

.3 

21 

.b 

5 

,2 

7 

.4 

1018 

,0 

1017 

.8 

1018 

.3 

1018 

.2 

1018. 

.8 

1017 

.4 

1017 

.8 

1017 

.8 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1004.7  1008.2  1001.8  88b. 8  1000.7  1005.2  1004.1  1004.4  1005.4  1008.4  1007.4  1010.3   1004.8 

1872  1004.3  1001.7  1002.4  1004.8  lOOfe.2  1005.2  1005.0  1004.7  1002.0  1002.3  1008.2  1008.7   1004. b 

1873  1010.8  1010.3  1008.1  1003,7  1003.5  1003.8  1003.1  1004.3  1005.3  1004.5  100b. 7  1004.4   1005.7 

1874  1008. b  1004.7  1000.8  888.7  1001.4  1000.8  1003.3  1003.2  1004.3  100b. 4  100b. 5  1012.8   1004.4 

1875  1008.7  1003.2  1000.8  1003.0  1000.8  1004.0  1003.5  1003.0  1004. b  1005. b  1007.2  1003.6   1004.1 

187b  1008.4  1004.2  1004.5  888.7  1002.4  1002.8  1002.1  1002.3  1001. b   888.3  1007.2   887.1   1002.6 

1877  1000. b  1004.4  100b. 8  1004.2  1002.2  1002. b  1002.8  1002.3  1003.8  1001.1  1005.3  1002.1   1003.2 

1878  100b. 4  88b. 8  1008.2  888.2  1001.8  1002.7  1003.7  1002. b  1004.1  1004.2  1010.2  887.8  1003.2 
1878  888,3  1000,8  1003.7  1004.0  1004.4  1003.1  1003.5  1002.5  1004.5  887.5  1007.8  1008.1  1003.3 
1880  1003.3  100b. 2  1001.9  1001.1  1000.8  1003.3  1003.2  1003.2  1004.0  1003.8  1003.1  1012.0   1003.8 

MEAN  1005.6  1004.1  1003.8  1001.5  1002.4  1003.4  1003.4  1003.2  1004.0  1003.4  1007.0  1005.8   1004.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1018.1  1021. b  1015.2  1008.8  1013.7  1018,3  1017,0  1017,4  1018,4  1022,5  1020.8  1023.7 

1872  1017.7  1015,0  1015,7  1018,0  1018.5  1018.4  1017.8  1017. b  1015.0  1015.4  1021.5  1022.1 

1873  1024.3  1023.7  1021.5  101b. 8  1016.7  101b. 8  101b. 0  1017.2  1018.3  1018.5  1021. b  1018.5 

1874  1024. b  1018.7  1015.8  1013.6  1016.1  1015.4  1017.7  1017.8  1018.0  1021.3  1021.4  1027.8 

1875  1024.7  1018.0  1015.7  1017.8  1015.5  1018.6  1016.0  1017.5  1018,2  1020,3  1022.1  1018.7 

1876  1023,6  1018,1  1018,5  1014.5  1017.1  1017.4  1016. b  1016.7  1016,1  1013.8  1022.1  1011.8 

1877  1015. b  1018.3  1021.8  1018.0  1017.0  1017.3  1017.4  101b. 8  1018.3  1015.7  1020.1  1016.8 

1878  1021,4  1011.6  1023.2  1014.0  1016.7  1017.4  1018.3  1017.1  1018.4  1018.8  1025.1  1012.6 
1878  1013.2  1015.8  1018.6  1018.8  1018.1  1017.6  1017.8  1016.8  1018.0  1012.1  1022.7  1024.0 
1880  1018.2  1021.1  1016.8  1015.8  1015.4  1017.8  1017.7  1017.7  1018.5  1018.5  1017.8  1027.2   1018.6 

MEAN  1020.1  1018.5  1018.4  1015.8  1016.7  1017,5  1017,4  1017,3  1018,0  1017.7  1021.5  1020,4   1018.3 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  10.1    12. b  12.0  14.0  15.1    18.3    22.5    21.3    21.8    20. b    13.4    11. b     16.1 

1872  10.4    11.4  11 

1873  10.4    11.7  13 

1874  1 1 .6    11.0  11 

1875  11.0    12.3  11 

1876  8.8    11.4  12 

1877  10.3    11.8  13 

1878  10.7  11.8  12.6  13.1  15.7 
1878  11.2  11.8  11.1  13.8  16,6 
1880  10.6    12.0  12.2  15.6  16.2 

MEAN  10.5    11.8  12.2  14,2  16,1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY 

1871  137,0    21,3  57.7  136,8  1 35 . 1 

1872  233.7       183.6  126.1  5,6  26.1  ,6110  4         31    3       120    0 

1873  160.0         27.8  17.5  28.2  106.6 

1874  64.7         73.6  38.1  54.7  27.5 

1875  58.8   111.7  165.8  15.0  28,4 

1876  58. 1    b1 .8  21.3  84.2  .8 

1877  85.1   102.5  2b  ,  7  18.8  11.3    38.1     8.3  b     8  5   173  8 

1878  57.7   204.4  48 

1878  152.7   202.1  114.5  74.4  14. b    17.7     2  8  1     4  1   1812 

1880  47, b    54,4  b7 

MEAN  105,6   105.3  68,5  53.1  46,0    18.7     5.2     7.4    14.8    67,6    60,6   100.1 


lb. 8 
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1  1  4 

1  1 

.6 

15 

17.6 
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13 

.5 

16 

18.0 

14.0 

13 

.  1 

16 

16.5 

13.3 

1  1 

.6 

lb 

8 

.  1 

51 

.0 

b13 

.3 

37 

.2 

178 

1 

8b3 

.7 

108 

.3 

58 

.2 

558 

.4 

46, 

.8 

16 

.4 

375 

.0 

45 

,  1 

58 

.  1 

523 

,  1 

81  . 

1 

168, 

,4 

bb5. 

,2 

100 

,  1 

178 

.5 

754 

,4 

81  , 

,0 

261 

.6 

858 

.8 

15, 

,8 

21 

.6 

811 

.8 

70, 

,6 

7 

.8 

417 

.0 
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WMO  08568   40  25N  007  33H  1380  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


n7i 

858 

.9 

864 

.5 

857, 

,3 

854 

.2 

857, 

,7 

863, 

,3 

865 

.2 

864. 

1 

866 

.  1 

869 

.5 

863, 

,  1 

865, 

.9 

862, 

.5 

1972 

858 

.3 

855 

.6 

857. 

.5 

861 

.  1 

862 

,4 

862 

.7 

865 

,2 

865, 

1 

861 

.8 

860 

.6 

864 

,8 

863, 

.9 

861  , 

.6 

1973 

8&4 

.9 

864 

.5 

864, 

.  1 

861 

.0 

861 

.5 

865, 

.0 

863 

.9 

866, 

,8 

865 

,4 

864 

.2 

866 

.6 

861 

.2 

864 

.  1 

1974 

8b5 

.7 

859 

.7 

858, 

,  1 

856 

7 

861 

.2 

862 

.5 

867 

4 

865, 

,8 

864 

.8 

864 

.7 

864 

.7 

870, 

.9 

863 

.5 

1975 

Bfcfe 

.4 

861 

.  1 

857, 

,3 

861 

.7 

860 

.0 

865, 

.0 

865 

.6 

865, 

,6 

866 

.  1 

866 

.0 

865 

.0 

861  , 

.7 

863 

.5 

197fe 

8bt 

.3 

861 

.6 

862, 

,  1 

857 

.8 

862 

4 

866 

.3 

865 

.6 

865, 

,  1 

862 

.6 

857 

.9 

864 

,4 

855 

.8 

862 

.3 

1977 

857 

.8 

861 

.0 

864, 

.8 

863 

.5 

860 

.9 

862 

.7 

864 

.3 

863, 

,6 

867 

.7 

863 

.5 

863 

.8 

862 

.0 

863 

.0 

1978 

8E>2 

.3 

855 

.2 

865 

.  1 

857 

.  1 

861 

.5 

863 

.  1 

866 

.8 

866, 

.5 

869 

1 

866 

4 

869 

.2 

855 

.9 

863 

.2 

1979 

85fc 

.8 

858 

.0 

860, 

.  1 

862 

.0 

863 

.6 

865 

.7 

867 

.5 

865, 

,9 

867, 

.2 

858 

.2 

867, 

.0 

866. 

5 

863, 

,2 

1980 

8fc1 

.3 

864 

.8 

859 

.9 

861 

.9 

ff60 

.4 

865 

.2 

865 

.5 

867, 

,0 

867 

.4 

864 

.2 

862 

.2 

868 

.  7 

864 

.0 

MEAN 

861 

.9 

860 

.6 

860, 

.6 

859 

.7 

861 

.2 

864 

.2 

865 

.  7 

865, 

,6 

865 

.8 

863 

.5 

865 

.  1 

863 

.2 

863 

1 

CLINO 

864 

.5 

363 

.5 

861 

.6 

862 

.  7 

863 

.4 

866 

.4 

867 

.  7 

867 

,  1 

866 

.9 

865 

.4 

863 

.9 

864 

.0 

864 

.8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

1  .5 

4  , 

,6 

1 

.4 

5, 

,  1 

6 

.6 

10, 

,8 

1972 

.3 

1  , 

,3 

2 

,8 

6, 

1 

7 

.9 

12 

.  1 

1973 

3.  1 

2, 

,4 

4 

.8 

7, 

,2 

9 

.0 

13 

.9 

1974 

3.7 

1 

,8 

3 

.4 

4 

,8 

9 

.  7 

13, 

,4 

1975 

4.8 

3 

,7 

1 

.  7 

6 

.3 

7 

.5 

13 

,  1 

1976 

5.8 

3 

,3 

4 

.8 

4 

,5 

1  1 

.6 

16 

.8 

1977 

1  .8 

3 

,  1 

4 

.9 

7, 

.9 

7 

.5 

9 

7 

1978 

1  .3 

3, 

.7 

4 

.9 

3 

,4 

7 

.  4 

1  1 

.0 

1979 

2.5 

3, 

1 

2 

4 

4 

,6 

9 

,4 

15 

.  1 

1980 

2.6 

4  , 

.5 

3 

.8 

7 

.  1 

7 

.6 

12 

.  7 

MEAN 

2.7 

3 

.2 

3 

.5 

5 

7 

8 

.4 

12 

.9 

CLINO 

2.4 

3, 

.0 

4 

.7 

6 

,7 

9 

.2 

13 

.9 

PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1971 

378.0 

71 

.4 

193 

.0 

264 

.4 

186 

.7 

243 

.0 

1972 

202.6 

517 

.0 

220 

.3 

36 

,  7 

102 

.6 

61 

.2 

1973 

268.4 

36 

,2 

67 

.0 

36 

.4 

224 

.3 

56 

.5 

1974 

378.1 

273 

,1 

144 

.3 

102 

.6 

1  1  1 

.0 

220 

.5 

1975 

239.2 

228 

.0 

213 

.0 

51 

,2 

119 

.  1 

22 

.5 

1976 

23.8 

94 

.6 

74 

.3 

100 

.8 

27 

.0 

56 

.3 

1977 

429.6 

414 

.7 

75 

.6 

86 

.3 

136 

.2 

156 

.7 

1978 

364.8 

345 

.2 

178 

.  7 

247 

.6 

122 

.0 

72 

.9 

1979 

263.3 

541 

.4 

213 

.9 

192 

,9 

66 

.5 

45 

.6 

1980 

137,2 

1  17 

.  7 

123 

.5 

83 

.  4 

184 

.5 

26 

.6 

MEAN 

268.5 

263 

.9 

150 

.4 

120 

.2 

128 

.0 

96 

.2 

CLINO 

275.8 

189 

.6 

238 

.2 

143 

.4 

146 

.  7 

66 

.8 

JUL 

16.  1 
16.4 
15.4 
17.8 


17.2 
13.0 
17.2 
18.0 
16.3 

16.6 


17.4 

16.3 
13.7 
18.3 
17.4 
18.6 

16.7 


13.1 
12.6 
12.  1 


1 

.5 

52 

,  7 

69 

.5 

73 

.  1 

1617, 

.7 

83 

.2 

348 

,6 

263 

.4 

246 

.2 

2168 

.8 

40 

.0 

129 

.0 

122 

.9 

136 

,  1 

1173, 

.2 

24 

.6 

15 

.8 

165 

.9 

30 

,8 

1479 

.  1 

60 

.8 

73 

,7 

141 

.  1 

107 

.8 

1269, 

.5 

75 

.5 

334 

.2 

201 

.9 

355 

.  1 

1449, 

.5 

41 

1 

355 

.  7 

107 

.3 

389 

.6 

2273 

.9 

16 

.3 

121 

.  1 

82, 

,2 

802, 

6 

2353. 

4 

5 

.  1 

405 

.4 

123 

.2 

183 

.8 

2053 

.3 

1  7 

.4 

126 

,9 

137 

.5 

74 

.9 

1061 

,3 

36 

.6 

196 

.3 

141 

.5 

240 

.0 

1690 

.  1 

82 

.  1 

154 

.4 

261 

.8 

305 

,3 

1916 

.3 

EUROPE 


944  , 

1 

948, 

.9 

948 

.7 

948. 

3 

949, 

,8 

954. 

,0 

949. 

8 

953. 

1 

948. 

4 

348 

,4 

947 

.  7 

949 

,0 

948, 

,7 

94b 

.8 

94b 

,9 

951  , 

,b 

952. 

,  1 

948, 

,0 

947 

,  7 

949 

,0 

947 

.9 

957, 

7 

951 

.8 

951 

.4 

953 

,8 

949. 

,  7 

951  , 

.  1 

948 

,2 

948 

.4 

951 

.3 

950 

,5 

950 

,9 

952 

.  1 

952, 

.9 

959, 

,0 

950 

,8 

94b 

.9 

950 

.7 

950 

.5 

950 

,4 

951 

.  7 

952 

.9 

953 

,  1 

949, 

.8 

950, 

,5 

948 

.8 

950 

.7 

950 

.2 

950, 

.5 

949 

.  1 

94b 

.4 

953 

,  1 

944 

,3 

949, 

.5 

948 

.  1 

949 

.2 

949 

.b 

949, 

.  1 

952 

.3 

949: 

.  1 

951 

.  7 

949 

.9 

950 

,  1 

948 

.3 

949 

.3 

951 

.  1 

950 

,3 

952 

.8 

952 

,0 

957 

.  1 

945 

.3 

950 

.  1 

950 

.8 

950 

.5 

951 

.b 

950 

.0 

952 

.  1 

945 

.  1 

954 

.0 

955 

.2 

950. 

1 

947 

.2 

950 

.2 

950 

.5 

951 

.  1 

952 

,  1 

951 

.  1 

950 

.  1 

957 

.4 

950 

.  7 

PORTSLEGRE  PORTUGAL  WMO  08571   39  1 7N  007  25W   597  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  947.8  951.4  944.5  940.8 

1972  94b. 8  944.5  945.4  947.5 

1973  953.3  952.2  951.1  947.4 

1974  955.7  949.5  94b. 5  944.5 

1975  955. b  949.8  94b. 2  948.9 

197b  954.1  950.4  950.5  945.8 

1977  947.2  951.1  953.5  950.8 

1978  952.0  944,1  953.7  945.1 

1979  945.1  947.2  949.4  950.1 

1980  949.6  952.8  948.2  948.3 

MEAN  950.7  949.3  948.9  94b. 9   947.9   949.5   950.0   950.7   950.9   950.1   952.7   951. b    949.9 
TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  7.0  11.1     8.2  10.8    12.5    lb. 9    22.2    20. b    21.5    19.8    10.2     9.4     14.2 

1972  b.4  7.4     8.7  12.4    14.3    17.1    21.5    22.0    17.7    14.0    11.4     8.2     13.4 

1973  8  2  8.4  10. b  14.0    15.5    20.1    21.8    25.2    19.7    15. b    12.9     7,9     15.0 

1974  9.4  8.0     9.3    10.4    15.9    19.3    25.4    23.4    19.0    14.0    12.4    11.5     14.8 

1975  9.5  9.5     8.1    12.4    13.7    18.8    22.7    24.0    18. b    lb. 9    12.0     7.5     14.5 

197b  10  4  9b  11.4  10.4    lb. 2    23.1    23.5    23.1    18.4    12.8    10.1     9.b     14.8 

1977  7.7  8.7  1'.3    13. b    14.4    Ib.b    20.2    20.2    23.5    lb. 5    11.0    10.7     14.5 

1978  7  7  9  4  10  9    10.4    13.4    1b. 1    23.2    24.5    25.8    17.3    12.5     9.4     15.0 

1979  8.5  8.b     8.5    11.4    15.4    21.2    23.4    23. b    21.3    13.9    13.1    10.0     14.9 

1980  8.2  9.7     9.9    13.7    14.2    19.5    22. b    24.2    23.3    lb. 8    11.1     8.1     15.1 

MEAN  8.3  9.0     9.7    12.0    14. b    18.9    22.7    23.1    20.9    15.8    11.7     9.2     14. b 

PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1971  182.4  5.1  bO. 1  lbb.8   1  lb .4 

1972  1bb.3  201. b  100. b  28.0    39.9 

1973  127 .3  14.1  42. 1     lb. 5   114.5 

1974  110.9  112.4  78.3  b4.2    41.9 

1975  87.5  9b. b  229.7  24.4    b8 . 8 


197b 

41 

.4 

115 

.7 

49 

.b 

1  13 

1977 

198 

.3 

2bb 

.0 

30 

1 

13 

1978 

57 

.2 

204 

.7 

88 

.8 

108 

1979 

1b7 

.3 

255 

.3 

lib 

.8 

85 

1980 

b7 

.3 

79 

.b 

148 

.4 

34 

MEAN 

120 

.b 

135 

.  1 

94 

.5 

b5 

14.8    54  .b 


22 

.3 

4  , 

,  7 

.7 

b 

.0 

1  1 

.8 

43 

.0 

708 

.0 

20, 

1 

1  . 

1 

b2 

.9 

175, 

.0 

71  , 

,5 

127, 

,3 

1003, 

.b 

1  1 

.b 

,8 

57 

.4 

77 

.0 

70 

1 

97 

.8 

b53 

.2 

.3 

o' 

b 

.9 

2 

.2 

81 

.2 

3b 

.8 

bOl 

.7 

0 

0 

b3 

.0 

21 

.4 

20 

.2 

7b 

.4 

714 

.8 

.8 

12, 

,9 

118 

.0 

153 

.b 

13b 

.8 

20b 

.  7 

1054 

.3 

9 

.2 

20, 

,9 

37 

.3 

125 

.8 

142 

.7 

24  1 

.4 

1  154 

.  4 

0 

,  1 

43 

.2 

72 

.9 

bS 

.8 

391 

.9 

1  172 

.8 

7 

.  1 

o' 

5 

.  1 

298 

.2 

32 

.5 

74 

.7 

1081 

.3 

3 

.3 

24, 

,9 

13 

.2 

bb 

.8 

109 

.  1 

15 

.7 

i>b\ 

.9 

7 

.5 

b. 

,5 

40 

.8 

99 

.9 

74 

.5 

131 

.2 

880 

.b 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


PORTO/PEDRAS  RUBRAS  PORTUGAL            WMO  08545   41  14N  008  41W    70  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

^3^^  loob  4  1012. t  1005.8  333.')   1003.8  1008.2  1007. b  1007. 9  ioog.2  1013.5  1011.8  1014.2  1008.4 

1^72  100b. 7  1003.4  1005.2  1008.5  1 OOg . 8  1008. b  1008.5  1008.5  1005.2  1005.2  1011.7  1011.5   1007.7 

1873  1013.5  1014.3  1011.3  1007.2  100b. 5  1008.7  1007.4  1 0OS .  1  100'3.4  1008.8  1012.8  1003.8   1003.3 

1374  1012.8  1008.7  100b. 0  1003.5  100b. 5  1005.7  1003.7  1003.4  1003.3  1012. fe  1011.5  1018.3   1003.6 

1375  1014.3  1007.8  1005.4  1003.1  100b. 0  1003.2  1008.5  1008.5  1003.2  1010.5  1012.3  1010.4   1003.3 

137b  1013.7  1003.3  1003.4  1004.3  1007.7  1008. b  1008.3  1007.8  100fe.4  1003.0  1012.3  1001.4   1007.7 

1377  1005.3  1007.5  1011. b  1010.1  1007. b  1008.0  1008.7  1008.0  1003.5  100b. 3  1010.3  100b. 3   1008.4 

1378  1011.3  1000.7  1013.3  1004.0  1007.4  1007.7  1010.2  1008.7  1010.1  1010. b  101b. 3  1000. b  1008.4 
1373  1003. b  1004.7  1008.2  1003.4  1003.4  1008.3  1003.4  1008.8  1010.8  1002.0  1013.5  1013.8  1008. 5 
1380  1008.5  1012.0  1 00b . 7  1007.3  1005.3  1003.0  1003.2  1003. b  1010.1  1003.0  1008.2  1018.5   1003.5 

MEAN  1003. b  1008.1  1008.4  100b. 4  1007.1  1008.3  1008.8  1008. b  1003.0  1008.2  1012.1  1010. b   1008.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1015.3  1021.5  1014.8  1008.7  1012. b  1017.0  101b. 2  101b. 5  1017.3  1022.2  1020.8  1023.1 

1372  1015  7  1012  3  1014.1  1017.4  1018. b  1017.4  1017.2  1017.2  1013.3  1013.3  1020.5  1020.4 

1373  1022.5  1023.2  1020.3  101b. 1  1015.2  1017.4  101b. 0  1017.7  1018.1  1017. b  1021. b  1018.7 

1374  1021.7  1017.7  1014.3  1012.4  1015.3  1014.4  1018.3  1018.0  1018.7  1021.5  1020.4  1027.3 

1375  1023.3  101b. 7  1014.3  1017.3  1014.7  1017.3  1017.1  1017.1  1017,3  1013.2  1021.2  1013.4 

137b  1022.8  1018.2  1018.3  1013.7  1016.5  1017.3  101b. 3  1016.4  1015.1  1011.7  1021.2  1010.2 

1377  1014.2  101b. 4  1020.5  1013.0  101b. 3  1016.7  1017.3  101b. 6  1018.1  1015.0  1013.7  1015.7 

1378  1020  2  1003.5  1022.2  1012.8  101b. 1  101b. 3  1018.3  1017.4  1018.7  1013.4  1025.2  1003.4 
1373  1012.5  1013.5  1017.1  1018.3  1018.2  1017. b  1018.0  1017.4  1013.5  1010. b  1022.4  1022.7 
1380  1017.4  1020.3  1015.6  1016.1  1014. b  1017.7  1017.3  1018.2  1018.8  1017.8  1017.1  1027.5 

MEAN  1018. b  1017.0  1017.3  1015.2  1015.8  1017.0  1017.4  1017.3  1017.7  1016.3  1021.0  1013.5   1017.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  3.2    10.2     3.5    12.5    13.3    15. b    13.7    17.7    18.3    17.3    10.3     3.3     13. b 

1372  7.b     3.3    10.2    12.4    12. b    14.0    18.8    18.5    17. b    15.0    12.8    10.0     13.2 

1373  8.7     3.1    11.2    13.0    14.7    18.1    18.3    18.3    18.0    15.3    13.2     8.2     13.3 

1374  10.6     3.5    10.7    12.0    14.3    17.4    20.0    18.1    15.8    12.1    11.2    10.0     13.5 

1375  10.1    10.3     3.3    12.5    14.3    17.3    18.4    13.8    17.2    lb. 2    11.8     8.2     13.3 

137b  8b    10  b    11.2    12.2    14. b    18.8    20.0    18.3    16.8    14.0    10.7    11.1     14.0 

1377  3.2    11.0    12.1    12.7    13.2    15.2    17.8    17.3    13.6    15.7    11.3    12.5     14.0 

1378  3.5  10.8  10.7  11.5  14.2  16. b  17.7  17. b  20.4  16.3  12.3  11.6  14.2 
1373  10.2  10.5  3.7  11.3  14.3  18.1  20.7  13.1  17.3  14.8  12.0  11.1  14.2 
1380  3,3    10.7    11.4    14.4    14.4    16,7    17.5    13.4    18.2    16.0    11,8     8.4      14.1 

MEAN  3.4    10.3    10.7    12.5    14.1    16.8    18.3    18.5    18,0    15.3    11.3    10.1     13.3 

PRECIPITATION  MM 


1017. 

2 

101b, 

.5 

1018, 

,8 

1018 

,4 

1018 

,  1 

101b 

,5 

1017 

,  1 

1017 

,2 

1017 

.3 

1018, 

,3 

1371 

228 

,3 

28 

,3 

56, 

,  1 

hh 

.5 

115 

.6 

105 

.8 

74 

.3 

44 

,3 

10 

,2 

12 

,  1 

23 

,3 

76 

.8 

850 

.0 

1372 

174 

,7 

248 

,2 

117, 

.4 

47 

.8 

57 

.0 

21 

,2 

1 

,4 

14 

,3 

66 

.4 

120 

.6 

1  10 

.6 

148 

.2 

1128 

.4 

1373 

12b 

,6 

63 

,4 

74, 

,6 

22 

,3 

187 

.8 

30 

.0 

13 

.  7 

.6 

73 

,3 

33 

.3 

18 

7 

85 

7 

802 

.6 

1374 

235 

.5 

201 

,0 

60, 

7 

34 

.2 

81 

.3 

224 

.2 

1 

.6 

.  7 

62 

,3 

17 

.5 

214 

,3 

40 

.5 

1233 

.8 

1375 

153 

,3 

140 

,2 

165 

,8 

46 

.5 

24 

.0 

12 

.7 

15 

.  1 

1 

,5 

61 

,4 

51 

.3 

1  10 

,4 

38 

.4 

821 

.2 

137b 

8b 

.7 

83 

,6 

38 

,8 

38 

,  7 

2 

,0 

1 

,0 

4 

.5 

74 

.5 

73 

.3 

235 

.8 

153 

,  1 

268 

.  1 

1258 

.  1 

1377 

273 

.3 

328 

,6 

124 

,2 

80 

,6 

75 

.6 

48 

.2 

17 

.3 

34 

.8 

34 

,  7 

181 

.7 

136 

,4 

237 

.4 

1633 

4 

1378 

11b 

.5 

264 

1 

140 

.5 

120 

,  7 

54 

.3 

34 

.4 

.b 

0 

10 

,0 

84 

.2 

36 

.0 

534 

.4 

1456 

.3 

1373 

1b7 

.5 

321 

,2 

207 

,  1 

88 

.7 

33 

.3 

12 

1 

14 

.4 

10 

.  7 

3 

,  7 

231 

.6 

87 

,2 

134 

.2 

1432 

.3 

1380 

105 

.8 

81 

,0 

144 

.0 

50 

.0 

34 

.7 

37 

.5 

40 

.3 

2b 

.4 

46 

.4 

130 

7 

108 

.6 

45 

.6 

31  1 

.0 

173.6       177,2       118.3         65.7         78.7         52.7         13.0         20.3         44.8       127.3       101.1       172.3       1153.3 


EUROPE 


SSGRES                                       PORTUGAL            WMO  08538  3fc  SSN  008  57W  40  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

ISTI  1013. fc  1015.3  100g.3  1005.4  lOO^.l  1013.0  1011.7  1011.7  1012. fe  101fc.3  1014.2  1017.3  1012.5 

1'372  1012. fe  1010.7  1010.8  1012.0  1013.4  1012.5  1012.2  1011. b  1003.4  1010.1  1014.9  101fc.4  1012.2 

1'973  1018.8  lOlfe.9  1014. q  1010.9  1011.8  1011.8  1011.0  1012.0  1013.3  1013.4  1015.3  1013.5  1013. fc 

1974  1020.0  1014.8  1010.5  1009.2  1011.2  1010.8  1012.2  1011.9  1013.3  1015.2  lOlfc.O  1021.2  1013.9 

1975  1013.9  1013.2  1011.2  1012.0  1010.7  1013.5  1012.4  1011.9  1014.4  1015.0  1016.5  1012.2  1013.1 

197b  1017.7  1014,0  1014.1  1009.5  1011. b  1012.2  1012.4  1012.5  1012.9  1011.3  1017.7  1008.1  1012.8 

1977  1011.3  101b. 2  1017.4  1013.8  1012.3  1013.2  1012.5  1012.0  1014.0  1011.5  1015.5  1012. fc  1013.5 

1978  lOlfc.fc  1008.5  1018.5  1009,9  1012.1  1013.2  1012.7  1012.0  1013. fe  1013.5  1019. fe  1010.0  1013.4 

1979  1008.3  1012,5  1014,5  1014,1  1014. fe  1013.0  1013.3  1011.4  1014.0  1008.4  1017.2  1019.5  1013.4 

1980  1013,4  101fc,0  1012.1  1010,9  1011.1  1013.0  1012, fc  1012. b  1013.5  1013,9  1013.2  1021.2  1013. fc 

MEAN  1014. fc  1013.8  1013.3  1010,8  1011.8  1012. fe  1012,3  1012.0  1013.1  1012.9  lOlfe.O  1015.2  1013.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1018.5  1020.3  1014.3  1010.3  1014.0  1017.9  101fc.5  lOlfc.fe  1017.5  1021.2  1019.1  1022.3  1017.4 

1972  1017. fc  1015.7  1015.8  IOIfe.9  1018.3  1017.4  1017.1  101fc.4  1014.3  1014.9  1019.9  1021.3  1017.1 

1973  1023.8  1021.9  1019,7  1015.8  1016,7  101b. 7  1015.8  101b, 9  1018,1  1018.2  1020.2  1018.5  1018.5 

1974  1025.0  1019.8  1015.4  1014.2  101b. 1  1015, b  1017.0  IOIfc.8  1018,2  1020.2  1020.9  1026.2  1018. 8 

1975  1020,2  1019,1  101fc,2  101b, 9  1015, b  1018,4  1017.3  101b. 7  1019,2  1019,9  1021.5  1017.1  1018.2 

1976  1022.7  1018.9  1019,0  1014.4  1016.5  1017.0  1017.3  1017.3  1017.7  1016.2  1022.7  1013.0  1017.7 

1977  1016.3  1021.1  1022.4  1018.8  1017.2  1018.1  1017.3  1016.9  1018. B  1016.3  1020.4  1017.5  1018.4 

1978  1021. fe  1013.4  1023.5  1014.8  1017.0  1018.1  1017. fe  101fe.9  1018,4  1018,3  1024.5  1014.9  1018.3 

1979  1013.2  1017.4  1019.5  1019.1  1019.5  1017.9  1018.2  1016.2  1018.9  1013.3  1022.2  1024.5  1018.3 

1980  1018.4  1021.0  1017.1  1015.8  1016.0  1017,9  1017.5  1017.4  1018.3  1018,7  1018.2  1026.2  1018.5 

MEAN  1019.7  1018.9  101B.3  1015.7  1016.7  1017,5  1017,2  1016.8  1017.9  1017.7  1021,0  1020,2  1018. 1 
TEMPERATURE  DEC  C 


1971 

13 

,  4 

13 

.fe 

1972 

12 

,4 

12, 

,8 

1973 

12 

.5 

12 

,3 

1974 

14 

,2 

12, 

.8 

1975 

13 

,4 

13 

.6 

1976 

1  1 

4 

13 

.5 

1977 

12 

,8 

13 

,  1 

1978 

12 

,6 

13 

,2 

1979 

14 

,  1 

13 

7 

1980 

12 

,5 

13 

.5 

20 

1 

20 

,5 

15 

,5 

13 

,8 

19 

,0 

18 

,3 

15 

,7 

13 

,9 

19 

,9 

17 

,fe 

ifc 

,6 

12 

,6 

17 

4 

15 

,3 

14 

,4 

13 

,8 

18 

.9 

18 

,3 

Ife 

,3 

12 

,0 

19 

.2 

16 

,8 

13 

,  7 

13 

.5 

20 

1 

18 

,2 

14 

,8 

14 

,9 

21 

,8 

19 

,0 

16 

,5 

15 

,  4 

19 

.2 

16 

,  7 

14 

,6 

13 

,3 

MEAN     12,9    13.2 
PRECIPITATION  MM 


1971 

78 

,8 

52 

,  7 

54 

.7 

9b 

,8 

1972 

130 

,b 

91 

,2 

105, 

,0 

9 

,4 

1973 

166 

,2 

21 

,  7 

2, 

.5 

1 

,9 

1974 

24 

,4 

27 

.0 

b9 

,3 

73 

,9 

1975 

69 

,fc 

100 

,8 

73 

.0 

30 

,3 

197b 

1  7 

,  7 

58 

,8 

14 

.b 

93 

,0 

1977 

169 

4 

fc5 

,  7 

5 

,8 

9 

,3 

1978 

44 

,0 

b4 

,4 

34 

.3 

79 

,  1 

1979 

123 

,  7 

95 

,  1 

43 

,0 

30 

,8 

1980 

32 

,4 

53 

,3 

4b 

,2 

44 

,2 

3b 

.3 

213 

.3 

1 

,3 

20 

.8 

0 

.5 

1  1 

.8 

b 

.2 

b4 

.  7 

40 

.fc 

1 

,b 

77 

.4 

1 

,2 

20 

,2 

0 

175 

.9 

1  1 

,5 

38 

.0 

12 

.9 

59 

.  7 

81 

.7 

457 

49. 

1 

707 

b2 

,5 

517 

lb 

,3 

254 

1  44 

,8 

478 

152 

,  7 

523 

Ifcfc 

1 

fcOO 

77 

,9 

475 

13 

,3 

489 

1 

,3 

360 
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VIANA  DO  CASTELO                                  PORTUGAL              WMO  08543  41  42N  008  48W  16  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1<371  1014.1  1020.8  1014,0  1007, g  1011,8  lOlb.O  1015.4  1015.7  1017,3  1021,5  1020,2  1022,4  101fc,4 

1^72  1014,7  1011,1  1013,1  101b, 7  1017,8  101b, 4  101b, 2  101b, 4  1013,3  1013,2  1018,7  1019,4  1015,7 

1"373  1021.5  1022.5  1020,2  1015,3  1014,4  101b, 5  1015,1  101b, S  1017.2  101b, 9  1021.0  1017.9  1018.0 

1974  1020.4  101b. 7  1013,9  1011,4  1014,3  1013,5  1017.5  1017.1  1017.9  1020.9  1019.5  1027,1  1017,5 

1975  1022.2  1015. S  1013,2  1017,1  1013.9  1017.0  101b. 2  101b. 5  1017.1  1018.5  1020. b  1019.2  1017.3 

197b  1022.4  1017,4  1017,4  1013,0  1015,7  101b, 5  101b. 1  1015, b  1014,2  1010,7  1020,4  1009,4  1015,7 

1977  1013,5  1015.3  1019.8  1018,5  1015.9  101b, 0  101b, 9  101b, 0  1017,5  1014,3  1019,2  1015.0  101b, 5 

1978  1019.5  1008,5  1021,3  1012.1  1015. b  1015,7  1018,2  101b, b  1018.1  1018.9  1024,5  1008,2  101b, 4 

1979  1011,9  1012,5  101b, 3  1017, b  1017,5  1017,0  1017.4  101b. 9  1018.9  1010,0  1021.8  1021,9  101b, b 

1980  101b, 8  1020,2  1014,8  1015, b  1014.0  101b. 9  101b. 9  1017.3  1017.9  101b. 8  101b. 2  102b, 7  1017,5 

MEAN  1017,7  101b. 1  101b. 4  1014.5  1015.1  101b, 2  101b, b  1016.5  1016.9  101b, 2  1020,3  1018,7  101b, 8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1016.3  1023,0  1016.3  1010,1  1014.0  1018.2  1017.5  1017.9  1019,4  1023,7  1022.5  1024.6  1018,6 

1972  1016,9  1013,3  1015,3  1018,9  1020,1  1018,5  1018,3  1018.6  1015.4  1015,4  1021,9  1021,6  1017,9 

1973  1023,7  1024.7  1022.4  1017.5  1016.5  1018.7  1017.2  1019.0  1019.4  1019.1  1023.2  1020,2  1020.1 

1974  1022,6  1018,9  1016,1  1013,6  1016.5  1015.6  1019.7  1019.3  1020.0  1023.1  1021.7  1029.3  1019.7 

1975  1024,4  1018,0  1015,4  1019,3  1016,1  1019,1  1018.4  1018,7  1019.3  1020.7  1022.8  1021,4  1019,5 

197b  1024, b  1019, b  1019,6  1015,2  1017,9  1018.6  1018.2  1017.7  1016.3  1012.9  1022.6  1011.6  1017.9 

1977  1015.7  1017,5  1022,0  1020,7  1018.1  1018,2  1019,1  1018.2  1019,7  1016,5  1021.4  1017,2  1018,7 

1978  1021,7  1010.7  1023.5  1014.3  1017.8  1017.8  1020.3  1018.7  1020,2  1021,1  1026.7  1010,3  1018, b 

1979  1014,1  1014,7  1018,5  1019,8  1019, b  1019,1  1019,5  1019.1  1021.1  1012.1  1024.0  1024.1  1018.8 

1980  1019.0  1022.5  1017,0  1017,7  1016.2  1019,0  1019,0  1019,5  1020,0  1019,0  1018,4  1029,0  1019,7 

MEAN  1019,9  1018.3  1018,6  101b, 7  1017,3  1018,3  1018,7  1018,7  1019,1  1018,4  1022.5  1020.9  1019.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

9 

b 

1972 

8 

1 

1973 

8 

b 

1974 

10 

8 

1975 

9 

7 

197b 

7 

4 

1977 

9 

4 

1978 

9 

7 

1979 

9 

9 

1980 

10 

2 

20 

b 

18 

5 

19 

8 

19 

5 

19 

5 

20 

8 

21 

4 

19 

1 

18 

9 

20 

4 

16,1 
15.0 
15,8 


MEAN      9.3    10.5 
PRECIPITATION  MM 


1971 

306 

8 

52 

3 

69 

5 

93 

1 

128 

5 

1972 

225 

8 

338 

9 

1  71 

4 

1  14 

7 

80 

9 

1973 

187 

5 

94 

7 

94 

8 

62 

3 

185 

8 

1974 

316 

4 

228 

4 

96 

b 

33 

1 

90 

0 

1975 

234 

3 

144 

3 

176 

5 

47 

0 

43 

b 

1976 

84 

3 

87 

1 

125 

2 

50 

5 

4 

4 

1977 

300 

7 

482 

3 

143 

1 

1  14 

5 

105 

5 

1978 

178 

7 

292 

0 

189 

7 

148 

4 

127 

5 

1979 

167 

1 

348 

6 

229 

2 

147 

8 

162 

9 

1980 

181 

6 

143 

7 

17b 

4 

48 

6 

118 

0 

21 

b 

45 

0 

45 

8 

12b 

5 

1  133 

4 

4b 

0 

185 

8 

158 

3 

247 

7 

1b31 

3 

1  1  1 

5 

1  1  1 

8 

54 

2 

125 

4 

1085 

8 

97 

8 

41 

b 

2bb 

b 

52 

7 

1424 

6 

108 

3 

14b 

9 

102 

5 

71 

2 

1126 

6 

17b 

3 

375 

8 

188 

5 

300 

b 

1434 

4 

54 

7 

144 

9 

99 

4 

282 

1 

1905 

7 

14 

7 

57 

5 

43 

9 

583 

1 

1706 

6 

1 

3 

258 

7 

118 

5 

227 

0 

1712 

1 

55 

8 

122 

3 

113 

3 

100 

2 

1240 

8 

218.3   221.2   147.2    86.0   104.7    60.7    33.0    20.3    68.8   149.0   119,1   211.7   1440.1 


EUROPE 


VILA  REftL  PORTUGAL  WMO  085fcfc   4  1  1<3N  007  44W   481  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


nyi 

358 

.3 

'3b4 

.5 

■357 

4 

952, 

.2 

955, 

.5 

9b0 

,3 

9b0 

.b 

9b0 

.5 

9b2 

.3 

9bb 

,  4 

963, 

1 

9bb 

.2 

960, 

.6 

1S72 

■358 

.fc 

■355 

,  1 

"35b 

.9 

9bO, 

.2 

9b0, 

7 

959 

,8 

9b1 

.0 

9b1 

.3 

958 

.4 

958 

.5 

963, 

,9 

9b3 

.7 

959, 

.8 

1'373 

<9fc5 

4 

'3fc5 

.3 

■364 

.  1 

959, 

,7 

958 

.9 

9b  1 

.5 

959 

,4 

9b1 

.7 

9b2 

.0 

9b1 

.8 

965 

,8 

9b1 

,5 

962 

.3 

1^74 

'9e.4 

.8 

S5'? 

.3 

957 

,b 

955 

,4 

958 

.5 

958 

.5 

9b3 

.0 

9fc1 

.8 

9b2 

.2 

964 

.2 

963 

.b 

971 

.6 

9b  1 

,8 

1'375 

gfcb 

,  1 

<3E.O 

.5 

95b 

,  7 

9bO. 

,3 

958, 

,  1 

9b1 

.3 

9b0 

.8 

9b  1 

.2 

9b1 

.7 

963 

,6 

964, 

,4 

9b3 

.2 

961 

.5 

197fc 

gfcb 

.5 

961 

.5 

Sbl 

,  4 

95b 

,9 

959 

7 

9b2 

.0 

9b  1 

.  1 

9b0 

.b 

959 

.3 

955 

.  7 

964 

.2 

954 

,3 

9b0 

.3 

^3^^ 

357 

4 

•358 

.2 

9b3 

.3 

9b1 

.5 

958 

.7 

959 

.5 

9b0 

.5 

959 

.5 

9b2 

.7 

959 

1 

962 

,9 

9b0 

.  1 

9b0 

.4 

1'378 

9G2 

.5 

<353 

1 

9b4 

,0 

955 

.5 

959 

.3 

959 

.9 

9b2 

4 

9b1 

.  1 

9b4 

.0 

9b3 

.9 

968 

.b 

953 

.0 

960 

.6 

n7'3 

355 

.8 

'95b 

.2 

959 

.0 

9b0 

.7 

9b0 

.9 

9b1 

.3 

9b2 

.5 

9b1 

1 

9b3 

.0 

954 

,6 

965 

.4 

965 

.3 

960 

.5 

neo 

SbO 

.3 

9b3 

.b 

958 

.2 

9b0 

.0 

957 

.5 

9b1 

.0 

9b1 

.3 

9b2 

.0 

9b3 

.2 

9b2 

.  7 

962 

.3 

971 

.  1 

961 

.9 

MEAN 

9bl 

.fc 

g5g 

.9 

959 

.9 

958 

.2 

958 

,8 

9b0 

.5 

9b1 

.3 

9bl 

.  1 

961 

.9 

9bl 

.  1 

964 

.  4 

963 

.0 

9bl 

.0 

CLINO 

"9fe'5 

.8 

Sb"? 

.2 

9bb 

.  1 

9bb 

.0 

9b5 

.  7 

9b7 

.5 

9b8 

.5 

9b7 

,4 

967 

.9 

967 

.6 

9b7 

.5 

969 

.0 

9b7 

.  7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1016  4  1022.8  1015.4  1008.9  1012.1  101b. 5  101b. 1  1016.4  1018.5  1022.9  1021.3  1024.5  1017.7 

1972  1017.1  1012.7  1014.3  1017. b  1017.8  1016.1  1016.7  1017.4  1014.5  1015.1  1021.3  1021.9  1016.9 

1973  1023.9  1023.8  1022.2  1016.8  1015.2  1017.3  1015.0  1017.1  1018.1  1018. b  1023.7  1019.9  1019.3 

1974  1022.7  1017.9  1015.2  1012.5  1014.9  1014.5  1018.7  1017.8  1018.7  1021. b  1021.2  1030.4  1018.8 

1975  1024.4  1018.1  1014.4  1017. b  1014.9  1017.4  101b. b  101b. 9  1017.9  1020.1  1022.1  1022.1  1018.5 

197b  1025.3  1019.4  1019.1  1014.0  101b. 2  1017.8  101b. 7  101b. 4  1015.5  1012.3  1022.2  1011.7  1017.2 

1977  1015.3  1016.7  1020.7  1018.5  1015.3  1015.6  1016.3  1015.2  1018.2  1015.3  1020.4  1017.4  1017.1 

1978  1020.7  1010.3  1021.7  1012.7  1016.1  1016.1  1018.3  1016.7  1019.9  1020.8  1026.5  1010.0  1017.5 

1979  1013.4  1013.6  1016.7  1018.1  1017.6  1017.1  1017.9  1016.8  1018.9  1011.0  1023.2  1023.3  1017.3 

1980  1018.2  1021.4  1015.5  1017.2  1014.0  1017.1  1017.1  1017.4  1019.1  1019.4  1019.9  1030.2  1018.9 

MEAN  1019.7  1017.7  1017.5  1015.4  1015.4  1016.6  1016.9  1016.8  1017.9  1017.7  1022.2  1021.1  1017.9 

CLINO  1021.3  1020.5  1016.7  1016.2  1015.5  1016.6  1017.3  1016.1  1017.0  1017.5  1018.3  1020.4  1017.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  5.3  7.7  7.3  11.3    12.5    16.2    20.9    18.4    18.8    16.4  8.1  7.0  12.5 

1972  4  1  7.1  8.5  11.6    13.0    16.8    20.8    19.7    17.2    13.0  10.3  b.5  12.4 

1973  5.b  b.8  9.5  12.1    14.3    19.2    20.2    23.2    18.0    13.4  9.7  5.5  13.1 

1974  7.b  7.1  9.1  10.8    15.2    18.7    22.2    20.1    16.2    11. b  9.5  5.7  12.8 

1975  7.0  8.4  7.9  12.1    13.8    19.0    21.0    21.4    17.1    15.3  9.3  3.9  13.0 

197b  5.7  8.1  9.8  11.2    lb. 2    22.2    21.6    20.8    16.5    11.9  8.0  7.3  13.3 

1977  b.l  8.2  10.3  12.5    13.2    15.5    18.7    18.7    21.3    14.5  9.1  9.1  13.1 

1978  6.1  8.5  9.8  9.7    13.4    16.7    20.7    21.7    21.8    14.4  9.5  8.8  13.4 

1979  h.b  8.2  7.7  10.1    13.9    19.8    22.8    21.3    19. b    12.8  9.2  7.8  13.3 

1980  b.9  8.4  9.1  11. b    13.1    17.2    19.7    21.5    20.1    14.8  8.6  4.9  12.9 


PRECIPITATION  MM 


1971 

298 

.0 

33, 

,  1 

104 

1972 

171 

,0 

315, 

,  1 

123 

1973 

180 

.7 

24, 

.9 

2b 

1974 

282 

,b 

210 

,7 

4  1 

1975 

127 

.3 

114 

,5 

183 

1976 

67 

.4 

5b 

,  1 

50 

1977 
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.0 

304 

,8 

7b 

1978 
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.  1 

369 

,8 

103 

1979 

166 

.8 

432 

1 

211 

1980 

81 

.  4 
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,8 

93 

MEAN 

183 

.6 

19b 

,b 

101 

CLINO 
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.5 

1  10 

.4 

145 

121.1        109. b       139.4 
11.5         63.9  10.7 

36.4       189.5         40.5 
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.2 

30 

.5 
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.7 

72 

.9 
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.8 

45 

.2 
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.4 
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.4 
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.8 

249 

.3 
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.2 
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.8 
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.5 
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.7 
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.5 

54 

.2 
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.b 

1588, 
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.4 
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.3 

109 

.5 
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,9 

47 
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.0 

40 

.2 

71  1 

.3 
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.0 

83 

.5 
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.8 

1135 

.8 

83 

.6 
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.8 
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.8 
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.8 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 
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MEAN  975.0   973.0   972.1   9b8.4   971.0   970. b   971.0   973.0   974.9   975. b   974.7   975. b  972.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1019  9  1015  5  1013  5  1013.7  1013.0  1011.9  1014.7  1015.5  1019.5  1025.2  1015. b  1023.9  101b. 8 

1972  1024  2  1020  3  1019  7  1009.0  1013.2  1013.3  1012. b  1013.8  1017.5  1019.3  1019.0  1033. fc  1018.0 

1973  102b  7  1011  8  1020.5  1011.1  1015.3  1015.3  1010.8  1018.2  1017.5  1019.7  1020. b  1020.0  1017.3 

1974  102b  b  101fe  1  1020  2  1013  0  1010.5  1010.1  1013.5  101b. 1  1015. b  1011. b  1019.2  1019.4  101b. 0 

1975  1022.7  1025.3  1011.9  1012.4  1012. b  1012.3  1013.5  1015.9  1021.1  1022.0  1022.8  1024.5  1018.1 

197b  1014  7  1028  9  1019  9  1013  3  IOlfe.2  101b. 8  1012.9  101b. 9  101b. 1  1017.4  1020.1  1015.7  1017.4 

1977  10213  1014  3  1021.1  1012.9  101b. 3  1012.9  1012. b  1013.8  1021.2  1023.7  1014.8  1025.9  1017. b 

1978  1021  0  1013  b  1014  5  1011  4  1013.4  1013.1  101b. 0  1017.4  1014.9  1023.0  1030.1  1015.3  1017.0 

1979  10154  101b  b  1014.3  1012.8  1018.8  lOlfc.O  101b. b  1014.0  1019.9  1021.9  1017.9  1018.5  101b. 9 

1980  1021.1  1024.3  1014.5  1013.0  1012.1  1011.5  1012.3  101b. 0  1020.8  101b. 1  1018.4  1018.8  101b. b 

MEAN  1021  4  1018.7  1017.0  1012.3  1014.1  1013.3  1013. b  1015.8  1018.4  1020.0  1019.9  1021. b  1017.2 

CLINO  101b. 0  1014.8  1014.8  1013.3  1013. b  1014.3  1014.0  1014.8  1017.3  1017.7  1017.7  1017.0  1015.4 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  .5  -    .b     1.1     9.2    Ib.O    15.8    18.0    19.0    12.0     b .b            3.5  -    .3  8.4 

1972  -   4.0     1.8     4.4    11.3    14.7    18.3    19.9    17.8    11.8     b.4     3.4  -   2.3  8.b 

1973  -   4.2  -     .2     2.2     9.5    14.4    17.0    18.4    17. b    14.9     7.b  -     .4  -   5.1  7.b 

1974  -   b  2     2  1     5  2     7  1     12.4    15. b    17.1     19.4    14.7     8.4     2.4  .4  8.2 

1975  -   1.0  -   2.4     5.9     9.1    15.9    17.8    18. b    17.7    15.2     8.2     1.0  -   2.9  8.b 

197b  -   5  1  -   8.1  -    .3     9.5    13.0    15.8    18.5    15.1    13.0     9.1     4.9  -   1.2  7.0 

1977  -   3  4     3  4     5  7     8.0    14.4    lb. 7    17.9    lb. 9    11.9     7.7     4.2  -   5.0  8.2 

1978  -   b  4  -   l.b     4.3     8.1    12.0    Ib.O    lb. 5    15.8    11.4     7.4  .b  -   1.2  b.9 

1979  -   5.b  .0     4.b     7.9    15.3    19.7    15. b    17.0    13.7     5.9     5.4      .5  3.3 

1980  -   7.7  -   1.5     2.5     7.0    12.0    15.8    17.2    1b. 4    12.0     9.4     2.8  -   1.5  7.0 

MEAN  -   4.3  -     .7     3.b     8.7    14.0    lb. 8    17.8    17.3    13.1      7.7     2.8  -   1.9  7.9 

CLINO  -   4.3  -   2.2     3.0     9.2    14.4    17. b    19.4    18.5    14.3     8.b     3.b  -   1.3  8.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1971  30.9    22.9    22.7    41.7    71.0   121. b   101.4    31.5    30.1    12.5    49.3    37.7  573.3 

1972  20.3     b.4    13.0    70.9    43. b    81.1    82.5    91.0    72.0    b5.2    Bb . 7  .1  b32.8 

1973  15.0    53.0     1.7    2b. 1    58.9   12b. 8   104.7    18.1     b.8    77.0    44.0    44.0  57b. 1 

1974  20.9    12.1  1.9    28.9    9b . 1   191.1   137.1    78.7    41.8   103.9    b1.5    70.7  844.7 

1975  22.8     9.3     5.4   113.3    49.3   125.3    83.7    31.0    58.5    73.1    13.1    30.8  bl5.b 

197b  114.0      .5    27.9    b1.b    bb.5    b5.0    49. b    43.1   103.1    5b . 0    47.8    37.0  b72 . 1 

1977  4b  7    48  2    40.1    54.3    70.4    45.8    83.3    b5 . 9    57. b    11.1    9b . 2    32.3  b51.9 

1978  25.3    53.9    37.7    91. b   134.7    98.7    8b.9    bB . 3   153.2    18.7    18.1    97.2  884.3 

1979  94. b    30. b    b7.8    41.7    41.9   115.4   137.8    81.5    13.2    33. b    29.9    28.2  71b. 2 

1980  22.3    15.3    34.5    81.8    bO . 4   133.1   195.2    59.3    42. b    88.7    87.7    27.1  848.0 

MEAN  41.3    25.2    25.3    b1.2    b9 . 3   110.4   1 0b . 2    5b. 8    57.9    54.0    53.4    40.5  701.5 

CLINO  3b. 2    41.4    35.3    58.0    74.0    87.2    81.9    75.3    50.8    53.4    51.9    40.0  b85 . 4 
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STATION  PRESSURE  MB 


rEAR 


JAN 


FEB 


HAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1^71  1010.5  1004.8  1003.3  1005.0  1003.2  1001. fc  1004.2  1005. fc  1009.1  1014.1  1006.0  1012.0 

1372  1015.8  1013.2  1010.4  ggg . 0  1003.5  1003.1  1001.7  1003. fc  1007.3  1008.4  1008.7  1022. fc 

1873  1016  3  1001.1  1010.2  1001.5  1005.4  1005.8  1001.0  1008.2  1008.1  1008.5  1008.8  1008.0 

1874  lOlfc.l  1007.2  1011.8  1003.4  1000.7  1000.8  1003.5  lOOfc.O  1005.8  1002.2  1008. fc  1008.8 

1875  1011.8  1013.8  1003.0  1002.3  1002.8  1002.2  1002.8  1005.0  1008.8  1011.0  1012. fc  1012.8 

187fc  1002.8  1017.8  1008.4  1003.1  1005.7  100fc.4  1002.5  lOOfc.l  1005.6  1008. fc  1010.0  lOOfc.1 

1877  1011.3  1004.3  1011.8  1002.0  1005.8  1002.2  1001.7  1003.2  1008. fe  1013.0  1004.0  1013. fc 

1878  1010.3  1003. fc  1004.2  1001.1  1003.1  1002.5  1004. fc  100fc.3  1003.4  1011.4  1017.1  1005.5 
1878  1003.8  1007.3  1004.7  1002.4  lOOfc.fc  1005.0  1005. fc  1003.1  1008.8  1011.4  1008.0  1007. fc 
1880  1008.5  1013.0  1005.4  1002.4  1001. fc  1001.3  1001.3  1005.1  1008. fc  1005.7  1007.7  lOOfc.fc 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


1871  1020.8  1015. 

1872  1026.5  1023. 

1873  1027.0  1011. 

1874  102fc.8  1017. 

1875  1022.3  1024. 

1876  1013.2  1028. 

1877  1021 .7  1014. 

1878  1020.7  1014. 
1878  1014.3  1017. 


MAR 

1013.4 
1020.5 
1020.5 
1022.2 
1013.0 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1014.8  1012.8  1011.2 

1008.7  1013.2  1012.7 

1011.4  1015.1  1015.4 

1013.4  1010.4  1010.5 

1012.2  1012.6  1011.8 


1013.8  1015.1  1018.0  1024.2  1016.1  1022.3 

1011.2  1013.2  1017.0  1018.5  1018.8  1033.1 
1010.6  1017.8  1017.8  1018.5  1020.2  1018.4 
1013.1  1015.5  1015.6  1012.1  1018.8  1018.2 

1012.3  1014.6  1018.6  1021.0  1022.8  1023.2 


1018.7  1013.0  1015.4  1016.0  1013.0  1015.7  1015.3  1018.6  1020.1  1016. 

1021.8  1011.8  1015.6  1011.8  1011.2  1012.8  1018.5  1023.0  1014.0  1024. 
1014,2  1011.0  1012.8  1012.1  1014.2  1015.8  1013.1  1021.4  1027.4  1015. 
1014.7  1012.3  1016.3  1014.5  1015.1  1012.7  1018.5  1021.5  1018.1  1017. 


1880   1020.2  1023.4  1015.5  1012.3  1011.3  1010.8  1010.8  1014.7  1018.5  1015.6  1018.0  1017.0 


MEAN   1021 .4  1018.0 
CLINO   1018.0  1017.5 


TEMPERATURE  DEG  C 


1012.4  1014.8  1017.5  1018.5  1018.6  1020.8 

1013.5  1014.4  1018.1  1018.3  1020.4  1020.0 


MEAN 

1006.6 
1008. 1 
1007.2 
1006.4 
1007.5 

1007.0 
1006.8 
lOOfe. 1 
lOOfc.2 
1005.8 


MEAN   1010.8  1008. fc  1007.4  1002.2  1003.8  1003.1  1002.8  1005.2  1007.7  1008.5  1008.4  1010.5   IOOfc.8 


MEAN 

1016.6 
1018.1 
1017.2 
1016.3 
1017.5 

1017.0 
1016.8 
1016.1 
lOlfc. 1 
1015.8 
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PRECIPITATION  MM 
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34 

.8 

85 

,6 

128 

.8 

24 

.  1 

30 

.8 

fc7 

.5 

22 

35, 

,4 

5fc 

.4 

72 

,  7 

117 

.3 

fc2 

.7 

104 

.2 

35 

.fc 

43 

4fc, 

,  7 

5fc 

.7 

88 

,4 

74 

.5 

48 

.3 

47 

.4 

38 

.4 

24 

38, 

,8 

52 

.2 

88 

,3 

77 

.8 

fc3 

.  1 

63 

.4 

58 

.3 

45 

34, 

,8 

4fc 

.8 

68, 

,8 

87 

.3 

55 

.0 

48 

.8 

30 

.0 

44 

TOTAL 

785.8 
688.3 
580.3 
534.3 
654.8 

581  .7 
5fc0.3 
588.3 
708.1 
720.0 

641  .3 
578.2 
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STATION  PRESSURE  MB 


1<371 

3b3, 

.3 

3b5 

.  1 

363 

.4 

365 

.  1 

365 

.8 

364, 

,7 

368, 

,0 

368 

.6 

371 

.4 

375 

.8 

365 

,3 

373 

.3 

368 

,0 

1372 

372 

.4 

36.3 

.3 

363 

.6 

361 

.0 

365 

.3 

366, 

,5 

366, 

1 

366 

.3 

363 

.4 

370 

.  1 

363 

.4 

381 

,3 

363 

.  1 

1<?73 

375 

,0 

3fcl 

.3 

370 

.6 

363 

.0 

368 

,0 

368. 

3 

364. 

2 

371 

.0 

363, 

.8 

370, 

,3 

370, 

,3 

368, 

.6 

368, 

,5 

1374 

374 

.5 

3be> 

.0 

370 

.4 

364 

.3 

362 

.3 

363, 

4 

366, 

.5 

363 

.2 

368 

1 

362 

.3 

363 

.  1 

363 

.2 

367 

.2 

1875 

372 

.  1 

374 

.2 

362 

,8 

364 

.4 

365 

.6 

365, 

.6 

366, 

,  1 

368 

.  1 

372 

.5 

372 

.2 

371 

.6 

372 

,6 

363 

.0 

1976, 

3b3 

.2 

375 

.6 

363 

.0 

364 

.5 

367 

.8 

368, 

,8 

365, 

.6 

363 

.0 

367 

.6 

367 

.3 

363 

.8 

364 

.8 

367 

,8 

1377 

3b3, 

4 

364 

.0 

371 

.2 

364 

.0 

368 

.0 

365, 

,3 

365, 

,2 

366 

.0 

372 

.2 

373 

.8 

364 

,8 

373 

.6 

368 

.  1 

1378 

368 

.5 

3E.2 

.3 

364 

.5 

362 

.0 

364 

.8 

365 

,3 

368 

,  1 

363 

.3 

366 

.  1 

373 

,0 

378 

.5 

363 

,3 

367 

.2 

1373 

3b3 

,  1 

365 

.  1 

363 

,3 

363 

.5 

363 

.3 

368 

,2 

368 

1 

365 

.3 

371 

.0 

371 

.4 

367 

.4 

367 

1 

367 

.0 

1380 

3fc8 

.  1 

372 

.0 

363 

.8 

363 

4 

363 

.2 

363 

,4 

364 

.0 

367 

.5 

371 

.4 

366 

.3 

367 

.4 

367 

.0 

366 

.4 

1371 

1020 

,  7 

1016 

.  1 

1014 

.2 

1014 

.6 

1014 

1372 

1024 

.5 

1020 

.3 

1020 

.0 

1010 

.0 

1014 

1373 

1027 

,2 

1012 

.7 

1021 

,6 

1012 

.4 

1016 

1374 

1026 

.8 

1016 

,  7 

1020 

.  7 

1014 

.  1 

101  1 

1375 

1024 

.  1 

1026 

4 

1012 

.5 

1013 

,3 

1014 

1376 

1015 

.2 

1028 

.5 

1020 

,3 

1013 

.3 

1016 

1377 

1021 

.2 

1014 

.6 

1021 

.5 

1013 

.  7 

1016 

1378 

1020 

.8 

1013, 

.2 

1014 

,8 

1014 

.3 

1013 

1373 

1015 

,  1 

1016 

.3 

1014 

.0 

1013 

.  1 

1018 

1380 

1020 

.6 

1023 

.8 

1014 

.2 

1013 

.  1 

1012 

MEAN 

1021 

.6 

1018 

.3 

101  7 

4 

1013 

4 

1014 

CLING 

1016 

.2 

1015 

.3 

1016 

.0 

1014 

.8 

1014 

MEAN    363.6   367.6   366.3   363.5   366.2  366.0  366.2  368.2  370.0   370.4   363.4   370.2    367.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1013.0  1016.5  1016.7  1020.8  1026.3  1016.5  1024.8   1017.3 

1014.6  1013.3  1015.1  1018.7  1020.3  1020.2  1034,4   1018.3 
1016  3  1012.2  1013.4  1018.4  1020.3  1021.7  1020.3   1018.4 

1011.7  1014.6  1017.1  1016.7  1012.5  1020.2  1020.6   1017.0 
1014.0  1013.8  1014.0  1016.3  1021.3  1022.2  1023.1  1024.7   1018.3 

1017.3  1013.4  1017.7  1016.6  1017.5  1020.5  1017.0   1017.3 

1016.8  1013.4  1013.2  1014.2  1021.5  1023.8  1015.3  1026.2   1018.0 

3  1013.6  1016.5  1017.8  1015.2  1023.1  1030.4  1015.2   1017.4 

6  1016.0  1016.2  1014.1  1013.3  1021.7  1017.6  1018.2   1016.7 

2  1011.6  1015.2  1015.7  1020.6  1015.5  1018.2  1018.6   1016.6 

3  1014.2  1014.6  1016.4  1013.0  1020.4  1020.4  1022.1   1017.8 
6  1015.2  1014.8  1015.2  1017.6  1013.3  1013.0  1017.3   1016.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  -     .1       .0     1.3     3.2    15 

1372  -   2.3     2.0     5.4    11.1    14 

1373  -   2.3      .6     2.3     3.0    14 

1374  -   3.5     2.6     6.4     7.5    12 

1375  -   1.3-   2.3     6.8     8.3    15 

1376  -   3.7-   5.0      .6     3.6    13 

1377  -   1.3     3.6     6.7     7.8    14.4  16.8  18.0  17.4  12.3     3.2     4.1  -   4.5 

1378  -  4.6-  1.5  4.6  8.4  11 
1373  -  4.8  .0  5.7  7.3  15 
1380   -   7.4  -    .6     3.4     7.4    11.8  15.8  17.2  17.0  13.0    10.0     2.7  -   1.5 

MEAN   -   3.3  -     .1      4.4     8.7    13.8  16.7  17.8  17.4  13. 

CLINO   -   4.3  -   2.4     3.3     3.5    14.5  17.8  13.8  13.2  15. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1371  16.3    12.6     3.5    20.2    38.3  102.2  38.1  40.4  46. 

1372  8.1     6.1    12.1    30.8    36.4  145.3  66.8  111.6  26. 

1373  7.4    44.3    11.0    35.7    33.3  121.7  68.5  24.4  3. 

1374  13.1     3.0      .4    40.3   107.5  163.4  72.7  100.5  45. 

1375  5.1     1.1     3.0    47.0    56.6  110.3  144.6  43.5  12. 

1376  73.6     T      12.1    38.2    77.6  32.3  66.3  67.6  51. 

1377  22.8    20.0    23.7    75.2    32.8  43.0  70.8  55.4  20. 

1378  3.1  64.0  25.2  43.4  73.7  35.3  113.6  23.5  130, 
1373  23.5  8.6  17.6  28.8  44.7  70.4  122.4  33.4  55. 
1380     53.0     4.5    32.4    84.0   141.8  33.8  133.6  32.4  27. 

MEAN     23.3    16.5    15.3    50.4    76.3  38.4  35.8  60.6  42. 


16 

.0 

1  7 

.3 

13 

.0 

18 

.0 

13 

.6 

17 

.8 

16, 

.6 

18, 

,2 

17  , 

,8 

15 

.2 

17 

.5 

13 

.0 

1  7 

.2 

18 

.3 

17 

.6 

15 

.8 

18 

.8 

14 

.3 

16 

.8 

18 

.0 

1  7 

.4 

16 

.0 

16 

.6 

16 

.3 

13 

.5 

16 

.0 

16 

.8 

15 

.8 

17 

.2 

1  7 

.0 

42 

.6 

.  1 

528 

64  1 

31 

.0 

483 

33 

.3 

677 

6 

.8 

430 

26 

.4 

516 

22 

.  1 

478 

30 

.5 

653 

14 

4 

533 

42 

.3 

767 

25 

.0 

578 

31 

.8 

580 
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NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  100B  4  1002.4  1001.5  1002.7  1001.7   ggs.fc  1001.5  1003.4  1007.0  1010.6  1002.4  1007.7  1004.0 

1872  1014.7  1011.3  1008.2   '5'37.1  1001.3  1000.8  1000.0  1001.0  1004.5  IOOfc.5  1004.0  1019.5  1005.7 
1S73   1013  8   '3'97  1  1007  7   qgg .  1  1002.2  1003.4   g'37.8  1005. &  1005.8  1006.4  1004.6  1003.4  1003.9 

1974  1013.3  1004.4  1010.4  1001.3   997.9   997.6  1000.0  1004.1  1003.2   999.0  1005.6  1004.7  1003.5 

1975  1007.1  1010.4  1000.5   999.1  1000.6  1000.1  1000.0  1002.4  1007.4  1008.5  1010.0  1007.7  1004.5 

1976  997.9  1015.7  1006.3  1000.4  1003.3  1003.4   999.8  1003.4  1002.6  1007.2  1007.7  1002.5  1004.2 

1977  1008.8  1000.7  1008.8   999.5  1003.8   999.8   999.3  1000.6  1007.8  1010.4  1000.1  1010.2  1004.2 

1978  1007  1  1001  7  1001  5   999.2  1000.7   999.8  1002.0  1004.4  1000.5  1008.5  1014.3  1002.2  1003.5 

1979  1000.6  1005,7  1001.6  1000.2  1005.5  1003.6  1002.6  1001.1  1006.2  1009.5  1006.0  1004.4  1003.9 

1980  1006.8  1010.6  1003.9   999.9  1000.4   998.2   998.5'  1002.1  1006.6  1003.0  1004.8  1003.5  1003.2 

MEAN   1007.8  1006.0  1005.0   999.9  1001.7  1000.5  1000.2  1002.8  1005,2  1007.0  1006.0  1006,6  1004.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1022  1  1015  5  1014  6  1015.3  1014.0  1010.7  1013.7  1015.5  1019.4  1023.3  1015.3  1020.8  1016.7 

1972  1028  3  1024  6  1021.2  1009.5  1013.6  1012.9  1012.0  1013.1  1016.9  1019.3  1016.8  1032.9  1018.4 

1973  1027.3  1010.1  1020.8  1011.6  1014.6  1015.6  1009.8  1017.8  1018.2  1019.1  1017.6  1016.6  1016.6 

1974  1026  8  1017  4  1023  4  1014  0  1010.3  1009.8  1012.0  1016.3  1015.5  1011.5  1018.5  1017.7  1016.1 

1975  1020.2  1023.6  1013.2  1011.5  1012.8  1012.2  1012.0  1014.5  1019.7  1021.2  1023.1  1020.9  1017.1 

1976  1011.0  1029.4  1019,3  1012,9  1015.7  1015.7  1011.9  1015,7  1014.9  1020.0  1020.6  1015.6  1016.9 

1977  1022.2  1013.8  1021.8  1012.1  1016.2  1012.0  1011.4  1012.7  1020.3  1023.1  1013.9  1023.6  1016.9 

1978  1020.5  1014.9  1014.3  1011. B  1013.1  1012.0  1014.2  1016.3  1012.7  1021.1  1026.7  1015.1  1016.1 

1979  1013.8  1018.9  1014.4  1012.8  1017.8  1015.7  1014.8  1013.3  1018.5  1022.3  1018.9  1017.4  1016.6 

1980  1020.2  1023.9  1017.0  1012.5  1012.8  1010.4  1010.6  1014.3  1019.0  1015.6  1017.8  1016.6  1015.9 

MEAN   1021.2  1019.2  1018.0  1012.4  1014.1  1012.7  1012.2  1015.0  1017.5  1019.6  1018.9  1019.7  1016.7 

CLINO   1020.6  1018.8  1019.7  1016.7  1016.2  1015.9  1014.8  1015.7  1019.0  1020.7  1021.7  1020.8  1018.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

.2    20.0    13.2     8.8     4.5     2.3     9.4 
.5    19.8    13.9     7.4     5.6-    .2     9.3 


18.6  14.2  10.5 
19.6  16.6  7.4 
19.1    14.5    10.9 


1971 

-   1  .6 

.0 

1  .3 

9.B 

17.0 

19.0 

1972   - 

■   7.0  - 

1  ,6 

3.4 

12.7 

16.2 

20.3 

1973   - 

■   4.5 

1  .  7 

.9 

11.3 

15.6 

18.3 

1974   ■ 

4  .4 

1  .9 

4.2 

8.  1 

14.0 

18.3 

1975 

1.4  - 

1  .0 

6.2 

11.0 

17.7 

19.9 

1976   - 

■   2.1  - 

8.1 

1  .6 

1  1  .2 

14  7 

17.2 

1977   ■ 

•   3.5 

3.0 

4  .  7 

8.8 

15.6 

18.4 

197B   - 

-   2.9  - 

3.  1 

6.0 

9.3 

13.5 

18.6 

1979   - 

-   3.2  - 

1  ,8 

5.6 

9.6 

17.4 

21  .5 

1980   ■ 

■   6.6  - 

2.2  - 

.2 

9.0 

13.3 

18.4 

MEAN   ■ 

•   3.4  - 

1  .  1 

3.3 

10.1 

15.5 

19.0 

CLINO   - 

-   4.1  - 

2.3 

2.5 

10.0 

16.0 

19.5 

4.0  -   1.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL 

1971  22.9  27.5    68. 3    19.3    82.8    76.0   186.4 

1972  13.4  9.7    13.8    51.7    50.3    91.5    64.2 

1973  13.8  52.7    72.2    21.2    B6 . 9    14.3    42.7 

1974  13.0  11.7     2.1    22.7    93.0    88. 8   202.2 

1975  15.6  18.4     4,9    84.0   100.4   148.9    56.5 

1976  43.2  6 

1977  21.2  25 
.  197B  3.3  47 

1979  39.3  23 

1980  18.3  14 

MEAN  20.4  23.7    31.1    60.5    73.1    94.2   104.4 


21 

.9 

56 

.4 

33, 

,  1 

68 

13 

.0 

76 

.8 

37, 

1 

82 

28 

.8 

84 

.7 

138, 

,6 

73 

32 

.  7 

108 

.9 

28, 

,6 

125 

53 

.6 

78 

.9 

80, 

,6 

173 

62, 

,3 

74  , 

,4 

98 

,3 

41 

,9 

6 

.5 

678 

,0 

33 

,2 

8, 

,  1 

18 

,9 

1  1 

,0 

27 

.5 

402 

,5 

43 

,0 

93, 

,4 

42 

,6 

43 

,6 

27. 

0 

683, 

1 

43 

,  1 

8 

,6 

46 

,  1 

41 

,0 

6 

,0 

573 

,5 

58 

,8 

1  1  7 

,  1 

35 

,0 

48 

,5 

35 

,3 

601 

,2 

97 

,3 

27 

,7 

10 

,6 

28 

.3 

14 

,2 

514 

.9 

55 

,6 

79 

,8 

9 

,0 

18 

.9 

42 

,0 

681 

.5 

79 

,8 

20 

,4 

37 

,9 

38 

.6 

20 

,8 

613 

4 

38 

,4 

22 

,5 

40 

,0 

71 

.0 

54 

,0 

821 

.3 

63 

,2 

55 

.4 

35 

,  1 

36 

.6 

31 

,  1 

628 

.8 

64 

,0 

35 

,8 

34 

,8 

39 

.0 

29 

,  1 

505 

.  7 
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STATION  PRESSURE  MB 


1371 

gb5 

.8 

961 

.6 

959 

,  7 

961 

.6 

962 

.2 

961 

.4 

964 

.3 

965, 

,2 

967 

.7 

972 

7 

962 

.5 

969, 

,  7 

964, 

.5 

1'372 

9feB 

4 

9fcb 

.0 

965 

,  7 

957 

.2 

962 

.2 

962 

,8 

962 

.3 

963 

.2 

965 

,8 

966 

.2 

965 

.B 

977 

,9 

965, 

,3 

n73 

970 

.B 

958 

.2 

966 

,5 

959 

.0 

964 

.  1 

964 

.6 

960 

.6 

967 

.2 

966 

.2 

967 

.2 

966 

.8 

964 

,8 

964 

,  7 

1"374 

970 

,4 

9&2 

1 

966 

,4 

960 

.2 

959 

1 

959 

.7 

962 

.9 

965 

.3 

964 

.2 

959 

.3 

965 

.3 

965 

.5 

963 

.4 

1'375 

gfcB 

.  1 

970 

.0 

958 

,9 

960 

.6 

961 

.6 

961 

.6 

962 

.4 

964 

,2 

96B 

,8 

968 

.4 

967 

.4 

968 

.  7 

965. 

0 

1"97fc 

959 

,5 

971 

.2 

964 

.  7 

960 

4 

963 

.  7 

964 

.9 

961 

.  7 

964 

.9 

963 

,9 

963 

.8 

965 

.  7 

961 

.0 

963 

.8 

1S77 

96.5 

.3 

960 

4 

967 

.  1 

959 

.8 

963 

.9 

961 

.4 

961 

.5 

962 

.4 

968 

.2 

970 

.0 

961 

.0 

969 

4 

964 

,2 

1"978 

9b4 

.4 

958 

.2 

960 

.6 

958 

.0 

961 

.0 

961 

.5 

964 

.5 

965 

.5 

962 

.6 

969 

.2 

974 

.8 

960 

,5 

963 

,4 

\'iTi 

959 

.5 

961 

.3 

960 

7 

959 

.8 

966 

.2 

964 

.8 

965 

.  1 

962 

.6 

967 

.6 

967 

.8 

964 

,0 

963 

.8 

963 

.6 

1'380 

9b4 

.4 

9bB 

.5 

960 

.2 

959 

.9 

959 

.6 

960 

.2 

960 

.9 

964 

.3 

96B 

.3 

963 

.2 

964 

.0 

963 

.6 

963 

.  1 

MEAN  965.7   963.8   963.0  959.6  962.4   962.3   962.6  964.5  966.3  966.8   965.7  966.5  964.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1020  9  1016  0  1013  6  1014  3  1013.7  1012.9  1015.6  1016.5  1020.3  1026.2  1016.3  1024.6  1017.6 

1972  1023  8  1020  4  1019  6  1009  5  1014.1  1014.0  1013.3  1014.5  1018.3  1019.7  1019.8  1033.9  1018.4 

1973  1026  3  1012  4  1020.9  1011.7  1015.9  1016.1  1011.7  101B.7  1018.0  1020.6  1021.7  1020.0  1017.8 

1974  1026  3  1016  1  1020  1  1013  3  1011.3  1011.1  1014.1  1016.5  1016.0  1012.0  1019.6  1020.4  1016.4 

1975  1023^3  1025.8  1011.9  1013.2  1013.3  1013.0  1013.4  1015.5  1 020 . B  1021.6  1022.2  1024.1  1018.2 

1976  1014  6  1027  4  1019  2  1012.6  1015.7  1016.6  1012.7  1016.7  1016.1  1016.6  1019.6  1015.7  1017.0 

1977  1020  4  1014  1  1020  7  1012.5  1015.9  1012.8  1012.5  1013.7  1020.6  1023.3  1014.6  1025.3  1017.2 
197B  1020  0  1012  6  1014.1  1010.6  1013.3  1012.9  1016.0  1017.1  1014.9  1022.7  1030.1  1015.0  1016.6 
1979  1014  8  1015  9  1014  0  1012  7  1018.1  1015.7  1016.7  1014.0  1019.6  1021.4  1017.5  1018.1  1016.5 
19B0  1020^6  1023^7  1013.9  1012.8  1011.6  1011.5  1012.0  1015.6  1020.6  1016.0  1017.9  1018.8  1016.2 

MEAN  1021.1  1018.4  1016.8  1012.3  1014.3  1013.7  1013. B  1015.9  1018.5  1020.0  1019.9  1021.6  1017.2 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1971 
1972 
1973 


1976 


1  7 

.0 

15 

.8 

17 

.3 

15 

.8 

16 

.8 

1977  -12  38  67  85  14  4  16.8  18.7  17.7  12.5  B.8  4.9  -  4.4  8.9 

1978  -   3  5  -     2  5.2  8.5  12.3  16.5  17.2  17.0  12.3  8.2      .2  .2  7.8 

1979  -   3  9  3  5  9  8.1  14.6  19.7  16.6  17.1  15.0  7.2  6.3  1.7  9.0 

1980  -   7  4  -   11  3.6  7.5  12.5  17.0  18.1  17.5  13.1  10.2  3.8  -  1.8  7.8 


13, 

4 

12 

.5 

12 

.3 

15 

.0 

13 

.  1 

13 

.8 

13 

.2 

PRECIPITATION  MM 


1971 

2b 

1972 

8 

1973 

5 

1974 

15 

1975 

13 

1976 

71 

1977 

15 

1978 

5 

1979 

49 

1980 

51 

MEAN 

26 

CLINO 

29 

.2 

58 

.2 

155, 

,0 

138 

,  7 

60 

.3 

13 

,6 

13 

.5 

4  1 

.8 

109, 

,3 

162 

.  7 

128 

.6 

36 

.9 

48 

.0 

67 

.  1 

151  , 

.4 

173 

.5 

129 

.2 

51 

.2 

56 

.5 

40 

.  1 

39 

,4 

100 

.0 

30 

.9 

150 

.4 

34 

.3 

92 

.4 

57 

.  1 

79 

4 

77 

.5 

101 

.4 

47 

.4 

37 

.3 

99 

.2 

70 

.0 

85 

.0 

19 

.7 

185 

.9 

102 

.  1 

55 

.5 

131 

.9 

87 

.  1 

120 

.4 

18 

.9 

63 

.0 

129 

.4 

B4 

.2 

158 

.6 

68 

.2 

32 

.2 

54 

.6 

89 

.9 

1  10 

.3 

92 

.8 

74 

.7 

65 

.3 

58 

.5 

76 

.9 

1  10 

.8 

81 

.6 

73 

.  1 

46 

.3 

8.4 


1974  -   4  1     3  1     5  6     7  2    12.4    15.8    17.9    18.9    15.4     8.7     2.5      .2      B.b 

1975  -    .7  -   2.6     6.9     9.6    15.0    17.3    18.8    17.6    15.4     B.B      .5  -   2.2      8.7 


7.8 


JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  TOTAL 

67.8         58.2         55.5      130.8         26.4  33.5  23.1  531.1 

94.4       112.8       129.9         85.6       146.6  52.6  1.2  750.1 

72.9  19.7  12.7  609.9 

60.3  39.1  47.1  698.6 

47.4  32.5  8.4  760.6 

23.7  66.3  25.3  593.9 

20.1  35.1  15.7  620.8 
13.7  12.6  14.5  656.9 
25.0  26.9  14.2  667.4 
89.0  45.9  74.1  847.3 

52.5  36.4  23.6  67375 

46.2  32.6  29.8  643.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SULINA  ROMANIA  WMO  153&0   45  09N  02'3  40E     3  M 

NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

ig?!  1020.0  1013.5  1013.4  1014.6  1012.3  1010.4  1011.4  1013.4  1017.2  1022.1  1014.8  lOn.S   1015.2 

1"372  1026.5  1023.3  1020.3  1008.6  1012.2  1011.2  lOOS.S  1011.2  1015.5  1017.4  1016.8  1031.0   1017.0 

1'373  1024  8  1010.2  1018.0  1 0 1 0 .  "3  1013.8  1014.4  1008.3  1016.0  1017.4  1018.0  1017.7  1017.4   1015.7 

1874  1024.6  1017.2  1021,4  1012.5  1008.7  1008.8  1011.8  1014.0  1014.7  1012.0  1018.6  1016.6   1015.2 

1875  1018.8  1021.3  1013.0  1010.8  1011.7  1010.1  1010.4  1012.5  1018.2  1018.3  1020.6  1020.6   1015.7 

1876  1010.4  1026.4  1018.8  1012.0  1015.2  1014.2  1010.3  1013.4  1013.8  1018.4  1018.7  1015.1   1015.6 

1877  1020.7  1012.8  1020.8  1010.6  1015.0  1010.5  1010.1  1011.2  1017.8  1022.0  1012.8  1021,3  1015.5 
187B  1018,3  1012.3  1013.0  1010.8  1012.0  1011.0  1012.6  1014.5  1011.6  1020.0  1025.6  1013,8   1014.7 

1878  1012.4  1016.0  1014.1  1012.1  1014.6  1014.0  1013.3  1011.0  1017.4  1018.8  1017.0  1016.3  1014.8 
1880  1018.4  1021.4  1014.6  1011.4  1011.3  1008.8  1010.1  1013.4  1017.5  1015.0  1015,8  1014,8   1014.5 

MEAN  1018.7  1017.4  1016.8  1011.4  1012,8  1011.6  1010.8  1013.1  1016.1  1018.4  1018.0  1018.6   1015.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1021.1  1014.7  1014.6  1015,8  1013,5  1011.6  1012.7  1014.6  1018.4  1023.3  1016.0  1020.4   1016.4 

1872  1027.7  1024.5  1021.4  1008.3  1013,4  1012.4  1010.7  1012.4  1016.7  1018.6  1018.0  1032.1   1018.1 

1873  1026.0  1011.4  1018.2  1012.1  1014.8  1015.6  1010.5  1017,2  1018.6  1018.2  1018.8  1018.6   1016.8 

1874  1025.8  1018.4  1022.6  1013.7  1010.8  1011.1  1013.0  1015.2  1015,8  1013.2  1018.8  1017.8   1016.4 

1875  1021.1  1022.5  1014.2  1012.0  1012.6  1011.3  1011.6  1013,7  1018.4  1020.4  1021.8  1021,8   1016.8 

1876  1011.6  1027.6  1020.0  1013.2  1016.3  1015.4  1011.5  1014.6  1015.0  1018.6  1020.8  1016.3   1016.8 

1877  1021.8  1014.1  1022.1  1011.8  1016.2  1011.7  1011.3  1012.4  1018.0  1023.0  1014,0  1022.5   1016.7 

1878  1020.5  1013.5  1014.3  1012.0  1013.2  1012.2  1013.8  1015.7  1012.8  1021.2  1026.8  1015.0  1015.8 
1878  1013.6  1017.2  1015.3  1013.3  1015.8  1015.2  1014.5  1012,2  1018.6  1021,1  1018.2  1017.5  1016.0 
1880  1018.6  1022.6  1015,8  1012,6  1012.5  1011,0  1011,3  1014,6  1018,7  1016.2  1017,1  1016.0   1015.7 

MEAN  1020.8  1018.7  1018,0  1012,6  1013.8  1012.8  1012.1  1014.3  1017,3  1018.6  1018,1  1018.8   1016.6 

CLINO  1018.5  1016.8  1017.3  1014.8  1014.0  1013.2  1013.0  1013.2  1017,3  1018,8  1020,0  1018.4   1016.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  3.1     1,8     3,4     8.2  16.4    20.2    21.0    22.7    16.8    11.0     7.4     3.7     11.4 

1872  -   1,2-    ,3     3,7    11,3  16.5    21 

1873  -   1.0     2.6     2.8     8.5  16.0    I' 

1874  -   1,8     2,5     3,4     7.7  14.3    IE 

1875  3,4     1,0     5,8    10.8  17.0    21 

1876  .8-   2.3     2.5     8.8  15.1    16 

1877  1.0     4.7     5.5     8.4  15,2    1= 

1878  ,3  1,3  5,5  8.5  14.4  1= 
1878  ,6  1.2  5.7  8.3  17.0  21 
1880  -    ,7      .1     2.4     8.0  14,0    1= 

MEAN       ,4     1.3     4.1     8.6  15.5    2C 

CLINO  -    ,8      .3     3.5     8.5  15.6    2C 

PRECIPITATION  MM 


23 

.0 

22 

,6 

17 

,2 

22 

.2 

20 

,8 

18 

,0 

20. 

,  1 

22, 

,2 

18, 

1 

23 

.5 

22 

,3 

20 

,0 

21 

,5 

18 

4 

17 

,0 

22 

,0 

21 

,0 

16 

,4 

20 

,6 

20 

7 

1  7 

.3 

20 

,8 

21 

,7 

18 

,8 

1871 

20 

.7 

63 

,8 

18 

,8 

4 

,  4 

1872 

1  1 

.0 

8 

,3 

1 

,0 

18 

,6 

1873 

21 

.8 

22 

,  1 

50 

,2 

21 

,  4 

1874 

5 

.3 

6 

,2 

10 

,8 

38 

,  1 

1875 

13 

.2 

4 

,0 

6 

,6 

27 

,8 

27, 

.8 

1  1 

,8 

5 

.3 

126 

,3 

58, 

,0 

1  7 

,  1 

128 

.0 

74 

,5 

6. 

.5 

25 

,0 

30 

,  1 

6 

,  1 

56, 

,0 

6 

,5 

23 

.8 

13 

,0 

18 

,  1 

78 

,0 

T 

,  1 

1878  23.6  17.4  10.4  21.5  38.1  20,8  32,8 

1880  25,8     2,2  28,8  20,8  31,6  35,5  24,8 

MEAN  17.1  20.8/  17.3  27.4  25.7  32.5  33.5 

CLINO  30.0  25,2  17,5  28.1  31.1  40.2  22.2 


13 

,4 

12 

.  7 

335 

,8 

18 

.6 

5 

,6 

406 

,0 

21 

,5 

15 

,6 

251 

,7 

12 

,4 

10 

.2 

228 

.  1 

42 

,  1 

5 

,8 

228 

.0 

1  1 

,2 

37 

,3 

337 

.7 

28 

,8 

20, 

,6 

328 

.0 

2, 

,  1 

17, 

,2 

318, 

,3 

78 

,2 

16 

,8 

353 

,5 

37 

,5 

58 

,7 

337 

,0 

26 

,8 

20 

,0 

312 

,4 

34 

,  1 

28 

,6 

351 

,7 

EUROPE 


TIMlSOARft  ROMANIA  WMO  15217   45  4bN  021  15E: 

NOTES  ON  PAGE  24 


STATION  PRESSURE  MB 
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,  1 
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7 
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.2 
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.  4 
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.2 
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,  7 

1001 
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.4 
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,0 

1005 

.2 

1010 

MEAN 

1008, 

.8 

lOOfc 

.5 

1005 

.2 

1001 

,3 

1003 

.2 

1002 

.9 

1003 

.  1 

1004 

.7 

1007 

OCT  NOV  DEC  MEAN 

1014.8  1004.2  1013.3  lOOfc.O 

1008.1  1008.6.  1020.5  lOOfc.fe 

1008.8  1010.4  1008.0  IOOfc.5 

1000.8  1007.4  1008.9  1004.8 

1009.b  1009.4  1012.5  lOOfc.5 

1004.8  1004.0  1007.3  1003.3  1005.4 

4  1011.2  1003.2  1013.2  1005.7 

7  1010.9  1018.0  1003.3  1005.3 

fe  1009.4  IOOfc.1  100b. 5  1005.2 

0  1004.5  100b. fe  1007.3  1005.4 

3  1008.2  1008.1  1009.7  1005.8 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
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.2 

1012 
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1014 

.2 

1014 

1980 

1019 

.7 

1023 

MEAN  1019.9  1017. 

CLINO  1018.5  1017. 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB 

1971  -     .4     2. 

1972  -     .2     3. 

1973  -    .8     2. 

1974  .8     5. 

1975  .9 

1976  -    .8  -   1 . 

1977  1.0     5. 

1978  .0 

1979  -   1.8     2. 

1980  -   3.4     1. 


PRECIPITATION  MM 
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ftLICBNTE                                           SPAIN                 WMO  0835<3  38  22N  000  30W  81  M 
NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1371   1007  1  1010  7  1003  3  1001  0  1002.3  1007.0  1007.3  1005.3  1 008 . '9  1 0 1 3 .  ■?  1006.7  1013.2  1007.2 

1<372   1004'9  1003  S  1005  1  1004  3  1 0Ofc .  4  1 0Ofc .  1  lOOfc.S  1007.5  1005. '5  1007.0  1010.7  1013.0  1006.8 

1873   1012  3  1008  "3  1010  "3  1007.0  1007. S  1007.8  1005.4  1008.5  1007.4  1 00"3 .  1  1013.0  1006.6  1008.7 

1374  1014  1  1005  3  1003  8  1001  <5  1005.7  1006.2  100S.0  1007.3  1007.0  1007.3  1010.5  1017.9  1008.0 

1375  1014^2  1010.8  1002.2  1006.3  1004.5  1007.7  1006.7  1007.0  1008.4  1011.1  1003.3  1003.3  1008.2 

1376  1012  3  1003  1  1008  2  1003.8  1006.6  1003.0  1007.0  1007.2  1006.6  1002.4  1010.1  1003.0  1007.1 

1377  1005  3  1008  6  1011  7  1007.3  1004.5  1005.6  1005.4  1004.8  1010.7  1008.1  1008.5  1010.7  1007,7 

1378  1008  6  1002  4  1003  7  1001  6  1005  4  1005.8  1007.8  1007.8  1010.3  1010.3  1016.2  1004.3  1007.5 
1373  10045  10037  1006  1  1006  4  1002.6  1007.8  1003.2  1005.3  1003.6  1003.0  1010.3  1011.3  1006.8 
1380   1007.2  1011.7  1005.0  1006.7  1003.7  1007.3  1006.3  1007.3  1010.2  1007.3  1007.7  1013.4  1007.3 

MEAN   1003.1  1007.5  1006.6  1004.7  1005.0  1007.1  1007.2  1006.3  100B.5  1008.0  1010.3  1010.4  1007.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1371  1016  3  1013  3  1012  5  1010.0  1011.3  1015.3  1016.0  1014.0  1017.7  1022.3  1015.3  1022.5  1016.2 

1372  1014  1  1013  1  1014  3  1013.4  1015.5  1015.0  1015.7  1016.3  1014.8  1016.0  1013.7  1022.2  1015.8 

1373  1021  7  1018  1  1020  1  1016.1  1016.8  1016.7  1014.1  1017.3  1016.3  1018.2  1022.2  1015.3  1017.8 

1374  1023  2  1014  5  1013  0  1011  0  1014  1  1015.1  1017.3  1016.0  1015.3  1016.4  1020.0  1027.2  1017.0 

1375  1023^4  1013^3  1011.4  1015.7  1013.5  1016.6  1015.7  1015.8  1017.1  1020.1  1018.4  1013.2  1017.2 

1376  1021  6  1018  3  1017  4  1012.3  1015.6  1017.8  1015.7  1016.0  1015.5  1011.3  1013.3  1012.1  1016.1 

1377  1015  1  1017  6  1020.3  1017.0  1013.5  1014.6  1014.2  1013.6  1013.6  1017.0  1017.6  1013.3  1016.7 

1378  1017  3  1011  5  1018  8  1010  4  1014  5  1014.7  1016.6  1016.7  1013.0  1013.4  1025.4  1013.4  1016.5 
1373  10134  1012  3  1015  2  1015  5  1017.6  1016.7  1018.0  1014.8  1018.4  1012.0  1013.5  1021.1  1016.3 
1380   1016.5  1020.8  1014.1  1015.3  1012.7  1015.8  1015.7  1016.1  1013.1  1016.3  1016.3  1022.7  1016.3 

MEAN   1018.3  1016.7  1015.8  1013.8  1014.5  1015.3  1016.0  1015.7  1017. 
CLINO   1013.1  1018.4  1017.0  1016.0  1015.3  1016.6  1016.4  1015.6  1016. 

TEMPERATURE  DEG  C 
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PRECIPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

1371  23.3  5.2  32.3  53.3  32.6 

1372  15.2  4.0  25.7  36.1  22.3 

1373  13.3  6.3  42.3     6.4  .3 

1374  2.8  61.3  67. 7  76.6  7.2 

1375  4.2  32.4  61.5  33.0  66.0 

1376  1.6  7.2  1.8  25. 3  33.4 

1377  33.5  1.1  5.8  37.3  53.5 
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1373  63.3  3.3  .3  10.4  10.3 
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MEAN  21.6  23.3  33.2  37.3  43.8 

CLINO  28  21  20  38  28 
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ALMERIA  SP«IN  NMO  08488   3fc  50N  002  28W  fc  M 
NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1"371   1014  2  1017.1  lOOg.S  1007.3  100^.4  1014.4  1013.1  1012.3  1015.2  1020.5  1014.4  1020.4  1014.0 

1'372   1013^3  1012.0  1012.8  1012.2  1014.0  1013.2  1013.7  1013.6  1012.8  1014.1  1018.0  1020.6  1014.2 

1'373   1020  7  1017  2  1017  "3  1014  0  1015.0  1014.4  1012.1  1014.8  1014.2  1016.5  1019.7  1014.6  1 0 1 5 .  "3 

1874   1022  3  1013.8  1011.5  100"3.6  1012.6  1012.7  1015.1  1013.5  1013,9  1014.7  1018.0  1025.2  1015.2 

1975  1021.7  1017.4  1010.1  1012.8  1011.2  1014.3  1013.7  1013.4  1015.6  1017.7  1017,0  1016.3  1015.1 

1976  1019  6  1016.2  1015.4  1010.7  1012.8  1015.1  1013.1  1013.4  1013.6  1010.0  1017.9  1011.9  1014.1 

1977  1013.7  1016.9  1018.9  1014.9  1011,7  1012.6  1011,9  1011.7  1016.6  1014.4  1015.9  1017,7  1014.7 

1978  1017  4  1011  3  1018  3  1009.6  1013.1  1013.1  1013.7  1014.4  1017.0  1017.2  1023.4  1012.9  1015.1 

1979  1012.2  1012.7  1015.3  1014.6  1015.7  1014.6  1015.8  1012.8  1016.5  1010.9  1018.8  1020.2  1015.0 

1980  1015,1  1018,9  1012,9  1014,0  1011,4  1013.9  1013.7  1014.2  1016.7  1015,5  1015.8  1021.5  1015.3 

MEAN   1017.0  1015.4  1014.3  1012.0  1012.7  1013,8  1013,6  1013,4  1015,2  1015,2  1017,9  1018,1  1014,9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1015.0  1017.9  1010.6  1008.1  1010.2  1015.3  1014.0  1013.0  1016.0  1021.3  1015.2  1021.2  1014.8 

1972  1014  1  1018  2  1013  6  1013.0  1014.8  1014.0  1014.5  1014.4  1013.5  1014.9  1019.0  1021.4  1015.5 

1973  1021.5  1018.0  1018,6  1014,8  1015,8  1015,1  1012,8  1015.6  1015.0  1017.3  1020.5  1015.4  1016.7 

1974  1023.1  1014.6  1012.3  1010.4  1013.4  1013.6  1015,9  1014.3  1014.7  1015.4  1018.8  1026.0  1016.0 

1975  1022.5  1018.2  1010.9  1013.6  1012.0  1015.1  1014,5  1014,2  1016,4  1018.5  1017.8  1017.2  1015.9 

1976  1020  4  1017  0  1016.2  1011.5  1013,4  1016.0  1013.9  1014.2  1014.4  1010.9  1018.7  1012.1  1014.9 

1977  1014.6  1017.7  1019.7  1015.8  1012.4  1013.4  1012.7  1012,5  1017,4  1015.2  1016.7  1018.6  1015.6 

1978  1018  2  1012  1  1019  3  1010  4  1013.9  1013.9  1014.5  1015.2  1017.8  1018.0  1024.2  1013.7  1015.9 

1979  1013  0  1013  5  1015  8  1015.8  1016.5  1015.4  1016.6  1013.6  1017.3  1011.7  1019.6  1021.0  1015.8 

1980  1015.9  1019.7  1013,7  1014,8  1012.2  1014.7  1014.5  1015.0  1017.5  1016.3  1016.6  1022.3  1016.1 

MEAN   1017.8  1016.7  1015.1  1012.8  1013.5  1014.7  1014.4  1014.2  1016,0  1016,0  1018,7  1018.9  1015.7 

CLINO   1019.4  1018.9  1016.4  1015,5  1015,0  1016,1  1015.8  1014.9  1016.3  1016.8  1017.5  1018,5  1016,8 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  11  8    12  7    12,7  15,2  17,0  19,7  25,0  25.7  24.1  21.8    13.9    12.6  17.7 

1972  11  5    13  3    13,4  15,5  17,1  20.3  23.9  25.3  21,7  19.0    16.1    13.0  17.5 

1973  11  8    12.0    13.0  15.1  19.1  22.2  24.3  26.6  23.7  18.9    16.5    11.8  17.9 

1974  12  2    12  0    13  6  14.7  19.8  21.7  25.7  25.6  23,4  18,2    15.2    12.9  17.9 

1975  12.5    13.1    13.3  15,6  17,3  20,7  25.1  27.0  22,4  20,0    14.9    13.1  17.9 

1976  116    13  3    14.6  14.4  18.8  23.5  25.6  25.5  21.7  17.2    13.0    12,7  17,7 

1977  12  3    13,0    15.2  16,3  17,8  19,6  22,7  23,4  23,4  19,9    15,5    14,3  17.8 

1978  12  6    13.9    14.8  15.6  17.9  20.5  24.7  26,0  24.1  20.1    17.6    14.6  18.5 

1979  14  3    13  7    14  1  15.9  18.7  23.3  25.7  26,0  24,3  19,1    15,1    13,3  13,6 

1980  12.3    13.7    14.7  15.6  18.4  22.1  23.7  25,9  25,4  19,5    15,2    12.1  18,2 

MEAN     12  3    13,1    13,9  15,4  18,2  21,4  24,6  25,7  23,4  19.4    15,3    13.0  18.0 

CLINO     11.4    11,9    14.2  16.1  18.5  22.1  24.6  25.3  23.4  19.4    15,6    12,8  17.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  TOTAL 

40.4  49,8  25,9  15.3  0  0  6.0  T 

.0    49.8  24.6  19.4  63.0  0  1.4  31.9  41 
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NOTES  ON  PAGE  21 

STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1571  1018  5  1021  5  1014.4  1010.1  1012. S  101b. S  1015.4  1015.4  1017.1  1021. S  101S.4  1023.5   1017.3 

1572  1017.4  1014.7  1015,3  101b. 3  101b. 5  1015.0  1015.4  1015.2  1014.3  1015.5  1021.0  1022.7   101b. b 

1573  1024  2  1022.2  1020. b  101b. 4  1015.7  1015.7  1014.1  1015.4  101b. 1  1018.2  1021.7  1018. b   1018.2 

1574  1024.7  1018.3  1014.7  1012.5  1015.3  1014. b  101b. 1  1015.8  1017.3  101S.7  1021.5  1028.5   1018.3 

1575  1025.3  101S.2  1014. S  101b. S  1014.4  1017.0  1015. S  1015.7  1018.1  1020.0  1021.8  101S.7   1018.2 

1S7b  1024.4  lOlS.b  101S.3  1014.4  101b. 0  101b. 5  1015.5  101b. 3  101b. 0  1014.4  1022.7  1013.5   1017.4 

1577  101b. 8  1020.2  1021. S  1018.3  1015.3  1015.7  1015.1  1014.7  1017.8  101b, 2  1020.4  1018.7   1017. b 

1578  1021.3  1013.1  1022.4  1013.5  101b. 0  101b. 5  101b. 5  1015. S  1018.3  101S.2  1025. S  1014.3  1017.7 
1S7S  1014.1  101b. 2  1018.3  1018.4  1018.4  101b. 1  101b. S  1015.1  1018.2  1012.7  1022.5  1024.4  1017. b 
1S80  1018. S  1022.0  101b. S  101b. 0  1014.2  101b. 1  1015.8  101b. 2  1017.5  1018.1  1018. b  1027.1   1018.1 

MEAN  1020. b  1018.7  1017. S  1015.3  1015.5  101b. 0  1015,7  1015. b  1017.1  1017. b  1021. b  1021.1   1017.7 

CLINO  1021.3  1020.0  101b. 7  101b, 2  1015.5  101b. 1  1015. b  1014.8  1016.4  1017.5  1018.5  1020.5   1017.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1571  7.7  10.0  S.7    13.4    15, b  IS. 2  24.3  22.3    22.2    IS. 7    10.3     8.5     15.2 

1572  7.7  10,3  11.2    14.3    17.0  20.2  24.0  24.0    IS. 8    lb. 3    12.4     8.S     15.5 

1573  7.7  B.b  11.0    14.5    18.0  22.2  24.5  2b. 5 

1574  10.0  S.4  11.3    12.7    18.3  22.4  27.3  25.2 

1575  S.2  10.7  10.4    13.8    lb. 3  21.4  25.1  25.5 

1S7b      b.5  10.7  11.8    12. S    17. S  24.3  2b . 2  25.0 

1577  S,7  11.4  12.8    15,2    17,2  IS.b  22.7  22.3 

1578  8.S  10. S  12.5  13.5  lb. 4  IS 
1S7S  S.S  10. S  10,7  13.4  17.5  23 
1S80      S.S  S.8  11.7    14. b    17.0  22 


PRECIPITATION  MM 


25.1 
25.  S 
24.4 

25.3 
25.2 
25.8 

25.0 
25.8 

24.7 
25.5 

lb 

.8 

15 

.3 

18 

,  4 

15 

4 

18 

.0 

17 

.0 

15 

.8 

lb 

.8 

1S71 

134, 

,8 

,fc 

48 

.  1 

72 

,  1 

100 

,B 

1S72 

B8, 

,8 

be 

,  4 

b1 

,  7 

12 

,  7 

14 

,8 

1S73 

35. 

,0 

8 

,0 

IS 

,2 

8 

,8 

52 

,5 

1S74 

43, 

,3 

34 

,8 

2S 

1 

b3 

,2 

7 

,b 

1S75 

35, 

,b 

44 

,  1 

141 

,3 

25 

,4 

b1 

.S 

1S7b 

20, 

,8 

44 

.4 

38 

.3 

S7 

,b 

22 

.5 

1S77 

72, 

,  1 

S7 

.8 

1  1 

.3 

b 

7 

15 

.S 

1S78 

10 

,3 

10S 

.7 

2b 

.8 

75 

,3 

33 

.7 

1S7S 

1  10 

,4 

157 

.3 

b3 

.4 

84 

,7 

T 

1S80 

17 

,S 

4b 

.8 

82 

.S 

42 

,2 

44 

.4 

27.7   115.1 


43.0   218.4 


2 

.2 

43 

,  7 

47S 

,2 

47 

.  1 

83 

.  1 

525 

,8 

31 

.  7 

4S 

,2 

278 

4 

38 

.5 

2 

,0 

245 

.3 

34 

.b 

50 

,  1 

44S 

,7 

b7 

.b 

130 

,4 

b43 

.3 

S4 

.0 

1  1  1 

,4 

551 

.0 

50 

.2 

210 

,b 

584 

.0 

7 

.2 

23 

,2 

71S 

.4 

31 

.  1 

,5 

354 

.0 

40 
b1 

.4 

70 
bO 

,  4 

483 
474 

.0 
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WMO  08180   41  24N  002  OSE 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1"373 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1900 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1009.9  1014.0  1008.3  1007.1  1008.5  1012.6  1013.9  1012.2  1015.9  1021.1  1012.1  1019.7 

1009  5  1008  3  1011  1  1009.1  1012.5  1012.7  1013.7  1014.2  1012.6  1013.5  1017.4  1019.3 
1017  4  1013.1  1017.8  1012.6  1013.9  1014.3  1011.5  1015.1  1013.5  1015.1  1019.5  1012.7 

1018.6  1008.7  1010.1  1008.1  1011.6  1011.5  1013.3  1011.6  1011.1  1010.4  1013.4  1020.9 
1017.8  1015.4  1005.0  1011.0  1009.0  1011.8  1011.3  1011.4  1012.5  1014.9  1012.1  1015.7 

1015.7  1013.2  1011.8  1008.2  1011.7  1013.2  1011.1  1011.3  1010.8  1005.1  1013.0  1006.1 
1009.0  1009.8  1015.0  1013.3  1008.6  1010.2  1009.5  1008.6  1015.1  1013.1  1011.8  1015.5 

1010  0  1003  9  1011.5  1004.3  1008.9  1010.1  1012.2  1012.5  1013.8  1014.7  1020.3  1005.4 
1007,5  1005.3  1008.2  1009.0  1012.9  1012.3  1013.3  1010.5  1013.7  1006.6  1013.9  1013.9 
1010  6  1016.3  1007.1  1011.3  1007.1  1011.3  1011.0  1012.1  1015.0  1009.6  1010,9  1017.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1014  6  1018  9  1013  1  1011  9  1013.2  1017.4  1018.7  1017.0  1020.6  1025.9  1017.1  1024.5 

1024  3  1013  1  1015.9  1013.9  1017.2  1017.5  1017.8  1018.4  1016.9  1017.7  1021.8  1023.5 

1021,8  1017.5  1021.7  1016.9  1018.4  1018.6  1015.8  1019.4  1017.7  1019.5  1023.9  1017.1 

1023.2  1013.1  1014.4  1012.4  1015.2  1015,8  1017.5  1015.8  1015.4  1015.1  1018.8  1026.4 
1022,0  1019,7  1009.2  1015,3  1013.1  1016.1  1015.5  1015.7  1016.8  1019.2  1016.4  1019.4 

1019.8  1017.5  1012.7  1012.5  1015.8  1017.5  1015.1  1015.9  1014.8  1008.9  1017.3  1010.2 

1013.3  1014.3  1019.1  1015.9  1012.8  1014.3  1013.9  1013.2  1019.4  1017.1  1016.0  1019.4 
1014.5  1008.2  1015.8  1008.7  1013,2  1014.3  1016.4  1016.8  1018,0  1018.9  1024.7  1009.7 
1011.8  1009.6  1012.6  1013.2  1017,1  1016,6  1017.5  1014.8  1018.0  1010.8  1017.4  1018.2 
1014  7  1020  7  1011.4  1015.5  1011,4  1015.5  1015.3  1016.2  1019.3  1014.0  1014.8  1021.3 


1013. 
1015, 


1014,7  1016, 
1015,2  1017, 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1971  10.3 

1972  10.0 

1973  10,9 

1974  12.2 

1975  12.0 

1976  10.5 

1977  10.9 

1978  9.6 

1979  10,8 

1980  10,0 

MEAN     10.7    1 
CLINO      9.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1971  14.1 

1972  74.2    I 

1973  8.4 

1974  3.3    1 

1975  11,6    2 

1976  22.7    ; 

1977  33.4 

1978  23.6 

1979  119.4 

1980  11.5    I 

MEAN  32,2    1 

CLINO  30      1 


1016.4  1016,3  1017. 
1017.0  1016,1  1017, 


25.4 
22.  1 


1 1 

12 

1 
6 

10 

9 

12 

2 

13 

5 

13 

1 

19 

2 

12 

1 

17 

2 

15 

3 

17 

5 

14 

0 

14 

7 

14 

1 

1  7 

3 

13 

2 

16 

6 

12 

3 

19 

2 

14 

2 

1  7 

3 

13 

6 

18 

1 

12 

9 

1  7 

6 

12 

7 

17 

5 

13 

4 

17 

5 

13 

5 

37,5   199.8 


26 

0 

36 

0 

72 

8 

4 

4 

28 

7 

166 

3 

4 

7 

41 

5 

58 

1 

2 

8 

60 

3 

30 

7 

2 

3 

165 

2 

84 

8 

54 

0 

154 

1 

38 

4 

66 

7 

6 

9 

1  1 

7 

20 

5 

6 

3 

94 

9 

22.3   102.6 


26.  1 
54 


MEAN 

1012.9 
1012.8 
1014.7 
1012.4 
1012.3 

1010.9 
1011.6 
1010.6 
1010.6 
1011  .6 


MEAN   1012.6  1010.8  1010.6  1009.4  1010.5  1012.0  1012.1  1012.0  1013.4  1012.4  1014.4  1014.6   1012,0 


MEAN 

1017.7 
1018,2 
1019.0 
1016.9 
1016.5 

1014.8 
1015.7 
1014.9 
1014.8 
1015.8 


16.0 
16.5 
16.5 


TOTAL 

719.0 
662.6 
355.3 
363.6 
492.  1 

491  .  1 
599.3 
412.7 
567.8 
395.4 

505.9 
598 


EUROPE 


BURGOS/VILLAFRIA  SPAIN  WMO  08075   42  22N  003  38W   890  M 

NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1S71 

913, 

,  1 

919 

,4 

912 

,5 

908 

.8 

911 

.4 

91b, 

,5 

918, 

,  1 

91b, 

,9 

919, 

.b 

923, 

,4 

917, 

.3 

921  , 

,7 

91b, 

,b 

1<572 

912 

,7 

910 

1 

912 

.5 

915 

,  1 

91fc 

.0 

91b, 

,  1 

918, 

4 

918 

,9 

91b 

,4 

915, 

,4 

919, 

.9 

919. 

3 

915. 

9 

1S73 

920 

,0 

918 

.3 

919 

1 

915 

.8 

914 

4 

918, 

.8 

91b, 

,7 

919 

4 

918, 

,4 

918, 

,  1 

922 

.0 

91b, 

,  1 

918, 

1 

1"374 

920 

,0 

913 

.4 

915 

.9 

911 

.  1 

914 

.  7 

91b 

,0 

920, 

,2 

918 

.5 

917 

,4 

918, 

,5 

91B 

.5 

928 

.  7 

917 

.7 

1975 

921 

.0 

91fc 

.  7 

91  1 

.3 

91fc 

,0 

914 

.  1 

918 

.2 

917 

.8 

918 

.9 

918 

.  1 

920 

,0 

918 

.9 

918 

.b 

917 

.5 

y'ilb 

921 

.  1 

916 

.9 

916. 

.3 

913 

,2 

91b 

,2 

920 

.0 

918 

.5 

918 

.0 

915 

.9 

910 

,  7 

918 

.b 

909 

.5 

91b 

.2 

1977 

912 

.  7 

913 

.8 

918 

.b 

917 

.4 

914 

.0 

915 

,8 

917 

.0 

915 

.9 

920 

1 

91b 

.2 

917 

.8 

917 

.3 

91b 

.4 

1978 

915 

.5 

900 

.8 

917 

.8 

910 

,4 

915 

.2 

91b 

.0 

919 

.  1 

918 

.b 

921 

.7 

920 

.9 

924 

.7 

909 

.0 

915 

.8 

1979 

910 

.8 

91  1 

1 

913 

.2 

915 

.4 

91b 

.8 

919 

.0 

920 

.b 

918 

.2 

920 

.0 

91  1 

.0 

920 

.0 

919 

.b 

91b 

.3 

1980 

915 

.2 

919 

.5 

912 

.8 

91fc 

.fe 

913 

.2 

917 

.3 

917 

.  7 

919 

.2 

920 

.2 

91b 

.5 

91b 

.5 

923 

,b 

917 

4 

MEAN    91b. 2   914.0   915.0   914.0   914. b   917.4   918.4   918.3   918.8   917.1   919.4   918.3    91b. 8 
TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1971  .8 

1972  .7 

1973  2.3 

1974  4.2 

1975  4.4 

197b  2.5 

1977  2.5 

1978  1  .4 

1979  3.7 

1980  2.3 

MEAN  2.5 
PREC IPI TATION  MM 


1971 

82 

,  1 

4 

1972 

b9 

.b 

1  lb 

1973 

54 

.4 

21 

1974 

82 

.  1 

44 

1975 

58 

.5 

42 

197b 

lb 

.b 

37 

1977 

b1 

.8 

bl 

1978 

77 

.8 

102 

1979 

107 

4 

10b 

1980 

24 

.b 

22 

40 

.4 

128 

.3 

1  40 

.0 

b4 

.4 

31 

.9 

b9 

.8 

1b 

.0 

21 

.4 

139 

.5 

b9 

.8 

b5 

.5 

43 

.2 

37.0   107 . 3   112.3 


9.  1 


54 

.b 

3b 

.b 

20 

.0 

b71  .1 

77 

1 

53 

.0 

52 

.7 

733.1 

38 

.9 

3b 

.2 

41 

.8 

515.9 

22 

.2 

bb 

.8 

22 

.b 

529.0 

22 

.4 

71 

.8 

30 

.5 

483.7 

41 

.5 

55 

.9 

52 

.0 

558.4 

03 

.2 

7 

.5 

8b 

.4 

b87.4 

1  1 

.5 

15 

.b 

103 

.8 

541  .9 

02 

.3 

53 

.  1 

50 

.b 

74fc.2 

41 

.  4 

51 

.  7 

18 

.8 

550.7 
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L«  CORUNft                                    SPAIN               WMO  08001  13  22N  008  25W  58  M 
NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

^3^^      1004  4  1014  8  1008  g  1001  1  1005.2  1010.2  loog.fc  1009. &  1012.0  1015. fc  1014.4  ioife.2  1010.2 

1972  lOOb'5  1002.9  100fc.2  1011.3  1011.8  1011.2  1011.1  1011.8  IOCS. 2  1006. fc  1012.8  1011.3  1009.3 

1973  1014  4  101fc.4  1014.7  1010.3  1007. fc  1012.9  1010.2  1012.4  1010. fc  1010.3  1015.5  1011.9  1012.3 

1974  1011  1  1008  7  1007  2  1005  9  1008. fc  1007.9  1014.1  1011.8  1011.0  1015.9  1011.9  1020.8  1011.2 

1975  1014]o  1008.8  lOOfc.b  1011.9  1008.9  1012.0  1010.3  1011.8  1010.3  1011.8  1014.1  1014.5  1011.3 

1976  lOlfc  3  1010  9  1010  8  1008.9  1010.9  1012.3  1010.7  1009.9  1007. fc  1002.1  1013.1  1001. fe  1009.6 

1977  1006  1  1005  4  1011  7  1012.9  1009.9  1010.0  1011.6  1009.5  1012.3  1007.3  1012.0  1007.4  1009.7 

1978  1011.8  1000.3  1013.4  1005.4  1010.1  1010.2  1013.2  1011.2  1013.4  1013.7  1017.9   998.3  1009.9 

1979  1004  9  1004  0  1008  1  1011.0  1010.4  1012.7  1012.8  1011.9  1013.2  1002.4  1014.9  1013.4  1010.0 

1980  1009^2  1013.3  1007.1  1011.4  1007.9  1011.2  1011.4  1011.4  1012.0  1009.4  1009.8  1020.4  1011.2 

MEAN   1009.9  1008.6  1009.5  1009.1  1009.1  1011.1  1011.5  1011.1  1011.1  1009.5  1013.7  1011.6  1010.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1012 

.7 

1024, 

,4 

1017, 

,2 

1010, 

.0 

1013, 

,4 

1018 

,4 

1017, 

,8 

1017 

.6 

1020, 

1 

1023 

,7 

1022 

.9 

1024 

.6 

1018, 

,6 

1972 

1014 

.8 

1011, 

,2 

1014 

.4 

1019, 

.6 

1020, 

,  1 

1019 

.4 

1019 

.3 

1019 

.9 

1016, 

.3 

1014 

.6 

1021 

.2 

1019 

.fc 

1017, 

,5 

1973 

1022 

.7 

1024, 

,8 

1023 

.0 

1018, 

,5 

1015. 

8 

1021  , 

,  1 

1018, 

,4 

1020, 

,5 

1018, 

,7 

1018, 

.5 

1023, 

.8 

1020 

,2 

1020, 

.5 

1974 

1019 

.4 

1017 

,  1 

1015 

.5 

1014 

.2 

1016, 

.8 

1016 

.0 

1022 

.4 

1019 

.5 

1019 

.  1 

1024 

.2 

1020 

.2 

1029 

.2 

1019 

.5 

1975 

1022 

.3 

1017 

,  1 

1014 

.8 

1020 

.2 

1017  , 

,2 

1020 

.2 

1018 

.4 

1019 

.9 

1018 

.4 

1019 

.9 

1022 

,3 

1022 

.9 

1019 

,5 

1976 

1024 

.7 

1019 

.2 

1019 

.  1 

1017 

.2 

1019, 

.  1 

1020 

4 

1018 

.8 

1018 

.0 

1015 

,  7 

1010 

.3 

1021 

.4 

1009 

.9 

1017 

.8 

1977 

1014 

.4 

1013 

.6 

1019 

.9 

1021 

.2 

1018 

,  1 

1018 

.2 

1019 

.8 

1017 

.6 

1020 

.5 

1015 

.4 

1020 

.2 

1015 

.6 

1017 

.9 

1978 

1020 

.  1 

1008 

.7 

1021 

.8 

1013 

.6 

1018 

,3 

1018 

.5 

1021 

.3 

1019 

.3 

1021 

.5 

1021 

.9 

1026 

,  1 

1006 

.4 

1018 

1 

1979 

1013 

.2 

1012 

,3 

1016 

.4 

1019 

.3 

1018 

.6 

1020 

.9 

1020 

.9 

1020 

.  1 

1021 

.4 

1010 

.5 

1023 

.  1 

1021 

.  7 

1018 

.2 

1980 

1017 

.5 

1021 

.  7 

1015 

.5 

1019 

.7 

1016 

.  1 

1019 

.4 

1019 

.5 

1019 

.5 

1020 

.2 

1017 

.5 

1018 

.  1 

1028 

.8 

1019 

.5 

MEAN 

1018 

.2 

1017 

.0 

1017 

.8 

101  7 

.4 

1017 

.4 

1019 

.3 

1019 

.  7 

1019 

.2 

1019 

.2 

1017 

.7 

1021 

.9 

1019 

.9 

1018, 

,7 

LINO 

1019 

.5 

1019 

.3 

1015 

.3 

1017 

.4 

1016 

.  7 

1019 

.4 

1019 

.  7 

1018 

.3 

1018 

.5 

1017 

.9 

1017 

.0 

1018 

.9 

1018 

.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

1971  9.9  IC 

1972  9,2  '. 

1973  9.3  = 

1974  11.1  1C 

1975  10.7  11 

1976  8.4  U 

1977  9.1  11 

1978  10.0  11 

1979  10.1  11 

1980  10,7  11 


PRECIPITATION  MM 


10.8 
1  1  .5 


13.3 

15.2 

19.0 

18.4 

18 

.  1 

17.3 

11.2 

10 

.3 

12.8 

14.2 

18.4 

18.4 

16, 

.8 

14.7 

13.1 

1  1 

,2 

14.2 

16.4 

18.0 

19.  1 

18 

.6 

15.9 

12.9 

9 

.7 

13.3 

16.1 

17.7 

18.2 

16 

.8 

12. fe 

1  1  .8 

1  1 

.4 

13.4 

16.9 

19.2 

19.3 

1  7 

.  1 

lfc.5 

12.6 

9 

.0 

14.1 

17.8 

21  .2 

19.4 

17 

.3 

15.0 

1  1  .5 

10 

4 

13.0 

14.9 

17.2 

17.8 

17, 

.7 

15.8 

12.8 

12 

.8 

13.5 

15.4 

17.4 

19.0 

18 

,6 

lfc.2 

13.5 

12 

.0 

14  .0 

16.5 

19.3 

19.0 

17 

7 

15.1 

12.8 

12 

.2 

13.6 

16.3 

17.4 

20.5 

18 

.6 

Ifc.  1 

12.2 

10 

.3 

13.5 

16.0 

18.5 

18.9 

17 

7 

15.5 

12.4 

10 

.9 

14.0 

16.5 

18.2 

18.9 

1  7 

.8 

15.3 

12.4 

10 

.2 

1971 

237 

,  1 

21 

.9 

68 

.  1 

103 

,2 

91 

.9 

1972 

163, 

,9 

198 

.  7 

109 

.5 

62, 

.5 

69 

,7 

1973 

1  19 

,7 

61 

1 

59 

.0 

34 

.3 

118 

,  1 

1974 

259 

,b 

35 

.5 

56 

.3 

33, 

.5 

122 

.9 

1975 

113 

.5 

65 

.0 

107 

.2 

56 

.4 

36 

.7 

1976 

83 

,8 

50 

.6 

45 

.3 

76 

.7 

8 

.6 

1977 

130 

,4 

147 

.0 

120 

.5 

42 

.8 

105 

.3 

1978 

216 

.6 

160 

.9 

102 

.8 

113 

,8 

52 

.8 

1979 

194 

.3 

250 

.0 

155 

.  7 

1  14 

.6 

1  19 

.3 

1980 

86 

.2 

101 

.3 

91 

.8 

86 

.5 

87 

.6 

MEAN 

160 

.5 

109 

.2 

91 

.6 

72 

.4 

81 

.3 

CLINO 

121 

80 

95 

70 

60 

100.  1 

6.0 

29.2 


45 

.4 

18 

,3 

22 

.0 

80 

.2 

47 

.4 

922, 

,8 

14 

,  4 

26, 

,8 

13fc, 

3 

69, 

,5 

82, 

,  7 

978. 

1 

3 

.6 

97 

.  7 

93 

,4 

16 

.2 

84 

.  4 

730, 

,2 

21 

.  1 

57 

.5 

39 

.5 

1  19 

.0 

45 

.  1 

904, 

.5 

49 

.2 

146 

.8 

62 

.  1 

82 

.2 

49 

.9 

812, 

,2 

30 

.4 

81 

.5 

222 

.  7 

115 

.8 

121 

.4 

855, 

,4 

96 

.0 

27 

1 

101 

.2 

106 

.2 

155 

.0 

1200, 

.2 

1  1 

.8 

7 

.0 

1  7 

,  7 

59 

.fc 

399 

.9 

1229, 

.3 

17 

.0 

13 

.8 

161 

.6 

139 

.9 

165 

.2 

1347, 

.6 

1fc 

.  1 

59 

.4 

98 

.6 

98 

.2 

98 

.4 

920, 

,  1 

30 

.5 

53 

.6 

95 

.5 

88 

.7 

124 

.9 

990 

,0 

47 

71 

92 

125 

139 

975 

EUROPE 
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1<371 

■948 

.0 

■952 

.5 

845 

.4 

842, 

,  1 

844 

.3 

848 

.2 

848 

.8 

848 

.8 

851 

,2 

855 

.8 

848 

,5 

854 

,  7 

848 

,3 

1'372 

"947 

,2 

844 

.fe 

84b 

,3 

847, 

,2 

848 

.2 

847 

,4 

848 

.0 

848 

.5 

848, 

,3 

848 

.b 

853 

,4 

854 

,  1 

848 

7 

1<373 

S54 

.  1 

851 

7 

852 

.4 

848, 

2 

848 

.0 

850 

,  1 

847 

.8 

850 

.b 

850, 

,5 

847. 

4 

855, 

1 

848. 

3 

850. 

5 

('374 

S55, 

,4 

847 

.7 

845 

.8 

843, 

4 

84fc 

,0 

848 

.  1 

851 

7 

848 

.8 

848 

,  7 

850 

.7 

852 

,4 

8b0 

.0 

850 

.  1 

1'575 

■955 

.7 

851 

.  1 

844 

.5 

848, 

,5 

84b 

.5 

848 

.7 

848 

.3 

850 

.  1 

851 

,  1 

852 

.8 

852 

,4 

850 

.b 

850 

.2 

1'376 

■954 

.0 

850 

.6 

848 

.8 

845, 

,& 

848 

.  1 

851 

4 

848 

.4 

848 

.7 

848, 

,7 

844 

.8 

852 

.5 

843 

.8 

848 

,  1 

1S77 

■947 

.  1 

848 

.7 

852 

.8 

850, 

,  1 

84b 

.  7 

847 

.8 

848 

,3 

847 

.  7 

852 

.4 

848 

.8 

851 

.8 

851 

.0 

848 

.b 

1'578 

■950 

.4 

843 

.8 

851 

.8 

843 

.b 

847 

.b 

848 

.4 

850 

.4 

848 

.8 

852 

.8 

852 

.7 

857 

.8 

845 

.0 

848 

.5 

ig7'9 

■945 

.  1 

845 

.  7 

847 

.5 

848, 

,8 

848 

.3 

848 

.5 

851 

,3 

848 

.8 

851 

.8 

844 

.8 

853 

.  1 

853 

.7 

848 

.  1 

)<580 

<94'9 

.2 

851 

.4 

84fe 

.5 

848 

,  1 

845 

.5 

848 

.b 

848 

.b 

848 

,  7 

850 

.3 

848 

.8 

848 

.0 

855 

.b 

848 

.3 

MEAN  850. b   848.8   848.3   84b. b   847.1   848.0   848. b   848.5   850.7   848.7   852.7   851.8    848.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1017 .b 

1872  101b. 2 

1873  1023. b 

1874  1023.5 

1875  1024.5 

187b  1023.2 

1877  1015.4 

1878  1018.5 
1878  1013.4 
1880  1018.2 


1021 

,0 

1013 

.b 

1007 

,  7 

1012 

.2 

1015 

,  1 

1014 

.2 

1013 

.4 

101b 

,3 

1022 

.8 

1018 

.4 

1023 

.b 

101b 

,3 

1012 

,8 

1013 

.8 

1014 

,3 

1013 

,8 

1012 

,4 

1013 

.0 

1014 

.2 

1014 

.3 

1015 

.3 

1021 

.5 

1023 

,4 

1015, 

,5 

1020, 

,7 

1020 

.b 

1015 

,  7 

1015 

.  7 

1015 

.b 

1011 

.7 

1014 

.3 

1015 

.4 

1018 

.0 

1023 

.2 

1017 

.5 

1017 

,7 

1015 

.4 

1013 

.  1 

1013 

.0 

1012 

.5 

1012 

.7 

1015 

.& 

1014 

.4 

1014 

,8 

1017 

.8 

1021 

.0 

1028 

.5 

1017 

.0 

1018 

,4 

1012 

.b 

1015 

,5 

1012 

.8 

1015 

.0 

1013 

.4 

1014 

,3 

101b 

.8 

1018 

.b 

1020 

.5 

1020 

.  7 

1017 

,  1 

1018 

,0 

1017 

.  7 

1012 

,8 

1013 

.8 

101b 

.4 

1013 

.8 

1014 

.0 

1014 

.5 

1011 

.7 

1021 

.  1 

1011 

.8 

1015 

.8 

1017 

,  7 

1021 

.0 

1017 

.  1 

1013 

.2 

1013 

.b 

1023 

.7 

1012 

.2 

1017 

.5 

101b 

.4 

1020 

.  1 

1020 

1 

1017 

.3 

1011 

.7 

1018 

.8 

1010 

,8 

1014 

.3 

1013 

.8 

1014 

,8 

1014  , 

,3 

1018, 

,2 

1018 

.7 

102b, 

.b 

1012 

.8 

101b, 

,4 

1013 

7 

1015 

4 

101b 

.4 

1015 

.5 

1014 

.8 

1015 

.8 

1013 

.  1 

1017 

.4 

1011 

.2 

1021 

.7 

1022 

.8 

101b 

,0 

1022 

,3 

1014 

.2 

1015 

.4 

1013 

.4 

1013 

.b 

1013 

.  1 

1014 

.  1 

1015 

.8 

1015 

.  4 

1017 

.4 

1025 

.4 

101b 

.5 

1017 

.4 

101b 

.2 

1013 

.8 

1013 

.8 

1014 

.3 

1014 

.8 

1013 

.8 

101b 

1 

101b 

.8 

1021 

.2 

1020 

.8 

101b 

,b 

1017 

.8 

1017 

.4 

1014 

.5 

1014 

.8 

1014 

.7 

1014 

.4 

1013 

.b 

1015 

.7 

1017 

.3 

101b 

.2 

1018 

.  1 

101b 

.3 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  4.2  7.0     b.3  11.5  13.3  17.4  23.4  22.3  20.2    Ib.O     7.1     b.8     13.0 

1872  4.3  7.0     8.0  11.3  14.7  18.7  23.8  22.3  17.0    12.8     8.8     5.b     13.1 

1873  4.8  5.8     7.8  11.5  15. b  18.7  23.5  25.0  18.8    13.5    8.0     4.8     13.4 

1874  b.8  b.3     8.8  10.2  Ib.l  18.8  24.5  23. b  18.5    11.7     8.0     5.b     13.4 

1875  b.b  7.8     7.b  11.4  13.4  18.4  25.0  23.8  17.8    15.2     8.8     4.8     13.5 

187b  5.1  7.3     8.4  10.4  17.5  22.0  24.1  23.0  17.8    12.3     b.7     7.b     13. b 

1877  b.l  B.fc     8.8  12.8  13.8  17.8  21.0  21.3  20.7    14.8     5.4     8.b     13.4 

1878  5.1  8.2  8.b  10.8  13.7  17.7  24.7  24.1  21.5  14.5  8.8  8.0  13.8 
1878  7.2  7.4  8.0  10.7  lb. 4  21.8  24.4  23.8  20.2  14.0  8.b  b.8  14.2 
1880  5.5  7.b     8.8  11.3  13.8  20.3  22.8  25. b  22.5    14. b     8.0     4.7     13.8 

MEAN  5.b  7.3     8.7  11.2  14.8  18.5  23.7  23.5  18.7    14.0     8.1     b.3     13.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1871  34.8  8.1  53. b  b8.3  10b. 0  57.0  10.5     2.b     £ 

1872  74.7  77.7  81.1     2.3  10. fc  8.0  2.4     T  142 

1873  37.2  1.2  15.8     8.8  71.3  20.1  28. b  20.3     C 

1874  28.3  38.1  3b. 8  20.0  17.4  58.8  7.2     2.4     T 

1875  28.5  51.8  30.3  8b. 5  b5.8  37. b  0  13.8  31 

187b  12.0  50.3  14.5  b3.8  38.7  4b. 2  21.8  bO . 8  7i 

1877  57.4  42.0  10.1  12,2  27.4  43.4  14. b  18  2  IE 

1878  38.7  73.8  48.8  54.0  74.7  71.8  0  T  1C 
1878  120.5  74.7  37.5  43. b  7.b  5.4  17.0  .2  £ 
1880  2.8  48.2  42.0  35.2  73.3  20.8      .3     b.4     £ 

MEAN  43. b  4b. 8  37.1  38. b  48.3  37.1  10.4  12.5  2= 


1 1 

.4 

3 

.  1 

bb 

.4 

432 

.3 

38 

,3 

85 

.4 

30 

.0 

bb4 

.5 

30 

.b 

30 

.b 

81 

.4 

347 

.0 

8 

.0 

40 

.7 

1  1 

.3 

271 

.2 

1 

.0 

21 

.5 

34 

.8 

40b 

.8 

58 

.7 

40 

.b 

81 

.3 

572 

.  1 

b3 

.7 

55 

.8 

82 

.2 

453 

.2 

22 

.8 

40, 

,5 

88 

,0 

534, 

,3 

51 

.0 

10 

.4 

20 

,b 

384 

.8 

4b 

.3 

48 

.2 

.b 

334 

.0 
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ig7i 

■940 

.0 

844 

.2 

837 

.  1 

833 

.8 

836 

,  4 

841 

,  1 

841 

.8 

840 

.8 

843 

.2 

848 

.0 

84  1 

.4 

84b 

.2 

841 

.2 

n72 

•538 

.7 

83fc, 

.3 

837 

,8 

838 

.8 

838 

,8 

838 

.3 

841 

.0 

841 

.5 

840 

.  1 

840 

.b 

844 

,8 

845 

,2 

840 

4 

1373 

<545 

.0 

842, 

.5 

843 

.2 

838, 

,3 

840 

.3 

841 

.8 

838 

.8 

842 

.6 

842 

4 

843 

.0 

84b 

.5 

840 

.b 

842 

.3 

1=974 

■548. 

7 

838 

.8 

837 

.3 

835 

.2 

838 

.2 

840 

.0 

843 

.2 

841 

.5 

84  1 

.5 

842 

.3 

844 

.0 

851 

.0 

84  1 

.7 

1375 

<547 

.0 

842 

.5 

83t 

.2 

840 

.0 

838 

.0 

841 

.5 

84  1 

.2 

842 

.0 

842 

.8 

844 

.  7 

843 

.8 

842 

.8 

841 

.8 

n7fc 

■945 

.3 

841 

.8 

841 

.2 

837 

.0 

838 

.b 

843 

.0 

84  1 

.3 

841 

.7 

840 

,3 

83b 

.5 

843 

.8 

835 

.5 

840 

.b 

1'577 

■338 

.5 

84  1 

.  1 

844 

.3 

841 

.5 

838 

.2 

838 

.7 

840 

.2 

838 

.5 

844 

.2 

841 

.5 

843 

.0 

843 

.2 

84  1 

.2 

1<378 

■941 

.8 

835 

.2 

843 

.2 

835 

.2 

838 

.0 

840 

.2 

842 

.3 

842 

.0 

844 

.7 

844 

.4 

848 

.3 

83b 

.5 

841 

.2 

ig7g 

■936 

.8 

837 

1 

838 

.  1 

840 

.3 

841 

.3 

841 

.8 

843 

.3 

841 

.  1 

843 

.8 

83b 

.b 

844 

.  7 

845 

.5 

841 

.0 

igso 

840 

.8 

844 

.8 

838 

.4 

838 

.8 

837 

.5 

840 

.7 

840 

.8 

84  1 

.  7 

843 

.8 

841 

.b 

841 

.fc 

841 

.b 

841 

.  1 

MEAN  842.1   840.5   838.8  838.1   838.8  840.8  841.5  841.5  842.7  841.8  844.3  842.8  841.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  1018.5  1022.7  1018.5  1010. b  1012.8  IOlfc.7  101b. 1  1015.3  1018.2  1024.3  1018.8  1025.0  1018.4 

1872  1018.0  1014. b  1015.7  1015.8  101b. 2  1014.0  1015.1  101b. 2  1015.8  1017. b  1023.0  1024. b  1017.2 

1873  1024.5  1021.4  1021.5  101b. 2  101b. 3  1017.0  1013.8  101b. 5  1017.8  1018.8  1025.2  1018.8  1018.2 

1874  1025.8  1017. b  1015.0  1012.2  1015.0  1015.0  1017.4  1015.7  101b. 7  1018.8  1022.2  1030. b  1018. b 

1875  102b. 2  1021.0  1014.3  1017.2  1014.3  101b. 3  1015.3  101b. 2  1018.0  1021.2  1022.2  1022.0  1018.8 

187b  1024. b  1020.3  1018.8  1014.2  1015.1  1017. b  1015.5  101b. 1  1015.8  1013.2  1022. b  1013. b  1017.3 

1877  1017.5  1018.5  1022.0  1018.3  1014. b  1015.3  1015.0  1014.0  1018.1  1017.8  1021.2  1021. b  1018.0 

1878  1020.8  1013.2  1020. b  1012.2  1015.5  1015.5  101b. 5  101b. 2  1018.5  1020.5  1027.8  1013.8  1017.7 
1878  1015.0  1015.4  101b. 5  1017.8  1017.2  1017.8  1017.5  1015.3  1018.0  1013.0  1022.8  1024.3  1017.7 
1880  1018.8  1023.8  101b. 2  1017.1  1013.8  1015.8  1015.3  1016.2  1018.4  1017.8  1018.8  1027.7  1018.5 

MEAN  1021.2  1018.0  1018.0  1015.2  1015.1  101b. 1  1015.8  1015.8  1017.8  1018.5  1022.7  1022.3  1018.1 

CLINO  1021.3  1018.7  101b. 3  1015. b  1014.7  1015.5  1014.2  1014.1  101b. 4  1017. b  1018.8  1020.1  1017.0 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  4.7     8.0     b.4  12.0    13.5    18.2    23.4  22.3  20.5  lb. 4     7.7     7.4  13.4 

1872  4.5     7.1     8.2  12.1    15.0    18.8    23.5  22.1  16.6  12.8     8.8     b.2  13.2 

1873  5.7     7.0     8.2  12.5    lb. 3    20.2    23.6  25.4  20.1  13.6     8.8     5.3  14.1 

1874  7.2     b.5     8.3  11.0    lb. 7    18.8    24.2  23.5  18.5  11. b     8.b     b.8  13.8 

1875  7.3     8.0     7.7  12.0    13.8    20.1    25.1  23.5  17.8  15.3     8.1     5.7  13.8 

187b     b.5     7.8    10.4  10.8    18.1    22.0    23. b  22.5  17.6  11.8     7.4     7.5  13.8 

1877  5.8     8.0    11.0  13.5    14.1    17.7    2 

1878  5.6  8.3  10. b  11.2  14.0  17.8  2 
1878  7.5  7.b  8.1  11.0  lb. 4  21.7  2 
1880      5.8     8.2     8.8  11.8    14.2    20.1    2 


PRECIPITATION  MM 
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EUROPE 


MAHON/BALEARIC  ISLANDS                           SPAIN  WMO  08314  3"3  52N  004  14E  81  M 
NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ig?!   1005.0  1008.8  1002.1  1000. fe  1002.1  1 0Ob . 5  1007.5  1005.7  1008. "3  1014.0  1004.7  1012.7  lOOb.b 

1"972   1002.7  1002.3  1004.5  1002.7  1005.8  1  OOfe  .  3  1007.1  1007.7  1005.8  1 0Ofc  .  7  1010. b  1011.4  1  OOfe  .  1 

1'373   1010.2  100fc.4  1010.0  100b. 0  1008.1  1007.8  1 005  .  b  1008.7  100b. "3  1008.3  1 0 1 2  .  ^  1005.8  1008.1 

1'374   1012. g  1002.3  1003.1  1001.4  1005. b  100b. 2  1009.0  1007.3  1006.9  1005. fc  1009.2  1017.1  1007.2 

1975   1013.4  1010.0  1000.3  1 00b . 2  1004.5  1007.5  1007.0  1007.0  1008.2  1010.4  1007.3  1009.8  1007. b 

197b   1010. b  1007.9  100b. 7  1003.5  100b. 5  1008.5  100b. 8  1007.1  100b. 5  1000.3  1008.3  1001.5  100b. 2 

1977  1004. b  100b. 5  1010.7  1007.0  1004.2  1005.8  1005.1  1004.3  1010.4  1008.7  1007.1  1010.4  1007.1 

1978  1005.9  1000.3  1007.8   999.9  1004.5  1005. b  1007.9  1008.3  1009. b  1009.4  1015.0  1002.1  100b. 4 

1979  1003.3  1001.1  1004.5  1004.9  1008. b  1007.7  1009.1  100b. 3  1009.0  1003.0  1008.3  1009. b  100b. 3 

1980  1005. b  1011. b  1003.0  100b. 2  1003.0  100b. 9  1007.0  1007.5  1010. b  1005.8  1005.8  1011,5  1007,0 

MEAN   1007.4  1005.7  1005.3  1003.8  1005.3  100b. 9  1007.2  1007.0  1008.3  1007.2  1008.9  1009.2  100b, 9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1015.0  1018.8  1012.3  1010.5  1011.9  101b. 2  1017.0  1015.3  1018. b  1023.8  1014.7  1022.8  101b. 4 

1972  1012. b  1012.4  1014.4  1012.7  101b, 0  1015.9  101b. 7  1017.4  1015. b  101b. b  1 020 . b  1021.3  101b. 0 

1973  1020.2  101b. 4  1020.2  101b. 0  1017.9  1017.5  1015.2  1018. b  101b. 5  101B.3  1022.9  1015. B  1018.0 

1974  1022,9  1012.4  1013.4  1011.4  1015.4  1015.9  1018.8  101b. 9  101b. 9  1015, b  1019.3  102b. 7  1017.1 

1975  1023.5  1020.1  1010.4  101b. 2  1014.2  1017.2  1017.0  101b. b  1017.9  1020.3  1017.3  1019.7  1017,5 

197b   1020.7  1018.1  101b. 8  1013.5  101b. 2  1018.2  101b. 4  101b. 8  101b. 2  1010.1  1018.3  1011.5  101b, 1 

1977  1014. b  1010.5  1020  8  1017.0  1014.1  1015.4  1014.8  1014.0  1020.2  1018.5  1017.0  1020.3  101b. 4 

1978  101b. 0  1010.4  1017.8  1009.9  1014.3  1015.4  1017.8  1017.8  1019.3  1019.3  1025.0  1012,0  101b, 3 

1979  1013.4  1011.1  1014.3  1014.9  1018.4  1017.4  1018.8  1015.8  1018.8  1012.5  1018.4  1019.5  101b. 1 

1980  1015.8  1021.7  1013.0  101b. 2  1012,7  101b. 4  101b. 7  1017,3  1020,3  1015. b  1015.7  1021. b  101b. 9 

1018.0  1017.1  1018.9  1019.1  101b. 7 

101b. 4  101b. 0  1015.7  101b. 4  1015.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  10.4    10.4     9,2    14.2    17.2    20.5    24.4  2b. 5    22.7  19.1  12.5  11,9  Ib.fe 

1972  9,8    11,2    12,2    12.8    15.5    19.8    23.0  22,2    20.1  17.5  15.5  12.5  Ib.O 

1973  11.0     9.5    10.1    12. b    18.2    21.5    24. b  25.0    22 . b  17,3  14,4  11,3  lb. 5 

1974  12,0    10,8    12,0    12.8    lb. 7    20.3    23.8  24.4    22.0  14. b  13.3  12,1  lb, 2 

1975  11.4    11.1    10,8    13,1    15,8    20,0    24.7  25.0    21. b  17,4  13,4  11, b  lb, 3 

197b      9.7    10.0    11,2    12,2    lb. 5    21.9    24,3  24,2    21.2  17.0  12.2  11.7  Ib.O 

1977  10.5    12.1    12.7    13.2    15.7    19. b    22. b  22.4    20 

1978  9.1    11.5    12.4    12.9    15.8    18. b    22.5  24.2    22 

1979  10.7    11.0    11.7    12,3    1b. 7    21.5    23.8  23.5    20 

1980  9.9    10,8    11,5    11,9    15. b    19,8    21,4  24.5    22 

MEAN     10.5    10.8    11.4    12. B    lb. 4    20.4    23.5  24.2    21 

CLINO     10.3    10.5    12.2    14.2    15.4    21.3    24.1  24.4    22 
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95, 7  240,0  111,5  713.3 

55,1    92,1  171,8  970.4 

bl ,8   80.0  84 .7  59b. 8 

174 ,2    81.8     5.4  bbb.7 

b5,9  140,4  55,7  b51.8 

245,5    70,1  4b. 7  b98.b 

b1.2   101.2    14.9      .7   118. b    92. b    20.3  109  9  24  b  b42  4 

23,2   119.5    32.2    17.5      .3     1.2    22.4    84.4    49.1  41. b  57b. 0 

73.1    80.3  147. b  707.5 


53 

.0 

4b 

.8 

5 

.b 

43 

.8 

1 
14 

7 
.9 

1  7 

,5 

20 

.8 

1  74 

lb 

4 

47 

2 

.0 

19 

87 

.8 

15 

29 

.8 

7b 

118 

.b 

92 

1 

.2 

22 

b3 

.8 

144 

4 

.9 

5 

574. 


53.3    59. b    57.7    35.1    18. B     5.8    34.5    b4 . 8    94,4   103.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PALMA/BALEARIC  ISLANDS 
NOTES  ON  PAGE  24 


WMO  08301   3"3  34N  002  33Z 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


iq?!  1013.3  1017.2  1010.4  1008.2  100g.5  1014.0  1014.8  1012.8  101&. 

1372  1011.0  1010. £>  1012.3  1011.1  1014.0  1013.7  1014.5  1015.1  1013. 

1373  1018. E)  1015.0  1018.4  1014.1  1015.4  1015.1  1012.3  1015.3  1014. 

1374  1020.3  1011.0  1011.0  1003,2  1013.0  1013. &  1016.4  1014.5  1014. 


1021 .6  1013.0  1020.6 

1014.3  1018.3  1013.7 

1016.2  1020.7  1013.6 

1013.8  1017.4  1024.8 


1375  1021.2  1018.1  1008.5  1013.3  1012.1  1015.1  1014.4  1014.3  1015.7  1018.3  1015.7  1017.5 

1376  1013.0  1016.2  1015.0  1011.4  1014.2  1016.2  1014.2  1014.6  1014.0  1008.3  1016.7  1003.7 

1377  1012.6  1014.7  1018.7  1015.1  1011.7  1013.1  1012.8  1011.8  1017.3  1015.8  1015.1  1018.3 

1378  1014.4  1010.4  1017.8  1003.5  1014.0  1014.3  1016.3  1017.1  1018.3  1013.0  1024.7  1011.3 
1373  1013.0  1011.3  1014.3  1014.7  1017.8  1016.3  1018.3  1015.1  1018.4  1012.1  1018.4  1013.5 
1380  1015.4  1021.1  1012.3  1015.8  1012.3  1015.8  1015.7  1016.3  1013.4  1015.3  1015.5  1021.6 


MEAN   1015.3  1014.6  1013.3  1012.3  1013.4  1014. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1371  1016.2  1020. 

1372  1013.3  1013. 

1373  1020.6  1017. 

1374  1023.8  1013. 


1013.3  1011.1  1012. 

1015.3  1014.0  1016. 

1021 .3  1017.0  1018. 

1013.8  1012.1  1015. 


1375   1024.1  1021.0  1011.4  1016.3  1015.0 


1016.3  1017. 

1016.7  1017 . 

1018.1  1015. 

1016.6  1013. 

1018.0  1017. 


1015.8  1013. 

1018.0  1016. 

1018.3  1017. 

1017.4  1017. 
1017.2  1018. 


1024.6  1015.3  1023.5 

1014.3  1021 .2  1022.6 

1013.1  1023.7  1016.5 
1016.8  1020.4  1027.7 

1021 .2  1018.6  1020.4 


1376 
1377 
1378 
1373 
1380 


1021 .3  1013.1  1018. 

1015.5  1017.6  1021 . 

1017.3  1011.0  1018. 

1013.7  101 1.3  1015. 

1016. 1  1021 .8  1013. 


1014.3  1017.1  1013.1  1017.2  1017.4  1017.0  1011.3  1013.6  1012.7 
1018.0  1014.7  1016.1  1015.7  1014.7  1020.3  1018.8  1018.1  1021.3 
1010.2  1014.7  1015.5  1017.6  1017.8  1013.5  1013.7  1025.4  1012.6 

1015.4  1018.5  1017.5  1013.0  1015.8  1013.1  1012.8  1013.1  1020.2 
1016.4  1012.3  1016.5  1016.4  1017.0  1020,0  1016.0  1016.2  1022.3 


MEAN   1018,3  1016.8  1016.2  1014.5  1015.7  1017.1  1017.4  1017.0  1018,5  1017.5  1013.8  1020.0 
TEMPERATURE  DEG  C 
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EUROPE 


POLLENSA/BftLEARIC  ISLAND  SPAIN  WHO  08307  3^  54N  003  OfcE     2  M 

NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1<371   1013  3    1018  0  1011  2  1008.2  1010.5  1014.8  lOlfc.O  1014.2  1017.4  1022.8  1013.8  1021. fc   1015.3 

1872  1011  7  1011  1  1013.2  1011.8  1014.8  1014.7  1015.7  IOIfe.2  1014.4  1015.3  1018.4  1020.6   1014.8 

1873  1018.8  101fc.2  1018.4  1014.7  1016.3  1016.2  1013.6  1016.7  1015.1  1017.0  1021.5  1014.3   1016.7 

1874  1021.4  1011.3  1011.7  1008.8  1013.6  1014.4  1017.4  1015.4  1015.0  1014.6  1017.8  1025.4   1015.7 

1875  1021.8  1018.8  1008.0  1014.6  1012.7  1015.8  1015.0  1015.0  1016.5  1018.8  1016.3  1018.4   1016.1 

1876  1018  5  1016  8  1015  8  1012.1  1015.0  1017.1  1014.8  1015.4  1014.8  100B.8  1017.2  1010.2   1014.8 

1877  1013.2  1015.1  1018.5  1016.0  1012.6  1014.2  1013.4  1012.5  1018.1  1016.8  1015.5  1018.8   1015.6 

1878  1014.3  1008.7  1016.3  1008.4  1012.8  1013.8  1015.8  1016.1  101B.2  1018.1  1023.8  1010.6  1014.8 
1878  1011.8  1008.8  1013.0  1013.5  1016.6  1016.0  1017.8  1014.3  1017.6  1011.1  1017.5  1018.7  1014.8 
1880   1014.6  1020.4  1011.4  1014.0  1010.8  1015.1  1015.0  1015. B  1018.0  1014.4  1014.6  1020.8   1015.5 

MEAN   1016.2  1014.6  1014.1  1012.4  1013.6  1015.2  1015.5  1015.2  1016.7  1015.8  1017.8  101B.0   1015.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1012.5  1010.5  1011.8  1016.2  1017.3  1015.6  1018.7  1024.1  1015.1  1022.8 

1014.6  1013.1  1016.2  1016.1  1016.8  1017.6  1015.7  1016.0  1020.6  1021.8 

1020.7  1016.1  1017.6  1017.5  1015.0  1018.1  1016.4  1018.3  1022.8  1015.7 

1013.0  1011.3  1015.0  1015.8  1018.7  1016.7  1016.4  1015.8  1018.3  1026.7 

1010.3  1016.0  1014,1  1017.2  1016.3  1016.3  1017.8  1020.3  1017.6  1018.8 

1017.1  1013.4  1016.4  1018.4  1016.2  1016.4  1016.2  1010.2  1018.6  1011.5 

1020.8  1017.3  1014.0  1015.5  1014.8  1013.8  1020.5  1018.2  1016.8  1020.3 
1017.7  1008.8  1014.3  1015.3  1017.2  1017.4  1018.5  1018.5  1025.2  1011.8 

1014.4  1014.8  1018.0  1017.4  1018.4  1015.7  1018.0  1012.5  1018.8  1020.1 
1012.7  1015.4  1012.2  1016.4  1016.3  1017.1  1020.4  1015.8  1015.8  1022.1 

MEAN   1017.6  1016.0  1015.4  1013.8  1015.0  1016.6  1016.7  1016.5  1018.1  1017.1  1018.1  1018.3   1016.7 

TEMPERATURE  DEG  C 


24.0  21.3  17.2  12.8 
22.2  20.5  18.4  14.8 
24 .6    23 .0    17.7    14.1 
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.8 
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.0 

10.6 
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.8 
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.6 
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8 

.8 
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.6 
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.3 
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12 

.7 
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10 
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12 
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12 

.0 
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12 

4 
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1  1 

.0 
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12 

.8 
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MEAN  10.8  11.5 

PRECIPITATION    MM 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


PONFERRADA                                         SPAIN  WMO  08053  42  34N  OOfc  35W  543  M 
NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n71         '351.3      gSS.?  951.4  94^.3  949.2  954.0  954.9  954.3  95fe.9  9fc1.0  957.2  960.4  954. & 

1972  951.9   947.9  950.4  953.8  954 . b  953. b  954.9  955.7  953.0  952.3  957.9  957.5  953.6 

1973  959.1   958.9  958.2  953.6  952.7  955.9  953.8  956.2  955.9  955.9  960.2  955.8  956.4 

1974  957.8   952.7  951.3  949.0  952.2  952.5  957.4  955.6  955.4  958.0  956.8  965.8  955.4 

1975  959.4   954.0  950.4  954.4  952.2  955.3  954.3  955.7  955.5  957.2  958.3  957.6  955.4 


951 

4 

946 

3 

949 

2 

954.0 

954 

9 

954 

3 

956 

9 

950 

4 

953 

8 

954 

6 

953.6 

954 

9 

955 

7 

953 

0 

958 

2 

953 

6 

952 

7 

955.9 

953 

8 

956 

2 

955 

9 

951 

3 

949 

0 

952 

2 

952.5 

957 

4 

955 

6 

955 

4 

950 

4 

954 

4 

952 

2 

955.3 

954 

3 

955 

7 

955 

5 

955 

0 

951 

1 

953 

6 

956.3 

955 

0 

954 

6 

953 

1 

956 

8 

955 

6 

952 

6 

953.6 

954 

6 

953 

5 

957 

2 

957 

2 

949 

1 

953 

1 

953.4 

956 

6 

955 

3 

958 

6 

952 

2 

954 

6 

954 

4 

955.9 

956 

7 

955 

3 

957 

0 

951 

4 

954 

0 

951 

2 

954.7 

955 

1 

955 

9 

956 

8 

1976  960.5   955.4   955.0  951.1  953.6   956.3   955.0  954.6  953.1  948.5  957.5  947.7  954.0 

1977  951.1   951.9   956.8  955.6  952.6   953.6   954.6  953.5  957.2  953.0  956.9  954.3  954.3 

1978  955.6   946.7   957.2  949.1  953.1   953.4   956.6  955.3  958.6  958.3  963.0  945.9  954.4 

1979  949.5   949.5   952.2  954.6  954.4   955.9   956.7  955.3  957.0  948.3  959.4  959.0  954.3 

1980  954.0   957.9   951.4  954.0  951.2   954.7   955.1  955.9  956.8  954.9  954.8  963.7  955.4 

MEAN  955.0   953.4   953.4  952.2  952.6   954.5   955.3  955.2  955.9  954.7  958.2  956.8  954.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1017.0  1024.1  1016.3  1009.8  1012.5  1016.9  1016.5  1016.5  1019.1  1024.5  1022.5  1026.1  1018.5 

1972  1017.7  1012.7  1014.9  1017.7  1018.2  1016.1  1016.7  1017.9  1015.7  1016.0  1022.4  1023.1  1017.4 

1973  1025.1  1024.8  1023.0  1018.0  1015.9  1018.3  1015.8  1017.5  1018.5  1019.9  1025.3  1021.7  1020.3 

1974  1023.0  1017.8  1015.9  1021.8  1015.2  1014.7  1019.4  1017.6  1018.3  1022.5  1021.6  1032.7  1020.0 

1975  1024.9  1019.0  1015.1  1018.2  1015.5  1017.5  1016.1  1018.0  1018.8  1021.2  1024.7  1025.2  1019.5 

1976  1028.1  1021.2  1019.7  1015.3  1017.1  1018.7  1017.5  1017.0  1017.0  1012.6  1023.4  1013.1  1018.4 

1977  1017.0  1016.6  1021.9  1019.8  1016.1  1017.0  1017.3  1016.1  1019.8  1016.5  1021.9  1020.2  1018.4 

1978  1021.4  1010.9  1022.3  1013.4  1016.6  1016.9  1019.0  1017.6  1021.5  1022.1  1027.8  1010.0  1018.3 

1979  1015.0  1015.0  1018.2  1019.6  1017.9  1018.3  1018.6  1017.8  1020.3  1012.5  1025.8  1025.4  1018.7 

1980  1019.8  1023.2  1016.1  1018.7  1014.9  1017.8  1017.6  1018.3  1019.5  1018.9  1020.1  1030.7  1019.6 

MEAN  1020.9  1018.5  1018.3  1017.2  1016.0  1017.2  1017.5  1017.4  1018.9  1018.7  1023.6  1022.8  1018.9 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  3.2     6.3     6.4  11,3    13.0    16.3    20.5    18.5    18.5    14.8     6.1     5.0  11.7 

1972  3.2     6.3     8.0  10.6    12.8    16.8    21.6    19.5    16.3    12.4     9.2     4.9  11.8 

1973  3.4     4.9     8.7  11.0    14.3    18.9    20.0    22.4    17.9    11.8     7.7     3.2  12.0 

1974  6.2     6.1     8.3  10.3    14.6    18.6    21.3    19.8    15.9    10.0     8.2     1.7  11.8 

1975  5.6     7.6     6.8  11.4    13.5    19.1    21.6    21.1    16.2    13.9     6.9     2.6  12.2 

1976  1.7     6.6     8.7  10.5    16.5    21.6    21.7    20.8    15.9    11.3     6.0     5.3  12.2 

1977  4.4     7.6     9.4  11.8    12.6    15.6    18.4    18.2    19.4    13.4     8.1     7.3  12.2 

1978  4.5     7.6     9.4  9.3    13.3    16.5    20.2    20.6    19.0    13.2     8.3     7.6  12.5 

1979  5.4     7.2     7.0  9.8    13.9    19.3    22.6    20.7    18.9    12.3     7.4     6.6  12.6 

1980  5.3     7.7     8.7  11.5    13.0    16.9    19.4    21.8    19.1    12.8     7.1     3.1  12.2 

MEAN      4.3     6.8     8.1  10.8    13.8    18.0    20.7    20.3    17.7    12.6     7.5     4.7  12.1 

PRECIPITATION  MM 


1971 

127 

2 

8 

0 

69 

2 

92 

3 

1972 

60 

6 

107 

7 

45 

9 

28 

0 

1973 

50 

3 

24 

7 

22 

5 

35 

2 

1974 

144 

9 

67 

4 

27 

0 

24 

8 

1975 

46 

2 

37 

1 

72 

5 

24 

6 

1976 

33 

0 

39 

4  , 

31 

4 

52 

2 

1977 

100 

9 

120 

0 

47 

6 

20 

3 

1978 

108 

2 

208 

2 

54 

2 

50 

5 

1979 

156 

6 

208 

9 

102 

2 

50 

1 

1980 

84 

1 

57 

4 

61 

0 

37 

2 

52.0       104.3 


83 

2 

17 

9 

21 

1 

6 

8 

33 

4 

72 

8 

2 

4 

3 

6 

5 

6 

8 

5 

58 

5 

54 

2 

29 

3 

49 

7 

T 

5 
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32 

0 
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6 

6 

13 

6 

27 

2 

23 

3 

50.0       116.8 


59.6  55.8 

109.0  84.7 

79.8  15.0 

44.5  25.3 

112.9  72.4 

51.2  73.8 


12 

7 

674 

3 

71 

0 

627 

8 

33 
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459 

8 

18 

3 

554 

7 

27 

8 

524 

2 

69 

0 

588 

2 

158 
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794 

6 

307 

6 

952 

3 

65 

0 

879 

6 

52 

3 

597 

5 

J  1.6        665.3 


EUROPE 


SANTANDER  SPAIN  WMO    08023  43    28N    003    4<3W          fcfc    M 

NOTES  ON    PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

tEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

IS?!  lOOb  9  1017  4  1011  0  1004,2  1007.3  1012.3  1012.5  1011.7  1015.1  1018.2  1014.7  1018.7   1012.5 

1<372  1008  5  1005  0  1008  fc  1012  8  1013.2  1013.1  1014.4  1014. "3  1012.1  1010.0  1015.5  1014.5   1011. "9 

1"373  101b  8  I01fe.5  1018.3  1013.7  1 0 1 0 .  fe  1015.4  1012.5  1014.8  1012.6  1012.1  1017.5  1012.3   1014.4 

n74  1013  2  lOOS.O  1008.4  1007.7  1010.0  1010.4  1 0 1 5  .  "3  1012.8  1011.8  1015.1  1 0 1 2  .  g  1022.3   1012.5 

1"375  1015.3  1011. fe  1007.5  1012.8  1010. fe  1013.5  1012.1  1013.2  1011.7  1013. fe  1 0 1  3 .  "3  tOlfe.O   1012.7 

1'97fe  1017  fe  1012  3  1012  2  1010  fe  1012.4  1014.3  1 0 1 2 .  "3  1 0 1  1  .  fc  100'3.2  1002.'?  1013.8  1003. fe   1011.1 

1S77  1007  S  lOOfe  7  1013  3  1014.0  1010.2  1011.3  1012.0  1010.4  1015.5  1 OOS . 5  1013.1  1 0 1 0 . S   1011.2 

1'378  1011  4  1002  7  1014  0  lOOfe.3  1011.2  1011. fc  1014.5  1013. b  I01fe.2  101fe.2  1019.3  1000.4   1011.5 

1"37<3  100b. 0  1005.4  1008.2  1011.3  1012.2  1014.8  1015.3  1013.2  1014.7  1003. "3  1015.3  1013. b   1011.2 

1980  1010.3  1015.0  1008.1  1014.0  100B.7  1012.3  1012.5  1013.5  1014.0  1010.0  1011.2  1 0 1  "3 .  "3   1012.5 

MEAN  1011.4  1010.2  1011.0  1010.7  1010. fe  1 0 1 2 . S  1013.5  1013.0  1013.3  1011.2  1014.7  1013.2   1012.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  1014.2  1024.9  1018.4  1011.4  1014.5  1019. fe  1019.7  1018.8  1022.3  1 025 . fe  1022.2  1 02fe . 3 

1972  1015.9  1012.3  101b. 0  1020.2  1020.6  1020.5  1021.7  1022.3  1019.4  1017.4  1023.0  1022.0 

1973  1024.3  1023.9  1025.7  1021. fc  1017.8  1022.7  1019. fe  1022.0  1019.8  1019.3  1024.8  1019.8 

1974  1020. fe  101fe.4  1015.9  1015.1  1017.3  1017.7  1023.2  1020.0  1019.1  1022.5  1020.3  1029.8 

1975  1022. fe  1018.9  1014.9  1020.2  1017.9  1020.9  1019.4  1020.5  1019.0  1020.9  1021.2  1023.5 

197fe  1025.0  1019.7  1019. fe  1018.0  1019.7  1021. fe  1020.1  1018.8  101fe.5  1010.2  1021.2  1010.8 

1977  1015  2  1014  0  1020  7  1021.4  1017.7  1016.7  1019.3  1017.7  1022. fe  1015. fe  1020.4  1018.2 

1978  1018.7  1010.0  1021.3  1013.7  1018.5  1018.8  1021. b  1020.9  1023.5  1023.5  102b. 7  1007.7 

1979  1013  3  1012  7  1015  b  1018. b  1019.4  1022.1  1022. b  1020.4  1022.0  1011.2  1022.7  1021.0 

1980  1017.7  1022.4  1015.5  1021.4  101b. 0  1019. fe  1019.9  1 020 . fe  1021.3  1017.2  1018.5  1027.5 

MEAN  1018.8  1017.5  101B.4  1018.2  1017.9  1020.2  1020.7  1020.2  1 020 . fe  1018.3  1022.1  1020.7 

CLINO  1018.4  1017.3  1018.2  1018.0  1018.4  1019.5  1020.5  1019.5  1019.0  1017.5  1018.2  1020.1 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC 

1971  9.4     9.1     7.8  12.8    13.9    15.7    20.4    19.8    18.2    17.3  10.3     9.9 

1972  B.b     9.fe    11.1  11.2    12.7    15.0    18. b    18.3    lb.1    14.7  12. b    10.8 

1973  9.0     8.4     9.4  10.3    15.2    17.0    18.9    20.8    19.1    14.9  11.7     9.5 

1974  11.4     9.9    10. b  11.3    13.7    17.1    18.4    18.9    17.1    12.1  12.4    10.9 

1975  11.0    11.3     9.3  10.8    13.5    17.1    19.9    20.3    18.2    lb. 4  11.9     7.4 

197b  8.1    10. fe    10.3  10.4    14.1    19.3    20.4    20.1    17.7    15.7  11.5     9.9 

1977  9.1    12. b    12.8  11.5    13.0    15.5    18.0    18.2    17.3    lb. 7  11.9    12.5 

1978  B.b    11.4    10.8  11.2    13. b    15.7    18.1    18. b    18.1    15. b  12.2    12. fe 

1979  9.3    10.5    10.3  11.8    13. fe    lfe.5    19.2    19.2    18.2    15.9  11.8    11.3 

1980  9.5    11.3    10.7  11.7    13.3    lfe.5    17. fc    20.4    19.2    15.7  12.0     9.2 

MEAN  9  4    10  5    10.3  11.3    13.7    lb. 5    19.0    19.5    17.9    15.5  11.8    10.4 

CLINO  9.3     9.2    11.5  12.3    14.2    lb. 9    18.8    19.3    18.2    15.3  12.2     9.9 

PRECIPI TATION  MM 


43.8   122.2 


1971 

142 

.fe 

88 

,0 

101  , 

.3 

153, 

,4 

218 

.5 

93 

1972 

1  71 

,2 

212, 

,0 

87, 

.5 

112, 

,9 

1b4 

.7 

Bb 

1973 

121 

.5 

211 

,3 

fe5. 

,2 

B5, 

1 

bB 

.2 

112 

1974 

79 

.fe 

120, 

.2 

20b 

,  7 

1  19, 

,5 

92 

.5 

18 

1975 

107 

.9 

4fc 

,  1 

272 

.  7 

218, 

.3 

91 

.8 

88 

197fe 

80 

.5 

58 

.5 

83 

.2 

127, 

4 

bl 

.5 

b 

1977 

143 

.5 

42 

.9 

75 

.0 

75, 

.5 

lb9 

.3 

2b7 

1978 

323 

.4 

88 

.fe 

BB 

.3 

133 

.4 

144 

.b 

15fe 

1979 

218 

.5 

138 

.4 

183 

.2 

137 

4 

b7 

.5 

20 

1980 

13fe 

.  1 

32 

.  7 

107 

.5 

275, 

.8 

lb2 

.9 

32 

MEAN 

152 

.5 

103 

.9 

127 

.  1 

143 

.9 

124 

.2 

BB 

CLINO 

119 

89 

73 

82 

89 

fe9 

95. b    90.5 


1019, 

,8 

1019, 

,3 

1021  , 

.8 

1019, 

.8 

1020, 

.0 

1018 

.4 

1018, 

.5 

1018, 

,  7 
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.5 
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.8 
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.5 
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.7 

58, 

.5 

fe9 

.8 
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.5 

103 

.5 

1437 

.fe 

98, 

.fe 

78 

4 

93 

.5 
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.0 

1393 

.2 

2b2 

.9 

lib 

.5 

41 

.5 

151 

.8 

1375 

.5 

123 

.2 

3b9 

.0 

1  1  7 

.3 

49 

.3 

1435 

.  1 

171 

.fe 

120 

.  1 

321 

.9 

177 

.5 

17b4 

.9 

152 

.0 

223 

.  1 

13b 

.4 

198 

.7 

1313 

.4 

2, 

7 

53, 

,5 

187 

7 

74 

,5 

1293, 

,8 

b2 

.5 

41 

.8 

59 

.3 

97 

.4 

1305 

.2 

89 

.fe 

181 

.7 

28b 

.9 

205 

.4 

IfefeO 

.2 

2fe 

.3 

27b 

.9 

145 

.3 

21B 

.2 

1510 

.  7 

104 

.8 

153 

.  1 

lb7 

.9 

139 

.8 

1449 

.0 

114 

134 

134 

155 

1201 
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SEVILLA/TABLAOA  SPAIN               WMO  083<30  37  22N  00b  OOW  8  M 
NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.3  1020.9  1013.7  1010.8  1013.8  1017.3  1015.5  1015.2  1017.0  1021.7  1018.5  1023.0  1017.2 

1972  1017.7  101b. 0  1015.8  1015.8  101b. 9  1015.8  1015.8  1015.4  1014.7  101b. 1  1020.5  1022.8  101b. 9 

1973  1024.4  1021.7  1020.0  1015.9  101b. b  101b. 1  1014.3  1015.9  1017.1  1018.5  1021.3  1018.4  1018.4 

1974  1025.7  1018. b  1014.8  1013.1  1015.4  1015.3  1015.7  1015.3  1017.0  1018.7  1021.0  1027.2  1018.2 

1975  1024.8  1019.4  1015.0  101b. 1  1014.4  1017.0  1015.3  1015.0  1018.0  1019. b  1020.9  1018.3  1017.8 

197b   1023.0  1019.3  1018.8  1013.8  1015.4  101b. 2  1015.3  1015.8  101b. 1  1014.3  1022.0  1013.7  1017.0 

1977  101b. 8  1021.2  1022.0  1017.8  1015.2  101b. 3  1015.1  1014.4  1017.9  101b. b  1020.0  1019.1  1017.7 

1978  1021.3  1014.1  1022. b  1013.8  101b. 1  101b. 8  101b. 0  1015.8  1018.4  1018.8  1025.1  101b. 1  1017.9 

1979  1014.2  1017.2  1018.7  1018.1  1017.9  101b. 4  1017.1  1014.4  1017.8  1013.2  1021.8  1024.3  1017. b 

1980  1018. b  1021.4  101b. b  1015.3  1014.5  101b. 1  1015.5  1015.9  1017.5  1018.1  1018.5  102b. 0  1017.8 

MEAN   1020. b  1019.0  1017.8  1015.1  1015. b  101b. 3  1015. b  1015.3  1017.2  1017. b  1021.0  1020.9  1017.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1020 

.b 

1022 

.2 

1015 

.0 

1012, 

,  1 

1015 

.  1 

1018 

.b 

101b 

.8 

101b 

.5 

1018, 

,3 

1023 

.0 

1019 

,8 

1024 

.3 

1018 

.5 

1972 

1019 

.0 

1017 

.3 

1017 

.  1 

1017, 

,  1 

1018 

.2 

1017 

.  1 

1017 

.  1 

101b 

.7 

101b, 

,0 

101  7 

4 

1021 

,8 

1024 

1 

1018 

.2 

1973 

1025 

.7 

1023 

.0 

1021 

.3 

1017, 

,2 

1017 

.9 

1017 

.4 

1015 

.b 

1017 

.2 

1018, 

,4 

1019 

.8 

1022 

.b 

1019 

.7 

1019 

7 

1974 

1027 

.0 

1019 

.9 

1014 

.8 

1014 

,4 

101b 

.7 

101b 

.fc 

1017 

.0 

101b 

.b 

1018, 

,3 

1020 

.0 

1022 

.3 

1028 

.5 

1019 

.3 

1975 

102b 

.  1 

1020 

.7 

101b 

.3 

1017, 

,4 

1015 

.7 

1018 

.3 

101b 

.b 

101b 

.3 

1019, 

,3 

1020 

.9 

1022 

.2 

1019, 

b 

1019. 

1 

197b 

1024 

.3 

1020 

.4 

1020 

.0 

1015, 

,  1 

101b 

7 

1017 

.5 

101b 

.b 

1017 

.  1 

1017, 

,4 

1015 

.b 

1023 

.3 

1015 

.0 

1018 

.3 

1977 

1018 

.  1 

1022 

.5 

1023 

.3 

1019, 

,  1 

101b 

.5 

1017 

.b 

101b 

.4 

1015 

.7 

1019 

,2 

1017 

.9 

1021 

.3 

1020 

.4 

1019 

.0 

1978 

1022 

.b 

1015 

.4 

1023 

.9 

1015, 

,  1 

101  7 

.4 

1018 

.  1 

1017 

.3 

1017 

.  1 

1019, 

.7 

1021 

.  1 

102b 

,4 

1017 

.4 

1019 

.3 

1979 

1015 

.5 

1018 

.5 

1020 

.  1 

1019, 

,4 

1019 

.2 

1017 

.7 

1018 

4 

1015 

,7 

1019, 

.  1 

1014 

.5 

1023 

.  1 

1025 

.b 

1018 

.9 

1980 

1019 

.9 

1022 

.  7 

1017 

.9 

101b, 

,b 

1015 

,8 

1017 

.4 

101b 

.8 

1017 

.2 

1018, 

.8 

1019 

.4 

1019 

.8 

1027 

.  1 

1019 

.  1 

MEAN 

1021 

.9 

1020 

.3 

1019 

.0 

101b, 

,4 

1016 

.9 

1017 

.b 

101b 

.9 

101b 

.b 

1018, 

,5 

1019 

.0 

1022 

,3 

1022 

.2 

1019 

.0 

CLINO 

1021 

.b 

1019 

.9 

1017 

.  1 

101b, 

,3 

101b 

.0 

101b 

.b 

101b 

.  1 

1015 

.2 

101b 

,7 

1017 

.4 

1018 

.7 

1020 

.7 

1017 

.  7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1971  10.1  12.2  12.2  14. b 

1972  9.3  11. b  13.2  Ib.b 

1973  9.8  10.9  13.3  lb. 5 

1974  11.9  11.3  12.7  13.8 

1975  11.5  12. b  12.2  15.1 

197b      9.7  12.3  13.5  14.2 

1977  11.1  12.3  14.7  17.4 

1978  11.0  12.8  14.0  15.0 

1979  12.4  12.2  12.9  15. b 

1980  10.9  12.9  14,3  17.2 

MEAN     10.8  12.1  13.3  15. fc 

CLINO     10.3  1  I  .b  14.1  lb. 4 

PRECIPITATION  MM 


2b. 0 

24. b 

23, 

,9 

22 

.0 

12 

.5 

10 

.9 

17.2 

25.2 

25. b 

21 
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17.2 

2b. 0 

27.9 

23 

,8 

18 

.8 

15 

.5 

9 

.5 

17.9 

28.5 

27.7 

23 

,3 

1  7 

.3 

14 

.8 

1  1 

.9 

18.0 

27.8 

27.5 

22 

,3 

20 

.4 

14 

.5 

10 

.5 

17.8 

27.4 

27.3 

22 

.3 

17 

.  1 

1  1 

.8 

12 

.2 

17.7 

24.5 

24.5 

25 

.  1 

19 

.b 

13 

.9 

14 

.  1 

18.1 

27.5 

2b.  7 

2b 

.4 

19 

.b 

15 

.0 

13 

.5 

18.3 

27.1 

27.8 

24, 

.b 

18. 

1 

14  , 

,4 

1  1  , 

,  1 

13.4 

2b. 9 

27.9 

2b 

.b 

19 

.b 

14 

.4 

10 

.3 

18.7 

2b.  7 

2b.  8 

24 

.0 

19 

.0 

14 

.2 

1  1 

.5 

17.9 

2b.  3 

2b.  3 

23 

,  7 

19 

.2 

14 

.5 

1  1 

.0 

18.0 

1971 

95 

.0 

.3 

45 

.0 

1972 

170 

.b 

1  1  7 

.7 

104 

.5 

1973 

51 

,9 

9 

.3 

39 

.8 

1974 

33 

7 

37 

1 

65 

.  7 

1975 

77 

.7 

98 

.b 

109 

.3 

1976 

23 

,0 

bl 

.5 

91 

.9 

1977 

lib 

.8 

94 

.b 

10 

.9 

1978 

9 

.8 

120 

.8 

27 

,2 

1979 

lb5 

.8 

179 

.2 

73 

.4 

1980 

37 

.  1 

3b 

.3 

33 

.  7 

171.5   128.3 


MEAN     78.1    75.5    bO.1    bO.8 
CLINO     73      59     90     51 


AUG 

SEP 

52.0 

1  , 

,2 

0 

38, 

,  1 

5.5 

0 

0 

T 

T 

4  , 

,  1 

8.0 

75, 
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2.0 
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0 

3, 

7 

0 

3, 
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2.0 
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7.0 

1b, 

,b 
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.5 
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.5 
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.  1 
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.3 
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.  1 
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b3 

4 
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4 
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,2 

145 

.5 
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.b 
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.8 

25 

.4 
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.9 
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,9 

2 

.9 

16 

.  1 
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.8 

103 

.7 

T 
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.7 

45 

,b 

85 

.4 

547 

.4 

b8 

7b 
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EUROPE 


101b 

.  4 

1022 

,0 

1014 

,  7 

1021  , 

,3 

1014 

.3 

1013 

.£. 

1015 

,0 

1018 

,■3 

1021  , 

,  1 

1014 

,5 

1015 

.0 

101b, 
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lOlfc 

,0 

1018 

.7 

1017 

.0 

1018 

,  7 

101b 

.  1 

1014 

.0 

loog 

,4 

1017 

.8 

1010, 

,3 

1014 

.8 

1018 

.  4 

101b 

.0 

lOlfc 

.4 

1018 

.7 

1015 

4 

101  7 

,4 

1018 

.2 

1024 

.2 

101  1 

.0 

1014 

.<9 

1016 

.8 

1010 

,0 

1017 

.8 

1018 

.2 

1014 

,5 

1017 

.8 

1014 

.4 

1015 

.5 

1021 

.7 

1015 

.4 

101b 

.0 

1015 

.b 

1018 

.2 

1018 

.2 

1015 

,3 

VftLENCIA/VlvEROS  SPAIN  WHO    08285      S?    2<3N    000   23W 

NOTES    ON    PAGE    24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1<571  1014  3  1018.3  1011.1  1008.4  1010.0  1014.0  1 0 1 4  .  S  1013 

1'972  1012.3  1011.2  1012.8  1011.5  1014.0  1013. b  1014.5  1015 

l'?73  1020.2  101b. 4  lOig.O  1014.5  1015.3  1015. b  1013.1  101b 

1874  1021.5  1012.4  1011. b  1003.7  1013.2  1013.8  101b. 5  1 0 1 4  .  "3  1014 

1975  1022.0  1018.1  100"3.8  1014.8  1012.2  1015.2  1014.5  1014.7 

ig7b  1020.3  1017.2  1015.8  1011.8  1014.7  101b. 8  1014.4  1014.8 

1877  1013  b  1015  4  1018.3  1015.7  1011.8  1013.3  1013.1  1012.4 

1878  101b. 1  1008.4  101b. 7  1008.7  1012.8  1013.3  1015.4  1015.3 
1878  1011.7  1010.7  1012.8  1013.5  1015.7  1015.5  101b. 5  1013.5 
1880  1014.8  1018.7  1012.0  1014.7  1010.8  1014.2  1014.0  1014. b 

MEAN   101b. 7  1015.0  1014.1  1012.3  1013.1  1014.5  1014.7  1014.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1012  3  1008.6  1011.2  1015.2  101b. 0  1014.4  1017. b  1023.2  1015.8  1022.5  1016.1 

1014  0  1012  7  1015  2  1014  8  1015.8  1016.6  1014.8  101b. 1  1020.1  1022.4  1015.7 

1020  2  1015  7  101b. b  101b. 8  1014.3  1017.7  101b. 2  1018.1  1022.4  1015.8  1017.7 

1013  b  1012.8  1010.8  1014.4  1015.1  1017. b  101b. 1  1015. b  101b. 4  1018.2  1026.8  101b. 8 

,3  1011.0  101b. 1  1013.4  101b. 4  1015.7  1015.8  1017.2  1020.0  1018.2  1018.8  1017.3 

4  1017  1  1013  0  1015.8  1018.0  1015, b  101b. 0  1015.1  1010.7  1018.0  1011.5  101b. 0 

b  1020  4  101b  8  1013.2  1014.5  1014.3  1013. b  1018.6  1017.2  1017.7  1018.8  1016. b 

b  1017  8  1008.8  1014.0  1014. b  1016.6  1016.5  1018.6  1018.4  1025.4  1012.1  1016.1 

8  1014  1  1014  7  1016.8  1016.7  1017.7  1013.8  1018.0  1011.2  1018.0  1020.4  1015.6 

,8  1013.2  1015.8  1012.1  1015.4  1015.2  1015.8  1018.0  1015. b  1016.6  1022,8  1016.6 

MEAN   1017.8  1016.2  1015.3  1013.5  1014.3  1015.8  1015.8  1015.7  1017.2  1016.8  1018.3  1018.4   101b. 4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  10  8    12  0    10  b    15.5    17.4    20.8    24.8    25.7    22.8    18.4    12.3    10.8     lb. 8 

1872  10  3    12  3    13.0    15.3    lb. 5    20.5    23.7    23.1    20.2    17.5    15.7    11.3     Ib.b 

1873  11.2    11.2    11.2    14.3    18.8    21. b    24.5    25.2    23.0    18.0    15.1    11.2     17.1 

1874  12.711.8 

1875  12.5    12.3 

187b  10.4  11.8 

1877  11.8  14.8 

1878  10.8  14.0 
1878  12.8  13. b 
1880  11.5  12.7 

MEAN     11.5    12.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1871  5.2    28.7 

1872  18.5     7.3 

1873  1.1     1.7 

1874  .8    38.7 

1875  2.3    33.1 

187b  .5  18.7 

1877  81.8  b.B 

1878  13. b  11.8 
1878  82.3  4.8 
1880  102.8  132.4 

MEAN     32.8    28. b 
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.2 
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.2 
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.8 
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.8 
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.0 
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.5 
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.8 
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.0 
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.8 
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2 
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33 
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,2 
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.0 
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,0 
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.4 
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,  7 
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114 

,4 
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7 

22 

,8 
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25 

.5 

5. 

4 

14  . 

4 

14  . 

7 

1  , 

,7 

68. 

1 

334.3 

30 

.  7 

33 

7 

27 

,0 

23 

,8 

.4 

.7 

416.8 

.4 

21 

.6 

46 

.0 

87 

,  4 

42 

.0 

148 

.8 

632.5 

1  7 

.6 

33 

.0 

30 

.8 

31 

.3 

4 

.4 

113 

.8 

428.8 

31 

.  1 

8 

.8 

75 

.  1 

64 

4 

48 

4 

64 

.8 

548.7 

T 

.6 

.4 

2 

.8 

4b 

.2 

15 

.  1 

182.5 

10 

.8 

1 

42 

.7 

47 

1 

.6 

T 

286.6 

4 

.  1 

b 

.5 

3 

.  1 

4 

.8 

b5 

.  1 

4 

.4 

455.2 

12 

.  1 

14 

.2 

37 

.8 

76 

.  1 

48 

.  1 

57 

.8 

475.7 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


VALLADOLID  SPAIN  WMO  08141   41  30N  004  45W  b35    M 

NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 


1371 

335 

.0 

340, 

.3 

333 

7 

323. 

,2 

332, 

.3 

337, 

.3 

338, 

,2 

337, 

,  1 

333. 

,7 

344 

,0 

338. 

,8 

342. 

,3 

337. 

.4 

1372 

334 

7 

331 

.2 

333 

.5 

33b 

.3 

33b, 

.7 

33b 

,0 

337 

.8 

338 

.5 

33b, 

.2 

33b 

.  1 

340 

,8 

340. 

,3 

33b 

.b 

1<373 

341 

.8 

340 

.5 

340 

.b 

33b 

,5 

33b 

.2 

338 

,8 

33b 

,5 

333 

.3 

338, 

.3 

338 

.7 

342 

.8 

337 

7 

333 

.0 

1374 

341 

.8 

335 

.2 

333 

.5 

331 

.5 

335, 

.2 

335 

.3 

333 

7 

337 

.b 

337, 

.4 

338 

.3 

333 

.3 

347. 

,5 

337 

.7 

1375 

341 

,3 

337 

.0 

331 

.3 

335 

.3 

333 

.3 

337 

.4 

33b 

,7 

337 

.8 

338 

,0 

333 

.8 

333 

.7 

333. 

.0 

337 

.4 

137b 

342 

.0 

337 

.4 

33b 

.8 

332 

.3 

335 

.4 

338 

.b 

337 

4 

337 

.2 

335 

.b 

331  . 

1 

333. 

.4 

330. 

,  1 

33b. 

,2 

1377 

333 

.3 

335 

.0 

333 

.3 

337 

.4 

334 

1 

335 

.4 

33b 

.3 

335 

.3 

333 

.b 

335 

.3 

338 

.5 

337 

.4 

33b 

.5 

1378 

337 

.  1 

323 

.5 

338 

.8 

330 

.b 

334 

.3 

335 

.  7 

338 

.  1 

337 

.4 

340 

7 

340 

.4 

345 

.0 

323 

7 

33b 

.5 

1373 

331 

.5 

331 

.3 

334 

1 

33b 

.2 

33b 

.3 

338 

.  1 

333 

.3 

337 

.3 

333 

.b 

331 

.2 

341 

.0 

341 

.0 

33b 

.5 

1380 

33b 

,4 

340 

.  1 

333 

.8 

33b 

7 

333 

.3 

337 

.  1 

337 

.2 

338 

.5 

333 

.5 

337 

.3 

337 

.3 

345 

.  1 

337 

.7 

MEAN    337. b   335.3   335. b   334.3   334.3   337.0   337.7   337. b   338.5   337.3   340.3   333.1    337.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1371 
1372 
1373 
1374 
1375 

1017. 
1017. 
1025 
1024 
1024 

.3 
.  4 
.  1 
.  1 
.3 

1023. 
1012. 
1023. 
1017, 
1018 

,2 

.5 
.  1 
,  1 
.b 

1015. 
1014  . 
1022 
1014 
1013 

.5 
.5 
4 
.5 
.3 

1003. 
101b. 
1017  , 
1011, 
101b 

1 
,3 
,  1 
,8 
,  4 

101  1 
101b 
1015 
1014 
1013 

.7 
.b 
.b 
.4 
.5 

101b. 
1014 
1017. 
1013 
1015 

.2 
,4 
.  4 
.4 
.8 

1015 
1015 
1014 
1017 
1013 

.b 
.3 
.0 
.2 

.  7 

1015. 
101b. 
101b 
1015 
1015 

.0 

.b 

.4 
.3 

.2 

1018 
1015 
1017 
101b 
101b 

.2 
.4 
.5 
.2 
.8 

1023. 
101b. 
1013 
1013 
1013 

.3 
.0 
.0 
.3 
.b 

1021 
1022 
1024 
1020 
1021 

,0 
.  1 
.3 
.3 
.5 

1025. 
1023 
1020. 
1030. 
1022. 

,  7 
.5 
.b 
.3 
.4 

1017 
101b. 
1013 
1018 
1017 

.8 
8 
4 
.0 
.b 

137b 
1377 
1378 
1373 
1380 

1025 
1015 
1013 
1012 
1018 

.7 
.4 
.7 
.3 
.7 

1013 
101b 
1010 
1013 
1022 

.2 
.3 
.5 

.  1 
.0 

101  7 
1020 
1013 
1015 
1014 

.3 
.3 
.3 
.4 
.8 

1013 
101  7 
1010 
101  7 
101  7 

.3 
.8 
.3 
.0 

.4 

1014 
1013 
1014 
101b 
1013 

.2 
.7 
.7 
.3 
.0 

101b 
1014 
1014 
101b 
1015 

.3 
4 
.5 
.  1 
.  7 

1014 
1014 
1015 
101b 
1014 

.7 
.4 
.5 
.7 
.3 

1014 
1013 
1014 
1014 
1015 

.  7 
.  1 
.5 
.3 

.  7 

1014 
1017 
1018 
101  7 

101  7 

.3 
.3 
.8 
.3 
.  4 

101  1 
1015 
1020 
1010 
1017 

.0 
.3 
.4 
.b 
.  1 

1021 
1020 
102b 
1023 
1018 

,4 
,  1 
7 
.0 
.3 

1011 
1013 
101  1 
1023 
1028 

,b 
.0 
.  1 
.4 
.8 

101b 
101b 
101b 
101b 
1017 

.2 
.5 
.4 
.4 
.3 

MEAN 
LINO 

1020 
1021 

.  1 

.5 

1017 
1013 

.b 
.8 

101b 
1015 

.3 
.2 

1014 
1015 

.8 
.0 

1014 
1014 

.  4 
.3 

1015 
1015 

4 
.8 

1015 
1015 

.2 

.4 

1015, 
1014 

.  1 
.3 

1017 
101b 

.0 
.b 

1017 
1018 

.3 
.0 

1022 
1018 

.  1 
.3 

1021  . 
1020 

7 
.8 

1017 
1017 

.3 
.2 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1371  2.4  5 

1372  2.3  ? 

1373  2.8  1 

1374  5.b  5 

1375  5.5  t 

1376  1.3  ? 

1377  4,1  7 

1378  3.3  t 
1373  5.b  i 
1380      4.4  t 


PRECIPITATION  MM 


15 

.8 

21 

.2 

13. 

.5 

1  7 

.3 

lb 

.3 

20 

.3 

13 

.0 

1  4 

.8 

17 

.3 

20 

.3 

22 

.5 

17 

.4 

17 

.8 

20 

.8 

20 

.3 

lb 

.  1 

17 

.8 

22 

.0 

21 

.  1 

lb 

.4 

20 

.b 

21 

.3 

20 

.3 

15 

.8 

14 

.3 

17 

.8 

18 

.  7 

13 

.  1 

15 

.2 

20 

.b 

22 

.0 

13 

.4 

18 

.3 

21 

.3 

20 

.8 

18 

.b 

lb 

.5 

13 

.3 

22 

.  1 

13 

.8 

17 

.2 

20 

.  7 

20 

.  7 

17 

.5 

18 

.5 

21 

,4 

21 

.  1 

18 

.0 

1371 

b2 

.3 

2 

,5 

1372 

b7 

.b 

72, 

,3 

1373 

25 

.5 

,8 

1374 

72 

.7 

33 

.b 

1375 

30 

.3 

30 

.4 

137b 

10 

.4 

34 

.3 

1377 

10b 

.2 

58 

,2 

1378 

57 

.3 

83 

.0 

1373 

70 

.3 

102 

.3 

1380 

13 

.2 

27 

.3 

MEAN 

52 

.4 

44 

.b 

CLINO 

3b 

28 

lib. 

25. 


55.5    45.4 


03 

.  1 

b4.7 

(>b. 

,b 

4 

,b 

2 

.7 

5b 

.8 

25.1 

33. 

,0 

2h. 

,0 

50 

.5 

23 

.8 

bb.5 

25. 

,5 

b 

,7 

2 

.3 

23 

.0 

83. b 

18. 

,2 

5 

1 

1 

.3 

31 

.0 

53.3 

2, 

,2 

17 

.3 

33 

.  1 

33 

.8 

33.4 

bb. 

.4 

23 

.5 

71 

.8 

5fe 

.7 

58.8 

48 

.  1 

3 

.4 

3 

.0 

b1 

.0 

34.2 

0 

13 

.3 

12 

.8 

21 

.5 

12.5 

28 

.5 

1 

.8 

7 

.2 

b7 

.3 

12.3 

2 

.3 

5b 

.  1 

1  1 

.0 

57 

.3 

45.8 

23 

.  7 

lb 

.5 

20 

.3 

8 

.3 

12 

.8 

483, 

.5 

22 

,0 

b3 

.3 

543, 

.7 

51 

.0 

2b 

.0 

411 

.b 

7b 

.0 

13 

.b 

434 

.3 

25 

.4 

3b 

.  7 

3bb 

.2 

42 

.b 

70 

.7 

438 

.5 

2b 

.5 

3b 

.5 

5b5 

.1 

33 

.b 

123 

.b 

523 

.  1 

21 

.5 

33 

.fe 

513 

.3 

43, 

,3 

3. 

b 

382. 

,4 

35 

.  7 

48 

.b 

473 

.4 

44 

4b 

403 

EUROPE 


ZARAGOZA                                     SPAIN  WMO  081bl  41  38N  000  54W  222  M 

NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1<371    S87,l  331  .B  "584.7  ■381. b  <583.4  888.1  "388.6.  '367.3  '3'30.5  33h.O  "388.6,   985.1  888 .  6> 

1872  885.5   883.2  884.8  884.8  887.0  886.8  888.1  888.7  887.3  888.3  882.8   884.6.  887.7 

1873  884.1   880.5  882.7  888.4  887.4  881.7  886>.£>  880.5  888.4  881.1  888.4   888.8  880.7 

1874  885.3  886>.b  888.4  884.0  887.4  888.2  881.6.  880.2  880.8  881.4  883.2  1001.7  880.8 

1875  887.3   883.3  884.4  888.0  888.4  888.3  888.4  880.1  881.4  883.8  882.3   884.4  880.8 


884 

7 

881 

.b 

883 

.4 

888 

.  1 

888 

.b 

867 

.3 

880.5 

884 

.8 

884 

.8 

887 

.0 

88b 

.8 

888 

.  1 

888 

.  7 

887.3 

882 

.  7 

888 

.4 

887 

.4 

881 

7 

88b, 

.b 

880, 

,5 

888.4 

888 

.4 

884 

.0 

887 

.  4 

888 

.2 

881 

.b 

880 

.2 

880.8 

884 

.4 

888 

.0 

88b 

.  4 

888 

.3 

888 

.4 

880 

.  1 

881  .4 

880 

.3 

88b 

.2 

888 

.8 

880 

4 

888 

.b 

887 

.0 

888.2 

883 

.2 

888 

.8 

88b 

.2 

887 

.3 

887 

.2 

888 

.2 

882.8 

880 

.2 

882 

.4 

88b 

.3 

887 

.4 

888 

.3 

888 

.2 

881  .8 

88b 

.0 

887 

.8 

888 

.2 

880 

.0 

880 

.5 

888 

.3 

881  .1 

887 

.3 

880 

.7 

88b 

.8 

880 

.5 

888 

.8 

880 

.8 

883.1 

187b  885  5  881.7  880.3  888.2  888.8  880.4   888.8   887.0   888.2  883.2  882.0  884.1  888.8 

1877  887.8  888.7  883.2  888.8  88b. 2  887.3   887.2   888.2   882.8  880.1  881.5  883.0  888.5 

1878  888.4  882.1  880.2  882.4  888.3  887.4  888.3  888.2  881.8  882.8  888.7  883.8  888.6 
1878  885.0  884.0  88b. 0  887.8  888.2  880.0  880.5  888.3  881.1  883.7  882.4  883.2  888.4 
1880  880.7  885.8  887.3  880.7  88b. 8  880.5   888.8   880.6  883.1  880.2  881.3  888.5  881.3 

MEAN  880.8  888.8  888.0  888.5  888.8  888.0   888.8   888.8  880.6  880.1  882.8  882.8  888.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1014.8  1018.3  1012.2  1008.1  1008.8  1013.2  1014.2  1012.7  1016.3  1022.7  lOlb.2  1022.8  1015.2 

1872  1013.3  1010.5  1011.8  1012.0  1013.8  1013.5  1014.1  1015.5  1014.0  1015.4  1020.7  1023.0  1014.8 

1873  1022.4  1018.5  1020.7  1015.6  1014.7  1017.2  1012.8  1016.4  1016.2  1018.3  1024.5  1017.8  1017.8 

1874  1023.5  1014.5  1013.8  1011.3  1014.1  1014.8  1017.7  1016.3  1017.3  1018.0  1021.0  1030.7  1017.8 

1875  1025.7  1021.0  1012.2  1015.8  1013.3  1015.8  1014.1  1016.3  1017.8  1021.3  1018.4  1022.3  1017.8 

1876  1023.5  1018.2  1017.4  1013.0  1015.2  1016.0  1014.1  1014.5  1014.2  1008.8  1018.4  1011.4  1015.6 

1877  1015.4  1015.8  1020.2  1016.0  1012.6  1013.3  1012.8  1012.0  1018.7  1018.3  1018.3  1020.5  1016.0 

1878  1017.3  1008.8  1017.1  1002.1  1012. b  1013.4  1014.8  1014.7  1017.8  1018.5  1028.3  1010.8  1014.6 
1878  1012.3  1011.1  1012.8  1014.5  1015.4  1015.8  1016. 0  1013.8  1017.0  1010.3  1018.8  1021.0  1015.0 
1880  1017.8  1022.6  1014.8  1017.2  1013.0  1016.3  1015.2  1015.8  1018.8  1016.5  1018.4  1026.0  1017.7 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1871  5.7     8.2  7.7  14.2  15.8  20.1  24.8  24.8  21.2  17.0     8.3  6.5  14.6 

1872  6.0     8.6  11.4  13.3  15.8  18.6  23.8  22.1  17.2  14.5  10.8  5.8  14.1 

1873  6.4     7.7  8.6  12.5  18.6  21.0  24.1  25.5  21.2  14.8     8.6  7.5  14.8 

1874  8.0     8.3  10.5  12.4  17.7  21.1  23.7  23.4  18.3  12.4  11.2  7.4  14.6 

1875  7.0     8.8  8.6  13.1  15.8  21.3  25.5  23.8  18.5  15.3     8.8  4.1  14.6 

1876  5.8     8.8  11.0  12.3  18.3  23.8  24.5  23.7  18.7  14.6     8.3  8.5  15.0 

1877  7.2  10.5  12.1  14.1  15.6  18.5  22.0  22.0  20.7  lb. 4  10.7  8.8  15.0 

1878  6.1  10.4  11.6  12.2  15. S  18.0  24.0  24.6  21.7  15.4  8  2  8b  14.8 
1878  8.1  8.0  11.5  12.3  18.1  26.8  25.1  23.2  20.6  14.0  8.1  5.7  15.2 
1880      6.6     8.8  10.8  12.2  15.2  18.2  22.5  25.4  21.7  14.5     8.3  5.4  14.3 


PRECIPITATION  MM 


1871 

41 

.  1 

1872 

34 

.8 

1873 

6 

.8 

1874 

8 

.4 

1875 

3 

.4 

1876 

4 

.6 

1877 

81 

.2 

1878 

18 

.5 

1878 

68 

.0 

1880 

4 

.8 

MEAN 

28 

.5 

CLINO 

lb 

82.8   17b. b 


20.7   147.8 


21.0    55.0 


18 

,3 

20 

.4 

180 

.4 

18 

,0 

2 

4 

448 

.  1 

5 

.8 

73 

.5 

357 

.0 

18 

,  1 

40 

.3 

338 

.8 

28, 

,4 

43 

.8 

488, 

,8 

T 

43 

.2 

283, 

.b 

23 

,  1 

8 

.8 

355, 

.5 

40, 

,8 

4 

.8 

334, 

,3 

23 

,3 

32 

.4 

387 

.4 

28 

32 

343 
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ZAR«GOZA/SANJURJO  SPAIN  WMO  081t0   41  40N  001  OIW   247  M 

NOTES  ON  PAGE  24 

STATION  PRESSURE  MB 


1971 

984 

.7 

989 

.5 

982 

4 

978 

,8 

980 

.E. 

985, 

.0 

986 

.  1 

984 

.6 

988 

.2 

993 

.5 

986 

.5 

993 

,0 

986.1 

1372 

983 

.4 

981 

.0 

983 

.0 

983 

.0 

984 

.7 

984, 

.3 

985 

.5 

986 

.3 

985 

.  1 

985 

.9 

990 

.6 

991  , 

,8 

985.4 

1"373 

991 

1 

987 

.7 

990 

.0 

985 

.4 

985 

.3 

987 

.  1 

984 

.3 

987 

.5 

986 

.6 

987, 

.8 

992 

.9 

986, 

,  1 

987.7 

1874 

991 

.7 

983 

.  1 

982 

,8 

980 

.3 

983 

.8 

984 

.6 

988 

.2 

986 

.2 

986 

.3 

987 

.3 

989 

.0 

997, 

1 

986.7 

1975 

992 

.  7 

988 

.9 

980 

.8 

985 

.8 

983 

,  1 

986 

.2 

985 

.2 

986 

.4 

987 

.3 

990 

,0 

988 

.5 

990 

,4 

987.  1 

1976 

991 

.7 

987 

.8 

98fc 

.4 

982 

.8 

985 

.4 

987 

.6 

985 

.9 

985 

.9 

985 

.0 

980 

.0 

988 

,2 

980 

.3 

985.6 

1977 

983 

,9 

984 

.7 

989 

.  1 

98£> 

.5 

982 

.9 

984 

.3 

984 

.8 

983 

.7 

989 

.4 

987 

.0 

988 

.2 

989 

.6 

986.2 

1978 

98& 

,8 

979 

.8 

987 

.9 

980 

.4 

984 

.5 

985 

.  4 

987 

.4 

987 

.  1 

989 

.9 

990 

7 

996 

.  1 

981 

.4 

986.5 

1979 

982 

.9 

981 

.8 

983 

.9 

985 

.6 

987 

.  1 

987, 

,9 

988 

.  7 

986, 

,5 

989 

.2 

981  , 

.5 

990 

.2 

990, 

,8 

986.3 

1980 

98fc 

.5 

991 

.fc 

983 

.4 

987 

.0 

982 

.b 

986 

.  1 

985 

.4 

986 

.4 

989 

.0 

985 

.8 

987 

.  1 

994 

,0 

987.  1 

MEAN  987.5   985.6   985.0  983.6   984.0   985.9   986.2   986.1  987.6  987.0  989.7  989.5  986.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1016.4  1020.8  1013.7  1009.2  1011.1  1015.0  1015.8  1014.1  1018.3  1024.3  1018.3  1024.6  1016.8 

1972  1014  9  1012  2  1013.9  1013.7  1015.0  1014.2  1015.1  1016.3  1015.6  1016.5  1021.7  1023.6  1016.1 

1973  1022.6  1019.0  1021.2  1016.1  1015.3  1017.0  1013.8  1017.0  1016.3  1018.3  1024.3  1017.6  1018.2 

1974  1023.3  1014.3  1013.7  1010.9  1013.9  1014.3  1017.8  1015.8  1016.2  1018.0  1019.9  1028.7  1017.2 

1975  1024.2  1020.1  1011.6  1016.4  1013.8  1016.0  1014.3  1015.9  1017.3  1020.5  1019.5  1022.1  1017.6 

1976  1023.3  1019.0  1017.4  1013.4  1015.3  1017.2  1015.3  1015.4  1014.9  1010.2  1019.3  1011.4  1016.0 

1977  1015.2  1015.6  1019.9  1017.0  1013.8  1014.3  1014.7  1013.8  1020.1  1017.5  1019.4  1020.9  1016.9 

1978  1018.7  1011.1  1019.5  1012.0  1015.7  1019.1  1017.8  1017.4  1020.7  1022.7  1028.5  1013.4  1018.1 

1979  1014.8  1013.8  1015.5  1017.3  1018.1  1015.6  1019.1  1017.0  1020.1  1012.6  1022.6  1023.2  1017.5 

1980  1018.8  1023.6  1015,2  1018.4  1013.7  1016.1  1014.8  1015.7  1018.7  1016.3  1018.3  1025.9  1018.0 

MEAN  1019,2  1017.0  1016.2  1014.4  1014.6  1015.9  1015.9  1015.8  1017.8  1017.7  1021,2  1021.1  1017.2 
TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  4.9     8.3     7.0  13.1    15.3    19.3    24.0    24.3    20.2    16.0  7.4  6.0  13.8 

1972  5.2     7.5     9.9  12.4    14.8    19.1    23.3    21.7    16.9    13.5  10.2  5.2  13.3 

1973  5.8     6.7     8.3  12.1    17.9    20.4    23.6    25.0    20.4    14.1  8.9  6.6  14.2 

1974  7.3     7.7     9.5  11.8    17.0    20.5    23.2    22.9    18.5    11.7  10.2  6.9  13.9 

1975  6.3     8.8     8.7  12.4    15.4    20.6    25.3    23.5    19.3    15,0  9.7  4.9  14.2 

1976  5.2     8.1    10.0  11.7    17.7    23.0    24.0    23,2    18.9    13.8  8.8  8.0  14.4 

1977  6.7    10.2    11.5  13.5    15.2    18.7    21.3    21.5    19.9    16.2  9.8  8.0  14.4 

1978  5.6    10.1    10.9  11.7    15.7    19.1    23.9    24.1    21.2    15.1  8.4  8.4  14.5 

1979  7.5     8.5    10.9  11.9    17.5    21.2    24.5    23.0    20.3    15.9  8.1  6.0  14.6 

1980  6.6     9.8    10.7  11.8    14.9    19.2    22.6    25.4    22.1    15.0  8.3  5.3  14.3 

MEAN      6.1     8.6     9.7  12.2    16.1    20.1    23.6    23.5    19.8    14.6  9.0  6.5  14.2 
PRECIPITATION  MM 


1971 

36, 

,  1 

9.4 

1972 

33, 

,2 

16.6 

1973 

1  1 

4 

4.3 

1974 

1  1 

,9 

22.6 

1975 

4 

.5 

17.9 

1976 

4 

,9 

33.8 

1977 

78 

,3 

10.0 

1978 

22 

,8 

18.3 

1979 

46 

.8 

15.9 

1980 

3 

.3 

28.  1 

95.6    56,7 


15 

.4 

29 

.3 

74 

.2 

30 

.5 

30 

.3 

8 

.5 

35 

.4 

76 

.6 

31 

.2 

47 

.0 

16 

.9 

2 

,0 

7 

.6 

52 

.0 

92 

.0 

13.6   150.3 


44 

.2 

63 

.9 

454 

.9 

41 

.9 

1  1 

.7 

415 

.9 

22 

.7 

21 

.8 

220 

.6 

16 

.0 

1 

.2 

403 

.0 

7 

.5 

53 

.9 

326 

.0 

14 

,6 

35, 

,5 

279, 

,8 

29 

.2 

21 

.4 

407 

.8 

.7 

28 

.8 

186 

.8 

25 

.6 

9 

.  1 

280 

.9 

38 

.6 

3 

.6 

264 

.2 

275 
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STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


igTI  1002.5  1007.0  100fc.4  1007. 

1'972  1017.2  1010.5  1008.3  1001. 

1373  1014.2   g'3&.7  1011.8  1001. 

1874  100E..8  1002. "3  IOIfc.1  1013. 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1010.0  1003.5  1008.8  1005.8  1012.4  1010.8  338. i,  IOC'S. 5 

1006.1  1005.8  1010.2  1 008 .  S  1011.0  1011.2  '9'37.7  1012. b 

1008.2  1010.7  1004.3  1 009 . ^  100b. 5  1009.0  898.5  99t . 7 
1008. b  1005.0  999.9  1008.9  1001.3  1000.2  1000.3  996.4 


1975    997.4  1019.0  1004.9  1005.8  1010.1  1011.1  1007.7  1011.1  1004.9  1014. b  1009.0  1003.3 


197b  999.2  1016.1 

1977  1004.0  1002.2 

1978  1000. b  100b. 9 

1979  1007.0  1008.0 

1980  1010.7  1015.4 


1013 

4 

1009 

9 

1009 

1009 

3 

998 

3 

101  1 

999 

2 

1009 

5 

1013 

997 

5 

1005 

7 

1007 

1008 

8 

1009 

4 

1011 

1009. b  1007.8  1013. b  1008.8  1007.2  1006.1  1000.6 

1005.1  1003.3  1009.9  1010.6  1008.0  991.4  1010.3 

1004.1  1004.9  1006.2  999.7  1008,4  1009.2  1008.6 

1009.7  1004.0  1004.8  100b. 7  1012.9  1000.2  999.7 

1003.1  1004.9  1004.9  1008.5  999.2  1005.6  997.4 


MEAN 

1006.9 
1008.4 
1005.7 
1005.0 
1008.2 

1008.5 
1005.3 
1005.9 
1005.3 
1006.6 


MEAN   1006.0  1008.5  1007. b  100b. 3  1009. b  100b. 8  1005.6  1008.4  1007.0  1008.2  1001.7  1003.5   1006.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

197b 
1977 
1978 
1979 
1980 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1009.1  1013.7  1013.0  1014.2  1016.4  1009.8  1015.1  1012.1  1018.8  1017.3  1005.2  1016.1 
1024.0  1017,1  1014.9  1007.7  1012.5  1012.2  1016.6  1015.2  1017.4  1017.8  1004.2  1019.2 
1020.9  1003.2  1018.4  1008.0  1014.6  1017.0  1010.5  1016.2  1012.9  1015.5  1005.0  1003.2 
1013.5  1009.5  1022.8  1020.2  1015.0  1011,3  1 00b . 1  1015.2  1007, b  1006.7  100b. 8  1002.9 
1003.9  1025,7  1011,5  1012.3  1016.5  1017,5  1013,9  1017,3  1011,2  1021.1  1015.6  1009.8 

1005.8  1022.9  1020.1  101b. 5  1015.7  1015.9  1014.0  1019.9  1015.1  1013.7  1012.6  1007.2 

1010.7  1008.9  1015.9  1004.9  1018.2  1011.4  1009.6  1016.2  1017.0  1014.5  997.8  1016.9 

1007.2  1013.6  1005.7  1016.0  1019.6  1010.4  1011.2  1012.5  100b, 0  1014.8  1015.7  1015.3 
1013.7  1014.8  1004.1  1012.2  1014.3  101b. 0  1010.2  1011.1  1013.1  1019.4  1006.8  1006.3 
1017.4  1022.2  1015.4  1015.9  1017.7  1009,3  1011.2  1011.2  1014.9  1005.7  1012.2  1004.0 


1013 

4 

1014 

9 

1012 

1 

1011 

5 

1014 

7 

1015 

0 

101  1 

8 

1012 

3 

101  1 

8 

1013 

1 

MEAN  1012.6  1015,2  1014.2  1012.8  1016.1  1013.1  1011.8  1014.7  1013.4  1014.7  1008.2  1010.1   1013.1 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  .0       .8-  .4  4.6  1 

1972  -   3.8      .0  2.4  5.4  1 

1973  .7     1.7  4,4  4.5  1 

1974  1.9     2.1  3,3  7.3  1 

1975  3.5      .9  1.9  4.8  1 

1976  -   1.6-    .7-  1.4  4.9  1 

1977  -   1.8-   2.8  2.3  3.2  1 

1978  .6-   3.5  .6  4.8  1 

1979  -   6.2-   6.3  .3  4.6 

1980  -   3.4  -   5.0  -  .6  5.2  1 

MEAN  -   1.0-   1.3  1.3  4.9  1 

CLINO  -   1.8-   2.0  ,7  5,4  1 

PRECIPITATION  MM 


14 

0 

lb 

9 

15 

14 

4 

17 

7 

15 

15 

4 

18 

5 

15 

14 

6 

14 

9 

15 

14 

8 

1  7 

4 

19 

14 

b 

18 

2 

17 

15 

b 

15 

5 

15 

15.0 
14,8 


1971 

62 

8 

1972 

28 

3 

1973 

68 

b 

1974 

78 

9 

1975 

103 

6 

197b 

4b 

7 

1977 

98 

1 

1978 

40 

b 

1979 

41 

2 

1980 

28 

7 

MEAN 

59 

8 

CLINO 

57 

31 

7 

72 

4 

71 

4 

119 

2 

87 

9 

bi> 

9 

89 

0 

40 

3 

779 

2 

97 

3 

103 

5 

109 

3 

35 

5 

19 

8 

31 

1 

63 

1 

97 

7 

704 

4 

53 

5 

25 

8 

23 

9 

63 

8 

75 

3 

35 

1 

92 

5 

75 

4 

649 

1 

28 

1 

33 

5 

52 

0 

66 

1 

148 

7 

53 

7 

1  18 

0 

87 

4 

727 

5 

37 

0 

23 

1 

106 

3 

38 

8 

1  lb 

9 

40 

8 

75 

7 

48 

0 

659 

5 

50 

8 

28 

7 

16 

2 

b 

9 

55 

2 

101 

0 

103 

0 

95 

2 

565 

2 

42 

3 

65 

7 

bB 

7 

13 

9 

82 

7 

80 

2 

119 

7 

52 

6 

835 

5 

19 

b 

57 

8 

28 

6 

107 

8 

127 

1 

32 

2 

70 

3 

25 

7 

671 

9 

89 

4 

40 

6 

55 

5 

96 

8 

91 

5 

54 

2 

163 

0 

93 

3 

861 

6 

35 

2 

103 

9 

70 

6 

102 

3 

79 

1 

104 

9 

91 

8 

145 

8 

819 

4 

48 

5 

55 

5 

bO 

3 

65 

1 

88 

4 

bO 

0 

98 

6 

7b 

1 

727 

4 

35 

57 

78 

85 

78 

b9 

6b 

63 

692 

EUROPE 


HSPARANDA                                    SWEDEN  WMO  02186  b5  50N  024  O^E     5  M 

NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

ig?!  1002.5  1012.8  1013.9  1013.8  101b. 0  1009. 8  1012. fc  lOOfc.2  1013.1  1005.5  "3<38 .  1  1005.9   1009.2 

1972  1027.0  1018.4  1012.2  1007.4  lOlfc.b  1013. b  1015.0  1012,9  1012.5  1009.7  997.8  1007.8   1012. b 

1973  1013.9   997.3  1009. b  100b. 9  1013.7  1011.8  1012.5  1008.8  1012.9  1007.3  995.8   998.0   1007.4 

1974  1011.9  1004.8  1024.8  1014,3  101b. 1  1010.0  1003.0  1009.8  1005.4  1013.9  1011.4   99b. 5   1010.2 

1975  998.2  1011.1  1007.2  1009.7  1014.2  1011.8  1009.7  1013.9  1002. b  1015.1  1009.8   990.2   1007.8 

197b  999.0  101b. 3  1018.5  1010.4  1017.3  1010.7  1011.2  101b. b  1012.0  1021.1  1 009 . b  1011.9   1012.9 

1977  1013.3  1012.2  1009.9  1004.5  101b, 7  1009,5  1009,7  101b. 4  1009.4  1011.7  99b. 5  1014.7   1010.4 

1978  1004.5  1015.9  1007. b  1015.3  1021. b  1010.5  1009.7  1011. b  1004.8  1003.0  1002.1  1018.4   1010,4 

1979  1014.9  1010.0  1005.9  1015.5  1011.4  1011. b  1009.3  1011.1  1003.2  1018.1  1 00b . 4  1002.9   1010.0 

1980  1015.3  1017.4  1019.5  1013.5  1017.5  1010. b  1013.0  1012.1  1011. b  100b. 1  100b. 0   99b . 2   1011. b 

MEAN  1010.1  1011. b  1012.9  1011.1  101b. 1  1011.0  1010. b  1011.9  1008.8  1011.2  1003.4  1004.3   1010.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

1971  1003.3  1013.7  1014.8  1014. b  101b. 8  1010. b  1013.4  1007.0  1013.8  100b. 3  999,0 

1972  1027.9  1019.2  1013.0  1008.2  1017.4  1014.4  1015.8  1013.7  1013.3  1010. b  998. b 

1973  1014.8   998.2  1010.5  1007.8  1014. b  1012. b  1013.3  1009. b  1013.7  1008.2  99b  7 

1974  1012.8  1005.7  1025.7  1015.2  1017.0  1010.8  1003.8  1010. b  1 00b . 2  1014.8  1012.3 

1975  999.1  1012.0  1008.1  1010. b  1015.1  1012. b  1010.5  1014.8  1003.4  101b, 0  1010,7 

197b  999,9  1017.2  1019.4  1011.3  1018.2  1011.5  1012.0  1017.4  1012.9  1022  0  1010  5 

1977  1014.2  1013.1  1010.8  1005.4  1017. b  1010.3  1010. fe  1017.2  1010.2  1012. b  997.4 

1978  1005.4  101b. 8  1008.5  101b. 2  1022.5  1011.3  1010.3  1012.5  1005.6  1003  9  1002  9 

1979  1015.8  1010.9  100b. 8  101b. 4  1012.3  1012.4  1010.1  1012.0  1004.1  1019.0  1007.3 

1980  101b. 2  1018.3  1020.4  1014.4  1018.4  1011.4  1013.8  1013.0  1012.4  100b. 9  100b. 9 

MEAN  1010.9  1012.5  1013.8  1012.0  1017.0  1011.8  1011.4  1012.8  1009. b  1012.0  1004.2 

CLINO  1010.1  1009.9  1012.5  1010.8  1015.4  1011.3  1010.9  1011.2  1009.9  1009.8  1011.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV 

1971  -   8.9  -  11.5  -  11.3  -   2.2     5.5    13.0    14. b    13.5  7.4     l.b  -   8.3 

1972  -  10.5  -  10.1  -   5.b      ,3     5.4    14.5    18.8    14.3  8  2     2  4  -   5  8 

1973  -   4.5  -   8.b  -   4.8      .0     5.8    14.1    19.4    12.7  5.5  -   1.5  -   b.8 

1974  -   b.4  -   5.9  -   4.b       .8     5.7    14,5    15, b    13,9  10,8     2,1  -   3  7 

1975  -   7,b  -   5.2  -   2.1  -    .b     7.2    11.1    14.1    12.5  9.9     3,0  -   1.4 

197b  -  15. b  -   9.0  -   8.9  -    .b     8.0    12.1    14.1    14.1  5.3  -    .1  -   4  b 

1977  -     10.0    -     13.3  -       5,0    -       1,9            4,8          11,1          14    2          12    b  b8             18-33 

1978  -     10.9    -     Ib.O  -       5.9    -       1.5            7.7          12.7          14. b          12    5  7    2             14-48 

1979  -     15.9    -     13.3  -       4.4    -        1.3            5,2          13,4          lb, 3          14, b  8    0                 5-21 

1980  -     13,3    -     15,1  -       9.3             1,b            b,1          15.3          lb. 7          13. b  9    1             10-89 


100b 

.  7 

1010 

.0 

1008 

.b 

1013 

4 

998. 

9 

1008. 

2 

997 

.  4 

101  1 

.0 

991 

.  1 

1008 

.  7 

1012 

.8 

1013 

.7 

1015 

.b 

1011 

.2 

1019 

.3 

1011 

.3 

1003 

.8 

1010 

.9 

997 

.  1 

1012 

.4 

1005 

1 

1011 

,  1 

1009. 

,7 

1011 

,  1 

15,8 
lb, 3 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1971 

59 

,8 

1972 

lb 

.5 

1973 

41 

.5 

1974 

b9 

.3 

1975 

54 

,4 

197b 

43 

,  1 

1977 

77 

,4 

1978 

b1 

.5 

1979 

39 

4 

1980 

20 

.7 

MEAN 

48 

.4 

CLINO 

40 

25. b 

1  1  .b 

12.2 

8b. 8 

45.8 

17.8 

22.1 

1  .b 

35.8 

53.4 
54  .8 


54.7 
34.2 


44.2    8b. b 
122.5    47.1 

5b. 3    bO.2 


40 

.  7 

502 

7 

b4. 

4 

504, 

5 

31 

.0 

53b 

.4 

02 

.0 

631 

.5 

54 

.9 

594 

.2 

35 

.4 

4  38 

.3 

19 

.2 

b54 

.5 

8 

.7 

471 

.0 

bb. 

.  1 

641 

.b 

57 

.b 

474 

.8 

48, 

,0 

545, 

,0 

4b 

552 
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1.7- 
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1<375 
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n7fe 
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.0 
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.4 

1  1 
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HARNOSAND  SWEDEN              WMO  023bl  b2    38N  017  57E 
NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC 

1871  1004.4  1012.2  1013.4  1014.7  101b. 8  1008.8  1013.8  1008.0  1015. b  1008.5  1000.8  1008.4 

1872  1027.4  1018.3  1014.1  1007.1  1015. b  1012.5  101b. 0  1013. b  1014.3  1012.3   888.7  1012.2 

1873  1017.0   888.4  1012.3  100b. 1  1013.8  1013.8  1010.8  1012.3  1012.8  1010.7   888.2  888.1 

1874  1012.1  100b. 0  1025.8  1018.0  101b. 2  1008.8  1001. b  1011.4  1005.5  1010.3  1008.1  887.2 

1875  888.4  1017.2  1008.3  1010.2  1014.8  1013.8  1010.8  1014.8  1005.3  1017.5  1012,2  88b. 8 

187b    888.8  1018.0  1018.1  1012.7  101b. 5  1012.2  1011.8  1018.5  1014.3  1018.5  1008.8  1008.5 

1877  1011.4  1011.0  1012.4  1003.0  1017.8  1010.1  1008.8  1015.8  1011.1  1011. b   885.8  1015.8 

1878  1005.5  101b. 5  100b. 3  1015.8  1022.2  1008.7  1010.3  1010.8  1003.3  1007.7  1007.3  1018.7 
1878  1014. b  1011. b  1003.8  1014.0  1011.5  1012.5  1007.7  1010.1  1005.7  1018.1  1004. b  1003.8 
1880   101b. 5  1018.8  1018.2  1013.8  1017.3  1010.0  1012.4  1010.0  1011.7  1005.2  1008.8  887.7 

MEAN   1010.8  1013.0  1013.4  1011. b  101b. 3  1011.3  1010.4  1012. b  1010.0  1012.1  1004. b  1005.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

1871  1005.4  1013.2  1014.4  1015.7  1017.8  1010.7  1014.7  1008.8  101b.5  1010.5  1001.8  1008.4   1011.7 

1872  1028.4  1020.3  1015.1  1008.1  101b. 5  1013.5  1016.8  1014.5  1015.3  1013.3   888.7  1013.1   1014. b 

1873  1018.0  1000.4  1013.3  1007.1  1014.8  1014.7  1011.8  1013.2  1013.8  1011.7  1000.2  1000.1   1008.8 

1874  1013.1  1007.0  102b. 8  1018.0  1017.2  1010.8  1002.5  1012.4  100b. 5  1011.3  1008.1  888.2   1011.1 

1875  1000.4  1018.2  1010.3  1011.2  1015.8  1014.8  1011.8  1015.7  100b. 2  1018.5  1013.2  887,8   1011.2 

187b   1000.8  1018.0  1018.1  1013.7  1017.5  1013.2  1012.8  1018.4  1015.3  1018.5  1010.8  1010.5   1014.3 

1877  1012.4  1012.0  1013.4  1004.0  1018.8  1011.1  1008.7  101b. 8  1012.1  1012. b   88b. 8  101b. 8   1011.4 

1878  100b. 5  1017.5  1007.3  101b. 8  1023.2  1008.7  1011.3  1011.8  1004.3  1008.7  1008.3  1018.8  1012.1 
1878  1015. b  1012. b  1004.8  1015.0  1012.5  1013.5  1008.7  1011.0  100b. 7  1018.1  1 005 . b  1004.8  1010,8 
1880   1017.5  1018.8  1018.3  1014.8  1018.3  1010.8  1013.3  1011.0  1012.7  100b. 2  1008.8  888.7   1012.7 

MEAN   1011.8  1014.0  1014.4  1012. b  1017.3  1012.3  1011.4  1013. b  1010.8  1013.1  1 005 . b  100b. 8   1012.0 

CLINO   1010.5  1010.8  1013.8  1011.5  1015.8  1011.8  1010.8  1011.3  1011.1  1011.1  1012.0  1010.1   1011.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

5.4     1.0     7.4  12.8  15.7  14.7     8.8     5.1  -   2.b  -   1.2      4.1 
2.0     b.b 

3.4  -   b.4 


3.b  -   3.8  -   4.8 
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JONKOPING  FLYGPLATS  SWEDEN  WMO  02550  57  4fcN  014  05E  22i,    M 

NOTES  ON  P«GE  25 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

IS?!  '381.4   <985.1   984.5   Seb .  3  '58'3.2   982.6  987.9  985.3   991.1   989.2  977.4  987.2    985. fc 

1972  997.0   990.2   988.0   980.9  986.5   98fc . 4  990.4  988.9   990.4   990.3  977.3  992.9    988.2 

1973  994.5   976.0   990.9   981.0  988.4   990.5  984.6  990.0   987.1   988.4  977.4  976.1    985.4 

1974  987.3   982.5   996.0   992.3  987.9   984.5  979.1  988.6   982.3   979.0  980.2  975.9    984.6 

1975  977.4   997.2   983.9   984.9  985.2   990.7  987.4  991.0   985.3   993.7  988.6  981.2    987.2 

1976  977.1   994.8   991.3   988.2  988.8   988.3  987.3  993.0   988.4   987.6  985.5  979.3    987.5 

1977  983.3   981.4   988.3   977.5  991.2   985.0  982.8  989.6   989.9   988.0  971  2  989  5    984  8 

1978  980.5   985.9   978.6   988.6  992.8   983.7  984.7  985.6   978.5   987.4  988.1  987.6    985.2 

1979  985.2   986.7   977.3   985.2  987.6   989.4  982.9  984.4   985.9   992.5  979.9  979.0    984.7 

1980  989.1   994.2   988.0   987.7  990.4   983.0  984.7  984.4   988.2   978.9  984.5  976.2    985.8 

MEAN  985.3   987.4   986.7   985.3  988.8   986.4  985.2  988.1   986.7   987.5  981.0  982.5    985.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  1010.3  1014.1  1013.5  1015.0  1017.2  1010.3  1015.4  1012.9  1019.4  1017.7  1005  9  1016  0   1014  0 

1972  1025.8  1018.6  1016.2  1008.6  1013.9  1013.3  1017.2  1015.8  1017.9  1018.1  1005.0  1021.1   1016.0 

1973  1022.8  1003.7  1018.8  1008.7  1015.7  1017.3  1011.0  1016.8  1014.2  1016.2  1005.2  1004.0   1012.9 

1974  1015.3  1010.4  1024.3  1020.0  1015.1  1011.2  1005.7  1015.3  1009.1  1006.5  1007.9  1003.6   1012.0 

1975  1005.1  1025.6  1012.0  1012.7  1012.5  1017.6  1013.8  1017.5  1012.1  1021.3  1016.5  1009.0   1014.6 

1976  1005.1  1023.2  1019.6  1016.1  1016.0  1015.0  1013.7  1019.8  1015.7  1015.2  1013.3  1007.4   1015.0 

1977  1011.4  1009.6  1016.4  1005.1  1018.5  1011.6  1009.4  1016.4  1017.3  1015.4  998.5  1017.6   1012.3 

1978  1008.5  1014.3  1006.5  1016.5  1020.1  1010.4  1011.4  1012.3  1005.5  1014  9  1015  7  1016  0   1012  7 

1979  1013.6  1015.1  1005.1  1013.0  1014.8  1016.0  1009.6  1011.2  1013.0  1020.4  1007.6  1007  0   1012  2 

1980  1017.5  1022.9  1016.4  1015.5  1017.8  1009.6  1011.3  1011.1  1015.3  1006.3  1012.4  1003.9   1013.3 

MEAN  1013.5  1015.8  1014.9  1013.1  1016.2  1013.2  1011.9  1014.9  1014.0  1015.2  1008.8  1010.6   1013.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  -   2.1-   1.1-   2.2     3.3  10.8    12 

1972  -   5.2-   1.6  .3     4.1  8.7    13 

1973  -    .9  -    .8     2.7     2.5  9.6    14.6  17.1  14.6    10.2     3  4  -   1  3  -   2  0 

1974  .1  .5      .6     5.6  9.1    13 

1975  1.3-   1.4-    .6     3.1  10.1    13 

1976  -   5.0-   2.0-   3.1     3.2  9.9    14 

1977  -   3.4-   4.6  .5     1.8  9.7    14 

1978  -   1.8-   5.7-   1.1     2.6  9.8    14 

1979  -   6.4  -   6.8  -   1.3     3.0  10.0    15 

1980  -   5.2-   7.4-   3.8     3.3  8.0    14 


PRECIPITATION  MM 
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KARESUANDO  SWEDEN  WMO  02080   68  27N  022  30E   327  M 

NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  867.5  868.0  870. b  871.2   876.7  872.7  873.1  873. b   8b8.0   870.8  8b2.8  862.4  870.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1001.4  1013.3  1013.7  1014.2  1017.0  1011.8  1012.8  1006.1  1012.8  1005.7  888.5  1004.3  1008.3 

1872  1024.3  101b. 8  1010.3  1008.5  1018.8  1014.3  1015.6  1013.1  1012.8  1008.8  1000.0  1005.0  1012.5 

1873  101T.7  88b. 0  1007.1  1008.3  1014.3  1010.7  1013.3  1008.1  1014.1  1007.1  887.3  888.0  1007.2 

1874  1008.4  1004.4  1022.8  1013.8  1017. b  1011.4  1003. b  1010.8  1003.8  101b. 4  1013.5  88b. 2  1010.3 

1875  886.5  1008.8  1006.1  1010.2  1014. b  1012.0  1010.0  1014.8  1000.5  1014.8  1008.6  888.7  1007.1 

1876  888.6  1012.1  1017.3  1008.7  1017.5  1012.8  1012.5  1016.0  1011.2  1020.7  1008.8  1012.5  1012.6 

1877  1013,0  1012.7  1008.7  1006.2  1017.3  1008.3  1011.1  1016.8  1008.5  1011.8  886.5  1013.0  1010.5 

1878  1003.4  1013.8  1007.1  1016.8  1021.8  1011.8  1011.8  1013.7  1006.7  1001.8  1000.1  1018.4  1010.5 
1878  1015.0  1008.3  1004.7  1015.5  1008.7  1010.8  1010.8  1010.8  1002.6  1018.2  1005.3  1001.6  1008.5 
1880  1015.0  1016.1  1018.7  1013.6  1018.8  1011.0  1014.5  1014.2  1011.1  1006.8  1007.3  886.4  1011.8 

MEAN  1008.8  1010.3  1011.7  1011.8  1016.7  1011. b  1011.6  1012.5  1008.5  1011.3  1003.6  1003.4  1010.2 

CLINO  1008.6  1008.7  1012.5  1010.8  1015.7  1011.5  1011.6  1011.6  1010.0  1008.3  1011.3  1008.0  1011.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  -  14.0  -  16.0  -  15.2  -   5.2     2.3  10.4    11.8  10.8     4.7  -   2.1  -  15.1  -   8.6  -   3.0 

1872  -  12.1  -  13.8  -   7.6  -   3.8     2.5  13.3    15.8  11.8     5.4  -   1.4  -  10.4  -   7.8  -    .7 

1873  -   8.2  -  15.7  -   7.6  -   4.5     2.4  11.3    16.7  8.7     2.8  -   5.5  -  12.5  -  18.2  -   2.b 

1874  -  10.6  -   8.3  -   7.2  -   1.4     4.0  11.8    13.5  10.8     7.5  -   1.6  -   8.1  -   8.8       .0 

1875  -  14.4  -   8.1  -   5.0  -   3.1     4.4  7.5    10.4  8.8     5.8  -    .6  -   6.5  -  13.6  -   1.2 


1876  -  21.8  -  11.6  -  10.7  -   3.5 

1877  -16.6-16.6-10.1-   6.3 

1878  -18.6-14.6-   8.7-   4.4 


8.8  -   3.6 


3.8  -  2.8  -  6.4 

4.2-  2.8  -  8.8 

5.4  -  5.1-  8.6 

5.8  -  3.7  -  13.1 

4.8  -  2.8  -  10.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG 

1871  33.4  23.8    12.6    22.6     3.0    17.8    42.2    86.5 

1872  11.7  8.8    15.7    44.8    22.8    43.0    55.8    48.1 

1873  35.5  25.2 

1874  27.6  52.2 

1875  28.6  18.1 

1876  28.4  15.2 

1877  24.8  15.0 

1878  20  8  32.4    15.8    12.3     3.0    18.4    48.7   152.4    84.7 
1878  18.1  23.4    20.7    18.8    63.8    62.6    50.5    40.3 
1880  14.8  1.4    32.7    15.1    50.8    53.8    11.7    32.8 

MEAN  24.5  21.8    18.5    21.8    32.8    45.4    68.8    65.0 

CLINO  22  22      18      20      27      48      65      61 
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4 
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0 
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0 
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1 
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3 
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12 

b 

1  7 

1 

70 

3 

lb7.3 

20 

5 

16 

5 

72 

2 

42 

4 

27.  1 

14 

7 

7 

2 

34 

2 

13 

8 

b8.  1 

43 

1 

34 

6 

38 

8 

71 

5 

142.8 

15 

8 

12 

3 

3 

0 

18 

4 

48.7 

38 

7 

368 

0 

15 

4 

473 

2 

34 

5 

4  38 

0 

34 

1 

666 

2 

40 

6 

437 

2 

12 

6 

268 

4 

12 

8 

541 

7 

10 

5 

455 

1 

31 

8 

517 

1 

15 

8 

340 

2 

24 

8 

451 

0 

2b 
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NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1001. b  lOOb.8  lOOfe.g  1008.2  1010.2  1003.2  1008.1  1004.8  1011.5  1008.2  997. g  1007.0  1006.2 

1972  1021.2  1013.4  1010.2  1002.5  1008.4  1007.0  1011.3  1009.7  1011.5  1011.0  997.1  1012.4  1009. & 

1973  1015.3  996.5  1011.7  1002.3  1009.2  1010.7  1005.2  1009.7  1008.4  1009.5  998.4  996.6  1006.1 

1974  1008.1  1003.5  1019.3  1014.7  1009.9  1005.1  998.3  1008.4  1001.5  1002.1  1001.6  995.1  1005.6 

1975  996.8  1018.3  1005.8  1006.3  1010.7  1010.8  1007.2  1010.7  1003.8  1014.8  1009.5  999.9  1007.9 

1976  997.9  1016.4  1013.8  1009.7  1010.6  1008.3  1007.9  1014.2  1010.1  1010.5  1006.6  1002.6  1009.1 

1977  1005  9  1005  1  1010  0   998  1  1012.7  1005.7  1003.7  1011.0  1009.9  1008.4  991.9  1011.6  1006.2 

1978  1001.9  1010.1  1000.7  1011.1  1015.3  1003.9  1005.3  1006.3  999.4  1007.1  1007.2  1012.3  1006.7 

1979  1008.9  1009.4   998.6  1007.2  1008.1  1009.7  1003.3  1005.2  1004.9  1014.4  1000.3  1001.0  1005.9 

1980  1012.5  1017.0  1011.6  1009.8  1012.2  1004.2  1006.3  1005.4  1008.3  1000.1  1006.0  996.2  1007.5 

MEAN  1007.0  1009.7  1008.9  1007.0  1010.7  1006.9  1005.7  1008.5  1006.9  1008.6  1001.7  1003.5  1007.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1008.5  1013.7  1013.8  1015.0  1016.8  1009.8  1014.6  1011.4  1018.2  1015.0  1004.7  1013.9  1012.9 

1972  1027  1  1019.2  1016.0  1008.2  1014.0  1012.5  1016.7  1015.2  1017.2  1016.7  1002.7  1018.2  1015.3 

1973  1021.1  1002.2  1017.5  1008.0  1014.8  1016.2  1010.6  1015.2  1014.0  1015.2  1004.1  1002.3  1011.8 

1974  1013.8  1009.2  1025.1  1020.4  1015.5  1010.5  1003.6  1013.8  1007.0  1007.7  1007.2  1000.7  1011.2 

1975  1002.5  1024.2  1011.6  1012.0  1016.2  1016.3  1012.7  1016.1  1009.3  1020.5  1015.2  1005.6  1013.5 

1976  1003.6  1022.2  1019.7  1015.4  1016.2  1013.8  1013.4  1019.7  1015.7  1016.2  1012.3  1008.6  1014.7 

1977  1011.7  1010.9  1015.8  1003.8  1018.3  1011.1  1009.1  1016.5  1015.5  1014.0  997.5  1017.4  1011.8 

1978  1007.7  1015.9  1006.4  1016.8  1020.9  1009.4  1010.7  1011.7  1004.9  1012.7  1012.8  1018.2  1012.3 

1979  1014.7  1015.2  1004.3  1012.9  1013.7  1015.2  1008.7  1010.7  1010.4  1020.2  1006.0  1006.8  1011.6 

1980  1018.4  1022.9  1017.4  1015.5  1017.8  1009.6  1011.7  1010.8  1013.9  1005.7  1011.7  1001.9  1013.1 


TEMPERATURE  OEG  C 


1971 

•   2.0  - 

1972   - 

■   5.2  - 

1973   - 

.  7  - 

1974 

.6 

1975 

1.3- 

1976   - 

■   5.1  - 

1977   - 

■   3.7  - 

1978   • 

■   1  .2  - 

1979   - 

■   8.0  - 

1980   - 

■   5.8  - 

MEAN   - 

■   3.0  - 

CLINO   - 

-   4.5  - 

2.4  - 
5.9 
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16 
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18 

.9 

15 

.  1 
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.  1 
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15 

.5 

14  , 

.5 

17  , 
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,2 

15 

.4 
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.9 

1  7 

.  1 

15 

.0 

15 

.3 

15 

.3 

15 

.  7 

15 

.6 

15 

.0 

1.9-   1.2 


PRECIPITATION  MM 


1971 

64.3 

1972 

35.6 

1973 

35.  1 

1974 

57.7 

1975 

68.6 

1976 

25.4 

1977 

130.7 

1978 

37.1 

1979 

26.  1 

1980 

14.3 

32.8   114.2 


69.8 
25.  1 


49.8  69.3  41.1  62.8 

64.7  6.6  12.0  51.4 

50.6  61.0  53.8  28.9 

15.1  15.2  27.3  55.4 
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.3 

28 
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41 
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.3 

70 

.b 
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.3 

88 

.8 
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36 

.2 

70 
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.7 

47 

.4 
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.2 
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.5 

15 

.9 

28 

.8 
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.8 
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.9 
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.4 
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,7 
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.5 
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.8 

53 
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b8 
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NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 


1<B71 

958 

,9 

966, 

,2 

967, 

,8 

969 

4 

972 

.2 

966 

,8 

971  , 

,3 

966, 

5 

972, 

,5 

965 

.7 

956, 

,3 

963, 

,8 

966, 

,5 

1'372 

979 

,3 

972, 

7 

968, 

,7 

962 

,8 

970 

.8 

968 

.0 

973 

,6 

970, 

,8 

971 

,5 

968. 

7 

954. 

5 

966. 

3 

968. 

9 

1373 

971 

.6 

954, 

,2 

968, 

,  1 

962 

.3 

969 

.3 

970 

.6 

968 

,  7 

969, 

,  1 

969 

.2 

967 

1 

955 

.9 

953, 

,8 

965 

,0 

1374 

964 

.9 

961  , 

.  1 

979, 

,  7 

975 

.0 

972 

.0 

967 

.8 

960 

1 

969, 

1 

961 

.0 

967 

.5 

963 

.3 

952, 

,  1 

966 

1 

1375 

953 

.3 

973 

.8 

964, 

,9 

966 

.3 

972 

.0 

971 

.7 

968 

.9 

972, 

,8 

961 

.3 

973 

.4 

967 

.0 

953, 

,4 

966 

,6 

1"376 

955 

.6 

971 

,8 

972, 

.3 

968 

,7 

972 

.3 

970 

.2 

970 

.2 

976 

.5 

970 

.  7 

972 

.6 

965 

.3 

964 

.  1 

969 

.2 

1977 

965 

.7 

965 

.5 

967 

.3 

958 

.8 

974 

4 

967 

.  7 

966 

.6 

973 

,0 

968 

4 

967 

.3 

952 

.  1 

970 

.0 

966 

.4 

1978 

959 

.3 

969 

.9 

960 

.5 

971 

.  1 

977 

.9 

966 

.  1 

967 

.3 

968 

.6 

960 

.7 

964 

1 

962 

.6 

972 

.9 

966 

.7 

1979 

968 

.4 

966 

,3 

957 

.  1 

968 

7 

966 

.9 

970 

.  4 

966 

.3 

967 

4 

962 

.8 

973 

.5 

959 

.2 

958 

7 

965 

.5 

1980 

971 

.  1 

972 

.3 

971 

.3 

970 

.3 

974 

.2 

967 

.  1 

970 

.2 

968 

.3 

968 

.4 

961 

.2 

964 

.9 

953 

.6 

967 

.7 

MEAN    964.8   967.4   967.8   967.3  972.2   968.6   968.3   970.2   966.7  968.1  960.1   960.9    966.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC       MEAN 

1971  1004.1  1011.9  1013.6  1014.7  1016.6  1010.4  1014.8  1009.9  1016.8  1010.4  1001. 

1972  1026  0  1018  7  1014  1  1007.7  1015.2  1011.3  1016.7  1014.3  1015.8  1013.4  999. 

1973  1016  7   999  1  1013.0  1007.0  1013.3  1013.8  1011.1  1012.2  1013.4  1011.8  1000. 

1974  1010.1  1006.1  1025.5  1019.9  1016.0  1010.9  1002.9  1012.2  1004.1  1012.2  1008. 

1975  997.9  1019.2  1010.0  1011.1  1016.2  1015.3  1011.7  1015.9  1004.5  1018.1  1011. 

1976  1000  9  1017  4  1018.1  1013.6  1016.0  1013.6  1013.1  1019.7  1015.1  1017.5  1010. 

1977  1011.6  1011.5  1012.3  1003.4  1018.8  1011.0  1009.5  1016.4  1012.3  1011.6  996. 

1978  1004.4  1016.1  1005.6  1016.1  1022.3  1009.0  1010.2  1011.8  1004.4  1008.4  1007. 

1979  1014  8  1012  0  1001  8  1013.6  1010.8  1013.4  1009.3  1010.5  1006.5  1018.5  1004. 

1980  1017.3  1018.4  1017.0  1015.1  1018.5  1009.9  1012.9  1011.3  1012.0  1005.6  1010. 

MEAN  1010.4  1013.0  1013.1  1012.2  1016.4  1011.9  1011.2  1013.4  1010.5  1012.8  1005. 

CLINO  1011.1  1011.5  1014.7  1011.7  1016.3  1012.2  1011.2  1011.8  1011.4  1011.2  1011. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV 

1971-4. 3-5. 8-7.0       .2     7 

1972  -11.5-   6.1-   2.0      .9     6 

1973  -     4-5.3      .7  -    .1     6.6    12.4    16.2    12.0     5.8     1.6  -   3.5  -   7.3 

1974  -   37-   35-   28     2.7     8.1    12.4    11.9    12.4     9.6     1.9  -   3.4  -   3.8 

1975  -   3.7  -   1.4  -   2.4      .3     6.5    10.0    14.2    13.5     9.4     4.3      .8  -   1.9 

1976  -   9  5  -   5  3  -   5.6      .3     9.1    10.7    13.6    13.4     5.2     2.1  -   1.6  -   9.0 

1977  -  11  3  -  12.4  -   1.4  -   1.6     5.5    10.1    12.5    12.0     7.2     4.4  -    .9  -   3.0 

1978  -   6  2  -  12.1  -   4.6  -    .2     7.0    12.5    13.6    11.6     6.8     3.3  -    .6  -  15.1 

1979  -  15  2  -   8  5  -   2.8      .2     6.7    12.7    11.9    11.9     7.5     2.0  -   2.2  -   7.5 
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.8 
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.8 
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,3 
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.8 
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.5 
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.3 
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.9 
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.9 
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.5 
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.2 
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.  1 
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.3 
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.3 
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.  1 

10 

4 

12.9 

12.1 

13 

.5 

15.9 

12.5 

12 

.4 

16.2 

12.0 

1980 


PRECIPITATION  MM 


13.8    12.4     7.6     2.8-   2.0-   5.6 
14.5    13.0     8.4     3.0-   1.4-   4.5 
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25 

.9 
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4 
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22 
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9 

.0 

MEAN 

25 

.6 
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31 
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STENSELE  SWEDEN  WMO  02127   t.5  01N  017  1 OE   330  M 

NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 
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8fc4 
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,0 
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,0 

866 

.  1 

878, 

,3 

864, 
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.0 
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MEAN    868.6   871.7   872.6  871.8  877.1  873.1   872.8   874.4  870.6  872.5   864.5   864.8    871.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1003.8  1013.1  1015.2  1015.1  1017.5  1010.8  1014.3  1008.8  1015.8  1008.8  1000.8  1007.7  1011.0 

1872  1028.1  1018.7  1014.0  1008.6  1017.3  1012.8  1016.8  1014.5  1015.2  1012.8   888.2  1010.2  1014.1 

1873  1016.0   888.6  1011.2  1007.4  1014,3  1013.5  1012.3  1011.0  1014.2  1010.8   888.7   888.1  1008.0 

1874  1011.0  1006.5  1026.4  1018.1  1016.7  1010.8  1002. B  1012.1  1004.6  1014.3  1011.0   887.3  1011.0 

1875  887.8  1015.8  1008.1  1010.8  1015.2  1013.7  1011.2  1015.1  1003.3  1017.3  1011.2   883.8  1008.6 

1876  1000.3  1016.0  1018.4  1012.6  1016.8  1012.8  1012.5  1018.8  1014.2  1020.0  1010.2  1011.5  1013.7 

1877  1013.0  1013.0  1011.1  1004.4  1018.7  1010.2  1008.8  1016.6  1011.1  1012.0   887.1  1015.3  1011.0 

1878  1005.1  1017.0  1007.0  1016.6  1022.8  1010.1  1010.4  1011.8  1004.7  1006.3  1005.2  1020.8  1011  5 
1878  1015.8  1011.1  1003.4  1014.4  1010.2  1012.1  1008.0  1010.4  1005.1  1018.8  1005.0  1003.6  1008.8 
1880   1017.4  1018.4  1018.4  1014.3  1018.0  1010.0  1012.8  1011.8  1011.6  1006.7  1008.8   888.2  1012.3 

11.2  1013.1  1010.0  1012.8  1004.8  1005.8  1011.3 

10.6  1011.3  1010.5  1010.4  1011.8  1010.1  1011.6 

TEMPERATURE  DEG  C 


13.5  15.7  12.1  6.4  2.1-  4.6 
12.1  17.1  11.0  4.4-  1.6-  7.4 
12.8    12.8    11.8     8.1      .6-   6.1 


3.2  -  2.5  4.3  10.1  12.8  11.7  6.4  2.1  -  4.7  -  6.2 

6.8  -  1.8  5.5  11.8  13.7  11.1  5.8  1  2  -  5  4  -  188 

4.4  -  .8  5.8  12.8  13.7  12.0  6.2  -  .6  -  4  7  -  10  5 

8.5  1.8  6.2  14.4  15.6  12.5  8.2  -  1.1  -  11.1  -  12.7 

5.6  -  .6  6.0  11.8  14.1  11.8  6.5  .6  -  5.8  -  8.7 
6.8  -  .2  5.8  11.0  14.3  12.2  7.1  1.0  -  4.2  -  8.3 


1871 

-   8.0  - 

-   8.6  - 

1872 

-  14.4  ■ 

•   8.7  - 

1873 

-   3.2  - 

■   8.2  - 

1874 

-   5.6  ■ 

•   6.0  - 

1875 

-   8.7  - 

■   4.2  - 

1876 

-  16.7  ■ 

7  4  - 

1877 

-  12.4  ■ 

•  15.4  - 

1878 

-  11.4  - 

-  16.3  - 

1878 

-  17.8  - 

•  12.8  - 

1880 

-  15.4  - 

■  15.2  - 

MEAN 

-  11.5  - 

•  10.5  - 

CLINO 

-  12.2  - 

■  11.0  - 

PRECIPITATION  MM 


1871 

43 

.7 

38 

.  7 

33 

.5 

33 

.4 

27. 

.  1 

75 

.  1 

78.8 

1872 

8 

.8 

21 

.8 

13 

.5 

45 

.  1 

42 

.  7 

81 

4 

50.5 

1873 

14 

.  1 

30 

.8 

21 

.  4 

45 

.8 

57 

.8 

37 

.5 

186.8 

1874 

41 

.0 

48 

.3 

2 

.0 

1  1 

.  7 

8 

.6 

43 

.2 

117.8 

1875 

38 

.2 

17 

.2 

5 

.  1 

28 

.  4 

45 

.  1 

35 

.  7 

33.3 

1876 

40 

.8 

28 

.5 

1  1 

.3 

7 

4 

21 

.3 

31 

.2 

86.4 

1877 

78 

.  4 

20 

.8 

18 

.  7 

48 

.8 

23 

.  7 

54 

.& 

105.0 

1878 

37 

.2 

13 

.8 

26 

.  7 

25 

.  7 

8 

,5 

101 

.  1 

65.8 

1878 

21 

.6 

18 

.  7 

33 

.2 

23 

.3 

45 

.0 

25 

.0 

114.5 

1880 

6 

.0 

15 

.6 

40 

.8 

12 

.5 

36 

,0 

77 

.2 

58.4 

MEAN 

33 

.  1 

25 

,5 

20 

.6 

28 

,3 

31 

,8 

57 

.2 

81  .0 

CLINO 

30 

23 

21 

25 

33 

57 

80 

DCT  NOV  DEC  TOTAL 

50.1  45.2  38.6  536.2 

25.8  72.5  23.1  524.6 

23.1  26.1  57.8  604.2 
41.0  57.8  36.5  514.8 
21.0  22 .0  48.4  442.8 

24.0  40.4  28.6  380.7 

25.7  28.8  24.0  488.6 

30.6  31.7  14.6  532.6 

38.0  65.1  42.3  542.0 

48.2  38.2  26.7  484.6 
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STOCKHOLM/BROMMA  SWEDEN  WMO  02464  53    21N  017  57E     7  M 
NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAr  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871   1007.4  1011.2  1011.8  1013.3  1016. 0  1008.5  1 0 1 2 .  "3  1010.0  1016.2  1012.5  1002.8  1011.0   1011.1 

1'372   1026.5  1018.3  1014.4  1006.3  1012. S  1011.8  1015.0  1012. S  1014.5  1013.7  1000.7  1017.8   1013.7 

ig73     lon.o  1000.6  1014.8  1006.1   1013.8  1014.4  1009.2  1013.4  1011.9  1012.3  1000.5  1000.3     1009.7 

1974  1014.0  1008.0  1024.4  1017.4  1013.8  1009.0  1002.0  1012.7  1007.9  1005.1  1006.3   999.6   1010.0 

1975  1002.1  1020.3  1009.8  1010.1  1014.7  1014.7  1011.4  1014.9  1009.1  1018.6  1014.3  1002.4   1011.9 

1976  1001.2  1020.7  1017.4  1013.1  1015.2  1011.8  1011.6  1017.6  1014.0  1016.6  1011.1  1006.7   1013.1 

1977  1010.8  1009.1  1014.3  1002.8  1016.7  1010.1  1007.0  1014.7  1013.4  1012.6   995.6  1015.7   1010.2 

1978  1006.7  1014.0  1004.7  1014.6  1019.4  1007.9  1009.0  1009.3  1002.1  1010.4  1010.1  1015.6   1010.3 

1979  1011.6  1012.3  1003.9  1011.4  1012.6  1013.5  1005.8  1008.8  1008.1  1017.9  1004.7  1004.6   1009.6 

1980  1015.0  1020.2  1015.8  1011.9  1015.7  1008.3  1009.4  1008.1  1012.1  1003.7  1008.4   999.0   1010.6 

MEAN   1011.4  1013.5  1013.1  1010.7  1015.1  1011.0  1009.3  1012.2  1010.9  1012.3  1005.5  1007.3   1011.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1008.7  1012.5  1013.1  1014.6  1017.3  1009.8  1014.2  1011.2  1017.5  1013.8  1004.1  1012.3   1012.4 

1972  1028.4  1020.2  1016.3  1008.2  1014.7  1013.6  1016.8  1014.7  1016.4  1015.6  1002.5  1019.6   1015.6 

1973  1020.9  1001.8  1016.7  1007.9  1015.6  1016.2  1010.9  1015.2  1013.7  1014.2  1002.4  1002.2   1011.5 

1974  1015.9  1009,9  1026.3  1019.3  1015.7  1010.8  1003.8  1014.5  1009.7  1006.9  1008.2  1001.5   1011.9 

1975  1004.0  1022.2  1011.7  1012.0  1016.5  1016.5  1013.2  1016.7  1010.9  1020.4  1016.2  1004.2   1013.7 

1976  1003.1  1022.6  1019.3  1015.0  1017.1  1013.6  1013.4  1019.4  1015.8  1018.5  1012.9  1008.6   1014.9 

1977  1012.7  1011.0  1016.2  1004.6  1018.6  1011.9  1008.8  1016.5  1015.2  1014.5   997.5  1017.6   1012.1 

1978  1008.6  1015.9  1006.6  1016.5  1021.3  1009.6  1010.8  1011.1  1003.9  1012.2  1011.9  1017.5   1012.2 

1979  1013.5  1014.3  1005.8  1013.3  1014.4  1015.3  1007.6  1010.6  1009.9  1019.8  1006.5  1006.5   1011.5 

1980  1016.9  1022.1  1017.7  1013.8  1017.5  1010.1  1011.2  1009.9  1013.9  1005.5  1010.3  1000.9   1012.5 

16.9  1012.7  1011.1  1014.0  1012 . 

15.9  1012.7  1011.1  1011.8  1012 . 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP 

1971  -    .9-   1.4-   2.0  3 

1972  -   3.8  -    .7      .6  3 

1973  1.0-    .4     3.3  3 

1974  .5      .9      .9  5 

1975  1.6-   1.3      .9  4 

1976  -   5.1-   1.5-   2,5  4 

1977  -   2.1-   4.7      .9  2 

1978  -   1.3-   5.7-   1.0  3 

1979  -   6.9-   6.4-    .1  3 

1980  -   4.2-   6.1-   2.6  5 

MEAN   -   2.1  -   2.7  -    .2  3.9    10.3  15.8    17,3  16,3  11,4     6,5 

CLINO   -   3,5  -   3,8  -   1.2  4.2    10,0  14,7    17,6  16,4  12.0     6.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT 

9    22.4  24,4     8,5  16,5    74.7  5B . 1  26.0    41.5 

0    23.1  27.9    30.5  42.9    41.6  131.4  27.9    34.0 

0     6.9  24.8    28.2  66.9    77.5  27.4  22.3    32.9 

6  29.6  10.5    20.5  44.9   137.5  23.5  26.0   139.1 

0  41.4  29,3    36,4  8,0    23.3  77.0  48.5     7.8 

3  15.6  28.2    36.7  38.4    20.3  22.9  44.0    23.4 

7  25.5  49.3    27.9  88.4   134.3  42.7  33.3    33.9 
5    70.5  11,7    14,5  49,2    40,7  114,9  95,8    15,9 

4  24.6  41.4    49,7  43,6   121,7  71,4  36,7    20,9 

1  17,4  43,2    13,4  152,7    41,0  132,1  33,4   130,0 


1 1 

,5 

14 

,8 

17,6 

16.5 

10 

.9 

9 

,7 

16 

.5 

19.9 

16.3 

1  1 

,  1 

10 

,6 

1  7 

.0 

19.9 

16.2 

10 

,3 

9 

,0 

14 

.9 

15,5 

16.0 

13 

,0 

1  1 

,3 

14 

.7 

18,9 

19.3 

14  , 

2 

10 

,  7 

1  4 

.7 

17,5 

17.0 

10 

.0 

10 

,2 

15 

.4 

14,8 

15,2 

9 

.  7 

10 

,  1 

15 

,4 

15.8 

15,6 

10 

.  1 

1 1 

,2 

17 

,4 

15.2 

15,6 

1  1 

.3 

9 

,0 

16 

,  7 

17.7 

15,4 

13 

.  1 

1971 

19 

.2 

1972 

19 

,5 

1973 

28 

,8 

1974 

35 

,9 

1975 

26 

,8 

1976 

26 

,8 

1977 

57 

,8 

1978 

23 

,5 

1979 

60 

7 

1980 

15 

.8 

MEAN 

31 

,5 

CLINO 

42 

60 

,6 

29 

,8 

411.6 

39 

,6 

12 

,8 

463.2 

56 

,0 

44 

,2 

467.9 

97 

,6 

58 

,4 

657.1 

24 

,2 

38 

,  7 

369.4 

48 

.  1 

112 

,2 

425.9 

70 

,8 

30 

,5 

626.1 

32 

1 

14 

,9 

502.2 

96, 

,5 

24, 

.4 

596,0 

67 

.8 

43 

,5 

693.4 

59, 
52 

.3 

40 
46 

,9 

521  .3 
525 

EUROPE 


VISBY  FLYGPLATS                                   SWEDEN                WMO  025'90  57  40N  018  21E  42  M 
NOTES  ON  PAGE  25 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

iq?!     1005.1    1007.3  1007.1  loog.i  1012.1  1004.8  loog.b  1007. t,  1012.'?  1010.7  1000.0  1008.4  1007.8 

1S72   1021.5  1013.0  1010.7  1002.8  1008.5  1008.6  1011.3  100"3.3  1010.9  1010.9   998.8  1017.0  1010.3 

1973  lOlb.b   998.2  1011.7  1002.4  1010.2  1011.0  1005.0  1010.7  1007.7  1008. £>   997.3  997.1  100b. 4 

1974  1010.9  1004.7  1018.9  1012.9  1008.4  1004. b   999.2  1009. b  1005.2   998.7  1001.8  997.3  100b. 0 

1975  999.9  101b. 8  1005.0  1005.9  1010.4  1011.1  1007. b  1011.2  1007.2  1014.1  1010.9  1000.8  1008.4 

197b    997.1  1017.4  1012.3  1009.1  1010.3  1008.3  1007.7  1012.9  1009.4  1011.0  1007.2  1000.5  1008, b 

1977  100b. 3  1003.5  1010.4   999. b  1012.1  1 00b . 1  1002.9  1010.1  1010.4  1010.0   992 , b  1011.4  100b. 3 

1978  1003.2  1007.9  1000.3  1009.8  1014.0  1004. b  1005. b  1005.4  998.4  1008.0  1009.1  1009.8  100b. 3 

1979  100b. 4  1008.8  1000.7  1007.7  1010.2  1010. b  1002.5  1005.2  100b. 4  1014,2  1002.3  1000,9  100b, 3 

1980  1010.2  101b. 2  1010. b  1007,7  1011.2  1004.2  1004.8  1004,3  1009.1  1000.0  1005.1  99b. 9  100b. 7 

MEAN   1007.7  1009.4  1008.8  100b. 7  1010.7  1007,4  1005. b  1008. b  1007.8  1008. b  1002.5  1004.0  1007,3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1011,0  1013,2  1013,0  1014,9  1017,8  1010,4  1015,2  1013,2  1018, b  101b, 5  1005,8  1014,3  1013.7 

1972  1027. b  1019.5  101b, 7  1008,7  1014.3  1014.2  101b. 9  1014.9  lOlfe.b  101b. 8  1 004 . b  1022.9  101b. 1 

1973  1023.0  1004.0  1018,1  1008,7  101b, 4  1017,1  1011.0  101b. 7  1013.9  1014.8  1003. b  1003.4  1012. b 

1974  1017.3  1011,1  1025,4  1019,2  1014,7  1010. b  1005.2  1015. b  1011.3  1004.9  1008.0  1003. b  1012.2 

1975  100b. 2  1023.3  1011.3  1012.2  101b. b  1017.2  1013. b  1017,2  1013.3  1020.4  1017.3  1007.1  1014, b 

197b   1003.5  1023.9  1018.7  1015.4  101b. 5  1014,4  1013,7  1019,0  1015, b  1017,2  1013.5  100b. 9  1014.9 

1977  1012,7  1009,9  101b, 8  1005.9  1018.3  1012.1  1009.0  101b. 2  101b. 5  101b. 2   998.7  1017,8  1012,5 

1978  1009.5  1014.3  lOOfe.7  101b. 1  1020.3  1010,7  1011. b  1011.4  1004. b  1014.2  1015.3  101b. 3  1012. b 

1979  1012,8  1015,2  1007,1  1014.0  1016.3  101b. 7  1008,5  1011,2  1012. b  1020.5  1008. b  1007.2  1012. b 

1980  101b. b  1022.7  1017.0  1014,0  1017,5  1010,2  1010,8  1010,3  1015.2  100b. 2  1011.4  1003.2  1012.9 

1015.1  1012.9  101b. 9  1013.4  1011. b  10 

1015.0  1013.0  1015.9  1013.3  1011.4  10 

TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

.b 

,2 

1972 

-   2.9 

,  7 

1973 

1  .3 

1  .  1 

1974 

1  .0 

1  ,3 

1975 

2.9 

1  ,3 

197b 

-   1  .8 

-   1  ,3 

1977 

.9 

-   2.3 

1978 

,2 

-   3.4 

1979 

-   4,0 

-   3.9 

1980 

-   2,  1 

-   3.4 

MEAN 

,b 

-   1  .2 

CLINO 

-   1  .2 

-   1  ,9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

24.9 

52,7 

1972 

20.4 

20,3 

1973 

27.2 

30,2 

1974 

5b,  9 

45,2 

1975 

24  .4 

9,  1 

197b 

77,3 

19,2 

1977 

30.0 

35.  b 

1978 

55.4 

32.  1 

1979 

87.7 

23.9 

1980 

33,0 

22.  1 

MEAN 

43,7 

29.0 

CLINO 

51 

37 

lb 

.8 

lb 

.5 

19 

.0 

15 

.9 

19 

.0 

lb 

.3 

15 

,4 

lb 

.0 

1  7 

.  7 

18 

,3 

lb 

.2 

lb 

,2 

14 

.5 

15 

1 

15 

.8 

15, 

,8 

15 

,0 

15, 

,8 

lb 

,  7 

15, 

5 

lb 

.b 

lb. 

,  1 

1  7 

.0 

1b, 

,4 

b.2  -   2.9 


14,0 
25.7 


12 

,  1 

88 

,9 

bO 

,2 

43 

.4 

49, 

.2 

31 

,b 

442 

.8 

52 

,0 

23 

.5 

59 

,b 

70 

,8 

55, 

,  1 

3b 

7 

459 

.8 

113 

,8 

38 

.  7 

57 

.  7 

124 

,8 

105, 

.b 

84 

,2 

b77 

.0 

35 

.b 

44 

,5 

57 

,4 

25 

.  7 

3b, 

,4 

14 

,3 

348. 

0 

32 

.3 

10 

,  1 

52 

.4 

29 

.3 

37, 

.5 

128 

.4 

494 

.8 

78 

.9 

1  1 

.5 

b4 

,0 

33 

.4 

70, 

.2 

b8 

.b 

494 

.9 

34 

.4 

72 

.2 

78 

,0 

8 

,3 

37, 

,b 

23 

.b 

44b 

.2 

bh. 

.b 

43, 

,8 

23 

,4 

5, 

,8 

75. 

,  1 

40 

.8 

500 

.3 

31 

,4 

109, 

.3 

38 

,8 

10b 

.8 

51  , 

.3 

b7 

.9 
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,0 

48 

.  1 

4b 

,2 

52 

.5 

47 

.  1 

57, 

,  7 

53 

.5 
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.0 

51 

5b 

51 

51 

48 

52 
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BASEL-BINNINGEN  SWITZERLAND  WMO  Ofcfc'55   17  33N  007  35E   31fc  M 

NOTES  ON  PAGE  2b 

STATION  PRESSURE  MB 
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97fc 
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.8 
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.4 
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.0 

97b 

.b 

978 

.4 
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.5 
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.8 
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.0 
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.4 

98b 

.  4 
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1S73 
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.0 
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.b 
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.8 
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.8 

981 

.3 

977 

.9 
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.  1 
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.5 
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.2 
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.9 
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1'574 
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,  1 
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.9 

97b 

.9 

975 

.0 

977 

.  1 

978 

.3 
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.5 
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,3 

978 

,0 
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,0 

978 

.8 
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.8 
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.8 

1975 
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.0 

985 

.b 
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.  7 
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.4 
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.b 
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.0 
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.5 
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.7 
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,0 
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.7 
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.0 
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.3 
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,2 
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.3 

978 

.  7 
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.3 

980 

.4 
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,b 

979 

.2 

1977 

97b 

,2 

973 

,9 

981 

.8 

978 

.b 

977 

.0 

977 

.b 

977 

.9 

977 

,2 

985 

,0 

981 

.9 

977 

.  1 

982 

.9 

978 

.9 

1978 

97b 

.5 

971 

.2 

977 

.4 

972 

.  7 

97b 

,8 

978 

.3 

980 

.2 

981 

.b 

982 

.9 

985 

.b 

989 

.9 

971 

.  7 

978 

.7 

1979 

977 

.0 

973 

.4 

973 

.b 

97b 

.0 

980 

.5 

981 

.4 

982 

.9 

979 

.  1 

983 

.4 

977 

.0 

980 

.8 

978 

.5 

978 

.b 

1980 

979 

.3 

983 

.9 

974 

.0 

980 

.5 

975 

.b 

978 

.  1 

978 

.4 

980 

.9 

984 

.0 

977 

.3 

980 

.2 

984 

.2 

979 

.7 

MEAN  979.5  977.9  977.4   97b. 4   977.5   979.2   980.0  980.3  981.8  980 . b  981.1  981.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1971  1015.0  1021.5  1014. b  1011.0  1011.2  1013. b  1017.4  1015.4  1021.7  102b.O  101b. 1  1027.5 

1972  1015.3  1012.3  1014.5  1011.8  1013.9  1015.4  1017.1  1017. b  1018. b  1019. b  1020.0  102b. 0 

1973  1024. b  1017.7  1023.9  1015.9  101b. 9  1018.1  1014.4  1018. b  1017.5  1020.3  1023.7  1018.5 

1974  1021.9  1012.3  1014.9  1012. b  1014.3  1015.3  1018.2  101b. 9  1015.1  1014.3  1017.2  1025.5 

1975  1021.7  1024.7  1010.0  101b. 3  1014.9  1017.0  1017.0  1017.2  1017.4  1022.2  1018.2  1025.8 

197b  1022.3  1021.0  1019. b  1015.1  101b. 3  1018.7  1015. b  1018.1  1015.9  1009.7  1018.9  1012. b 

1977  1015.2  1012.0  1019.9  101b. 8  1014.3  1014.5  1014.4  1013.9  1022.5  1019. b  1015.4  1022.0 

1978  1015.4  1010.0  1015. b  1010.5  1014.2  1015.2  101b. 9  1018. b  1020.2  1023.8  1029.1  1010.3 

1979  101b. 5  1012.1  1011.8  1013.9  1018.0  1018.3  1019.7  101b. 0  1020.7  1014. b  1019.4  1017.1 

1980  1018. b  1022.7  1012.2  1018.7  1013.0  1015.1  1015.3  1017. b  1021.2  1015.2  1019.1  1023. b 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1971  -   1.2  1 

1972  .4  3 

1973  -    .b  1 

1974  4.b  4 

1975  4.7  I 

197b  2.5  2 

1977  1.5  6 

1978  1.8  1 

1979  -   2.2  2 

1980  .1  4 


15 

.2 

20 

.0 

19 

.  1 

15 

.3 

18 

.  1 

17 

.  1 

1  7 

.2 

18 

.2 

19 

.5 

15 

.3 

1  7 

.9 

18 

.8 

15 

.  4 

19 

.0 

19 

.0 

19 

.fe 

20 

.8 

17 

.3 

lb 

.0 

18 

.  1 

lb 

.9 

15 

.5 

17 

.3 

lb 

.  1 

lb 

.8 

18 

.0 

lb 

.2 

15 

.0 

lb 

.0 

18 

.5 

lb 

.  1 

18 

.3 

1  7 

.8 

lb 

.  7 

18 

.4 

1  7 

.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1971 

18 

.8 

1972 

24 

.5 

1973 

28 

.8 

1974 

2b 

.8 

1975 

b5 

.8 

197b 

25 

.5 

1977 

94 

.8 

1978 

33 

.7 

1979 

82 

.3 

1980 

bO 

.3 

MEAN 

4b 

1 

CLINO 

51 

.9 

30.5  49.8    Ib.l    bO.b   133. b    43.0   124.2 

21.4  25.8 

35. 1  31.4 

43.0  44.2    20.5    73.1    b8.4    4b. 9    52.1    b7 . 3   10b. 2 

10.4  50.8 

30.5  17.4    52. b    51. b    11.3    71. b    27.5    72.0    37.8 


lb 

.  1 

bO 

.b 

133 

.b 

b4 

.3 

47 

.5 

1  13 

.  1 

83 

.  1 

81 

.5 

13b 

.b 

20 

.5 

73 

.  1 

b8 

.4 

55 

.3 

b4 

.  7 

1  19 

.4 

52 

.b 

51 

.b 

1  1 

.3 

117 

.3 

47 

.9 

75 

.b 

48 

,8 

108 

.b 

50 

.9 

54 

.0 

bO 

.  1 

93 

.4 

33 

.0 

58 

.0 

93 

.9 

54 

.5 

b5 

4 

89 

,b 

55, 

.0 

7b 

.3 

92 

.  7 

101  7 

.b 

101b 

.8 
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,2 
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.5 
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.5 

1017 

.0 
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.  7 

101b 

.  7 

101b 

.5 
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.7 

1017  , 

3 
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.5 

b7 

.3 

41 

.3 

b34 

.b 

129, 

.0 

52 

,fc 

b33 

.8 

47 

.5 

34 

.b 

7bO 

.3 

94 

.9 

58 

.4 
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.8 

1  10 

.7 

lb 

.  1 
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.2 

4b 

,2 

75 

.4 
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.4 

b3 

.0 

48 

.  7 

893 

.b 

1  1 

.0 

74 

.9 

738 

.7 

72 

.2 

5b 

.9 

84b 

.9 

38 

.0 

30 

.8 

70b 

.b 

b8 

.0 

49 

.0 

723 

.8 

5b 

.3 

44 

.3 

785 

.5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


GENEVE/COINTRIN  SWITZERLAND  WMO  06700   46  15N  006  08E   420  M 

NOTES  ON  PAGE  26 

STATION  PRESSURE  MB 


1371 

365 

.  1 

370 

.2 

363 

.6 

362, 

,0 

363 

.  1 

365 

.8 

363, 

1 

367, 

.4 

372. 

.4 

376 

.4 

365 

.3 

376 

.3 

368.2 

1S72 

364 

.4 

362 

.4 

365 

.2 

362. 

,5 

365, 

.6 

367 

.2 

368 

.3 

363 

.2 

368. 

.3 

363 

.7 

371 

.2 

374 

.8 

367.5 

1373 

372 

.7 

367 

1 

372 

.2 

365. 

.3 

368, 

.2 

363 

4 

366 

.6 

370 

.8 

363. 

.7 

371 

.2 

374 

7 

368 

.5 

363.7 

1374 

373 

.  1 

362 

.3 

365 

.5 

362. 

.7 

365 

.8 

367 

.2 

370 

.6 

363, 

,3 

367. 

8 

366. 

,  1 

368. 

.3 

377. 

,5 

368.  1 

1375 

373 

.2 

373 

.7 

360 

.6 

367. 

.1 

365 

.8 

368 

.6 

363 

.2 

363 

.5 

363 

.8 

372 

.  7 

368 

.7 

374 

,4 

363.4 

1376 

373 

.0 

371 

.0 

368 

.8 

365 

.  1 

368 

.  1 

370 

.5 

368 

.4 

363 

.7 

367 

.3 

361 

.6 

363 

.2 

363 

.0 

368.0 

1377 

365 

.6 

364 

.  1 

370 

.3 

367 

.8 

365 

.8 

366 

.7 

366 

.8 

366 

.0 

373 

.2 

371 

.4 

367 

.6 

372 

.6 

368.2 

1378 

365 

.5 

353 

.8 

367 

.0 

360 

.3 

365 

.6 

367 

.3 

363 

.4 

370 

.4 

372 

.  1 

373 

.8 

378 

.2 

361 

.2 

367.6 

1373 

365 

.  1 

361 

.4 

363 

.0 

364 

.6 

363 

,2 

370 

.0 

371 

.5 

368 

.2 

371 

.3 

365 

.6 

363 

.6 

368 

.  7 

367.4 

1380 

367 

.0 

372 

.2 

362 

.2 

368 

.  1 

363 

.3 

367 

.0 

367 

.3 

363 

.4 

372 

,4 

366 

.0 

367 

.8 

372 

,6 

367.3 

MEAN  368.5   366.5  365.3  364.7   366.0  368.0  368.8  363.0  370.6  363.5   370.2   371.0    368.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1371  1016.4  1021.2  1014.3  1010.7  1011.3  1013.3  1016.5  1014.8  1021.1  1026.0  1016.3  1028.4   1017.6 

1372  1015  2  1012  6  1015  0  1011. B  1014.2  1015.3  1016.6  1017.1  1017.8  1013.4  1021.4  1026.2   1016.3 

1373  1024.2  1018.1  1022.8  1015.7  1016.7  1017.3  1014.3  1018.5  1018.0  1020.3  1025.4  1013.6   1013.3 

1374  1023.3  1013.0  1015.2  1011.3  1014.5  1015.4  1018.4  1016.3  1016.3  1016.1  1013.2  1028.5   1017.4 

1375  1024.1  1024.8  1010,5  1016.5  1014.4  1016.3  1016.8  1017.3  1018.0  1022.6  1018.3  1025.7   1018.3 

1376  1024.3  1022.0  1013.2  1014.4  1016.4  1018.0  1015.7  1017.7  1016.6  1010.4  1013.4  1013.8   1017.3 

1377  1016.4  1014.1  1020.8  1017.4  1014.5  1014.8  1014.5  1013.3  1022.1  1020.7  1017.7  1023.6   1017.5 

1378  1016.3  1010.2  1017.1  1010.2  1014.3  1015.4  1017.3  1018.5  1020.7  1023.7  1023.2  1011.5  1017.0 
1373  1016.5  1011.5  1012.8  1014.2  1018.0  1018.1  1013.1  1016.1  1020.4  1014.6  1020.0  1013.3  1016.7 
1380  1018.1  1022.8  1012.1  1017.3  1012.0  1015.3  1015.3  1017.1  1020.3  1015.4  1018.3  1024.2   1017.4 

MEAN  1013.5  1017.0  1016.0  1014.1  1014.6  1016.0  1016.5  1016.8  1013.2  1013. 

CLINO  1013.5  1018.6  1016.8  1015.8  1015.0  1016.6  1016.6  1016,2  1018.0  1018. 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAT      JUN     JUL     AUG  SEP  OCT 

1371  -   1  3     1.6  1.3  10.8    13.3    15.2    20.2    13.7    13.3  10. 

1372  1.2     3.4  6.1  8.3    12.5    15.2    18.2    17.5    11.6  8. 

1373  .3     1.0  4.0  6.4    13.8    17.0    18.2    13.3    15.1  8. 

1374  3.4     4.4  7.2  8.8    12.2    15.2    18.2    18.8    14.0  5. 

1375  3.5     2.3  4,4  8.8    12.7    15.2    18.3    18.3    15.7  8. 

1376  1.1     1.7  4.4  8.5    14.5    13.4    20.3    16.3    12.8  10. 

1377  1.6     5.4  7,4  8.0    12.1     15.5    18.2    16.7    13.4  10. 

1378  1.2  1.3  5.5  7.6  12.0  15.6  17.6  16.4  14.0  8. 
1373  -  1.1  4.0  6.1  7.3  12.7  16.3  13.1  16.8  14.8  10, 
1380  .6     4.2  5.1  7.2    11.3    14.6    16.2    18.5    15.0  8. 

MEAN  1,0     3.0  5.1  8.2    12.8    16.0    18.5    17.3    14.0  3. 

CLINO  1,1     2.2  6.1  10.0    14.1    17.8    13.3    13.1    15.8  10, 

PRECIPITATION  MM 
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.5 

84 

,4 
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,3 
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55 
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.8 

53 

,6 
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.3 
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,8 

41 

,2 

32 

.2 
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,4 
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,4 

37 

4 
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,8 
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,6 
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,6 
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.6 

57 

.5 
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,4 
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,8 

12 

,3 

74 

,2 

58 

,4 
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,2 
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,3 

68 

,3 
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,2 
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,3 
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,6 
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EUROPE 


LUGANO  SWITZERLAND  WHO  06770   4b  DON  008  58E   275  M 

NOTES  ON  PAGE  2fc 

STATION  PRESSURE  MB 
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.0 
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1 
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.b 
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.5 
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.2 
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.8 
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,4 

985 

.8 
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.9 
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.b 
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,9 

984 

,4 

984 

.3 

1S74 
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4 

979 

.7 

983 

.2 

978 

.  7 

979 

.8 

980 

.  7 

983 

.0 

983 

.3 

982 

.b 

978 

.3 

984 

.9 

988 

.8 

982 

.7 

ig75 

989 

.5 

990 

.5 

97b 

.2 

980 

.8 

981 

.2 

982 

.  1 

982 

,  7 

983 

,  7 

9Sb 

.4 

987 

.0 

984 

.5 

988 

.9 

984 

.5 

197b 

983 

.  7 

987 

,  7 

984 

4 

980 

.4 

982 

.5 

985 

.2 

981 

,5 

984 

.9 

983 

.5 

979 

,0 

984 

,3 

979 

.0 

983 

.0 

1'977 

982 

,b 

980 

4 

98b 

.8 

980 

.8 

982 

.  1 

981 

,  7 

981 

,  1 

980 

.9 

987 

.3 

988 

4 

981 

.3 

988 

.5 

983 

,5 

1978 

981 

,3 

97b 

,8 

981 

.b 

97b 

,5 

980 

.5 

981 

,  7 

983 

.5 

984 

,2 

983 

.9 

987 

,3 

992 

.7 

979 

.2 

982 

.4 

1979 

980 

,7 

977, 

,8 

978 

.b 

979 

.0 

985 

1 

983, 

.8 

985, 

,2 

982 

.0 

98b 

.5 

983, 

,5 

982. 

5 

983. 

2 

982. 

3 

1980 

983 

.b 

988, 

,3 

978 

4 

981 

,8 

979 

.3 

980, 

,8 

981  , 

,  1 

983 

.4 

987 

.  7 

980 

,2 

983 

.  1 

985 

.b 

982 

.8 

MEAN    984.5   982. b   981.7  979.3  981.7  982.1  982.5  983.4  985.4  984.8  984.8  98b . 3  983.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

rEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  101b.7  101b. 2  1011.8  1011.8  1012. b  1011.7  1015. b  1014.4  1019.4  1025.2  1013  5  1025  2  101b  2 

1972  101b. 5  1015.3  1015. b  1009.0  1012.9  1013.7  1013.8  1015.1  1017.3  1018.9  1020.5  1028.5  101b. 4 

1973  1022.9  1013. b  1020.0  1012.4  1017.5  1015. b  1011.9  1017.4  1015.9  1018.5  1021.4  1018.4  1017.1 

1974  1023.3  1013.1  101b. 4  1011.4  1012.0  1012. b  1014.5  1014.9  1014.7  1011.3  1018.4  1022.5  1015.4 

1975  1023.4  1024.4  1009.4  1013.4  1013.5  1014.0  1014.3  1015.4  1018.5  1019.9  1018.0  1022.9  1017^3 

197b   1017.4  1021.5  1017.8  1013.1  1014. b  101b. 9  1012.9  101b. 9  1015.8  1011  5  1017  b  1012  7  1015  7 

1977  101b. b  1014.0  1020.0  1013. b  1014. b  1013.7  1012.8  1012,7  1019.7  1021.1  1014.5  1022.5  101b  3 

1978  1015.1  1010.5  1014.8  1009.3  1013.0  1013.7  1015.3  101b. 0  101b. 0  1020.1  102b  4  1012  9  1015  3 

1979  1014.7  1011.3  1011.9  1011.9  1017.5  1015.7  1017.0  1013.9  1018.8  101b. 3  1015.8  101b. 9  1015.1 

1980  1017. b  1022.0  1011.7  1014.7  1011.9  1012.8  1013.0  1015.1  1019.9  1012.9  101b. 5  1019.5  1015. b 

14.9  1012.1  1014.0  1014.0  1014.1  1015.2  1017. b  1017. b  1018.3  1020.2  101b. 0 

lb. 2  1014. b  1014.3  1015.1  1014. b  1014.8  101b. 7  1017.2  1017.4  1017.5  101b. 0 

TEMPERATURE  PEG  C 
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15.0 

197b 
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5.  1 
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11  .2 

17.0 

1977 

1  .9 

4.9 

9.0 

1  1  .2 

13.7 
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3.0 
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13,  1 
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15. b 
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5.3 
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10.3 
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MEAN 
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7  4 

10.9 

14.7 

CLINO 

1  .9 

3.b 

7.5 

11,7 

15.4 

PRECIPITATION  MM 
rEAR    JAN     FEB 
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1975  112. 
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19 
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89 
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71 
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1  14 
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b3 
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.8 
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b 

.  4 

4 

.8 

99 
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.0 
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.0 
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.8 
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.8 

21 

.  1 

1  71 

.0 
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.0 
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.8 
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,  1 

89 

.9 
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.5 
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.4 
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7 

5 

.  1 
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,b 
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,4 
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.b 
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,  7 

51 
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1  19, 
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,b 
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.b 
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,  1 
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,9 
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,7 
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.7 

3b7, 

,7 
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b 

40 
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42 

.8 
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.3 
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.0 

9b 

,b 
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,3 
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,2 
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.8 
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b 
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.2 
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,8 
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.8 

72 

,8 
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.5 

b7 

98 
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95 
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STATION  PRESSURE  MB 


ig?! 
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.3 
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.3 
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.3 
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.3 
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4 
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.  1 

361 

.0 

353, 

,3 
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,5 
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.5 
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.4 
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,  1 
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.7 
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.6 
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.4 
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,6 
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7 
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,7 

1573 
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.6 
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.0 
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.5 
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,8 
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.8 
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,  1 
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,4 
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,6 
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,3 
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.8 
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,7 
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3fc3 

.3 
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.4 
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.  1 
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.8 
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.6 
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.  1 
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4 
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,2 

358 

.2 
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.3 

358 

.3 

367 

1 

358, 

,6 

1375 

3fc3 

.2 

364 

.3 

351 

,0 

357 

.6 

356 

.8 

353 

.  4 

360 

.3 
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.5 

360 

.5 

363 

.4 

353 

.2 

365 

.0 

360 

,  1 

ig7fc 

363 

.2 

361 

.4 

353 

.  7 

356 

.2 

353 

.0 

361 

.3 

353 

.5 

361 

.0 

358 

.8 

352 

.3 

353 

.3 

353 

.6 

358 

.3 

1<377 

356 

.0 

354 

.3 

361 

.6 

358, 

.3 

356 

.6 

357 

.6 

357 

.8 

357, 

,  1 

364 

.2 

362 

.  1 

357 

.4 

363 

.  1 

358, 

.8 

1378 

356 

4 

350 

.3 

357 

.3 

352 

,3 

357 

.0 

358 

.8 

360 

.3 

361 

,3 

363 

.2 

365 

,3 

363 

.  4 

352 

.  1 

358 

.8 

1379 

356 

.3 

352 

.8 

354 

.2 

356 

,0 

360 

.7 

361 

4 

363 

.3 

353 

.6 

363 

4 

357 

.0 

360 

.8 

353 

.4 

358 

.  7 

1380 

358 

.3 

364 

.0 

353 

.3 

360 

.3 

355 

.6 

358 

.3 

358 

.4 

360 

.7 

363 

.3 

357 

.5 

353 

.4 

363 

.7 

353 

.5 

HEAN  353.3   357.4  356.3  355.3  357.3   353.2   360.1   360.3   361.7   360.4   360.3   361.7    353.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1016.7  1021.5  1014.7  1010.8  1011,3  1014.0  1017.1  1015.4  1021.5  1026.3  1016.4  1028.6   1017.3 

1372  1015.5  1012.7  1014.8  1011.8  1014.0  1015.4  1016.3  1017.3  1018.3  1013.8  1021.0  1026.7   1017.0 

1373  1024.6  1017.3  1023.4  1015.7  1016.8  1017.5  1014.1  1018.3  1017.4  1020.3  1024.7  1013.0   1013.1 

1374  1023.1  1012.5  1014.6  1011.8  1014.1  1015.0  1018.0  1016.5  1015.3  1014.8  1018.1  1026.3   1016.7 

1375  1023.0  1024.5  1003.3  1015.3  1014.1  1016.4  1016.6  1016.8  1017.3  1022.2  1018.3  1025.7   1018.4 

1376  1023.5  1021,6  1013.2  1014.4  1016.2  1018.2  1015.5  1017.7  1016.1  1003.3  1013.1  1013.7   1017.1 

1377  1016.1  1013.0  1020,3  1016.3  1014.1  1014.4  1014.1  1013.6  1021.3  1020.2  1016.4  1023.2   1017.0 

1378  1016.3  1010.3  1016.8  1010.4  1014.4  1015.4  1017.3  1016.6  1020.5  1024.0  1023.5  1011.4  1017.1 
1373  1016.8  1011.3  1012.8  1014.5  1018.2  1018.1  1013.6  1016.1  1020.7  1014.8  1020.2  1018.3  1016.3 
1380  1013.2  1023.7  1012.6  1013.0  1013.0  1015.1  1015,0  1016.3  1021.0  1015.7  1013.0  1024.3   1017.3 

MEAN  1013.5  1017.0  1015.3  1014.1  1014.6  1016.0  1016.4  1016.7  1013.0  1018.8  1020.3  1021.8   1017.5 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  -   3.2  .5  .5  10.4  13 

1372  -     .2     2.3  5.7  7.7  11 

1373  -    .3-    .3  3.1  5.7  13 

1374  2.7     3.3  6.7  8.2  11 

1375  2.7     1.3  3.5  8.1  12 

1376  .8  .8  3.4  7.3  13.5    18.5    13.5    16.2    12.5     3.8     4.3  -   1.2 

1377  .0     4.8  7.0  6.3  11 

1378  .3  1.0  4.7  6.3  11.2  14.8  16.7  15.5  13.1  7.6  2.6  1.7  8.0 
1373  -  2.5  2.7  5.0  6.3  11.6  15.7  17.7  15.8  13.2  3.7  3.5  3.1  8.5 
1380  -    .7     3.2  4.7  6.2  10 

MEAN  -     .1      2.0  4.4  7.4  12 

PRECIPITATION  MM 
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.8 
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36 
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8 

115 

4 

160 

7 

143 

2 

244 

4 

178 

2 

333 

3 

63 

0 

1  14 

6 

133 

2 

17 

3 

1701 

7 

1376 

280.8 

46 

0 

56 

3 

34 

7 

138 

8 

108 

8 

388 

1 

146 

1 

132 

7 

65 

0 

38 

5 

1  16 

4 

1732 

8 

1377 

71  .2 

127 

5 

86 

0 

281 

7 

68 

3 

173 

1 

303 

1 

213 

6 

143 

8 

84 

0 

133 

3 

83 

6 

1847 

8 

1378 

124  .7 

162 

3 

163 

6 

38 

6 

137 

8 

174 

2 

180 

1 

241 

4 

1  71 

6 

151 

7 

23 

1 

42 

7 

1684 

4 

1373 

125.8 

38 

7 

203 

B 

172 

0 

34 

3 

233 

3 

35 

3 

208 

0 

134 

4 

63 

7 

233 

4 

223 

3 

131  1 

2 

1380 

178  .  7 

105 

2 

38 

5 

426 

7 

84 

3 

255 

3 

155 

7 

150 

4 

72 

6 

207 

7 

86 

b 

247 

6 

2063 

3 

MEAN 

127.0 

113 

3 

104 

2 

130 

0 

136 

3 

24  1 

6 

231 

6 

206 

7 

133 

6 

152 

5 

185 

8 

152 

1 

1386 

7 

CLINO 

202 

180 

164 

166 

137 

243 

302 

278 

208 

183 

130 

163 

2488 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


ZURICH/TOWN/VILLE/  SWITZERLAND  WMO  OfcfcfcO   47  23N  008  <)3E   556  M 

NOTES  ON  PAGE  2fc 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


ig71 

34fc 

,4 

352, 

,  1 

345 

.8 

344  , 

,8 

345 

.7 

348, 

,  1 

352 

.7 

350. 

.8 

355 

.5 

358 

.3 

347, 

,b 

358, 

,4 

350, 

.6 

n72 

g^fc 

,3 

344  , 

,2 

347 

.0 

344, 

,7 

347 

.b 

343, 

,b 

352 

.2 

352, 

.b 

352 

.b 

352 

.3 

352 

.3 

357, 

.3 

350 

.0 

1^73 

355 

,2 

343, 

,  1 

355 

.t 

348, 

,5 

351 

.4 

352, 

,3 

343 

.8 

354, 

,  1 

352 

.5 

353 

.4 

355 

.5 

343, 

,  7 

352 

.3 

ig74 

354 

.  1 

344  , 

,3 

347 

.3 

345 

.2 

347 

7 

343, 

1 

352 

.5 

351 

,  7 

343 

.2 

34b 

.2 

343 

,b 

357 

,  1 

343 

.5 

ig75 

353 

.8 

355, 

.7 

342 

.0 

343 

.0 

348 

.2 

351  , 

.0 

352 

.0 

352 

.3 

352 

,0 

354 

.b 

350 

.  \ 

35b 

,  1 

351 

.4 

ig7fc 

353 

.0 

352, 

.3 

350 

.3 

347, 

.7 

350 

.3 

353 

7 

350 

.8 

352 

.7 

350 

.  1 

343 

.b 

351 

.0 

344 

.3 

350 

.0 

1377 

34& 

.8 

344 

.8 

352 

.5 

348 

.3 

348 

.0 

348 

.3 

343 

.2 

34B 

.7 

355 

.3 

353 

1 

347 

.7 

353 

.5 

343 

.8 

1378 

34fc 

.fc 

341 

.3 

347 

.8 

343 

.2 

347 

.7 

343 

.b 

351 

.b 

352 

,8 

353 

.b 

355 

.3 

353 

.8 

342 

.4 

343 

.4 

1373 

34E> 

.4 

343 

,4 

344 

.  1 

34fc, 

,3 

351 

.3 

352, 

,5 

354 

1 

350 

.3 

354 

.3 

347 

.3 

350 

.b 

348, 

.b 

343 

.  1 

1380 

348 

.b 

353 

.£. 

344 

.0 

350 

,3 

34b 

.0 

343 

.  1 

343 

.5 

352 

.  1 

355 

.  1 

347 

,8 

343 

.3 

353 

.4 

343 

.3 

MEAN  343.7  348.1  347.7  34b. 3  348.4  350.4  351.4  351.8  353.1  351.4  351.5   352.1    350.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1371  1015.3  1021.5  1014. b  1010.8  1010.3  1013.5  1017.1  1015.5  1021.7  102b. 1  101b. 0  1028.0   1017. b 

1372  1015.5  1012.3  1014.3  1011. b  1013. b  1015.0  1017.1  1017.3  1013.2  1020.4  1021.2  1027.3   1017,1 

1373  1025.2  1018.4  1024.4  101b. 2  1017.1  1018.0  1014. b  1018.8  1018.0  1020.3  1024.2  1018.3   1013. b 

1374  1022.3  1012.4  1014.4  1011.8  1013.7  1014.4  1017.4  101b. 4  1014.8  1014.0  1017.7  1025.8   101b. 3 

1375  1022.4  1024.3  1003.8  101b. 1  1013.3  101b. b  101b. 7  1017.1  1017.2  1022.1  1018.2  102b. 0   1018.4 

137b  1022.2  1021.5  1013.3  1014. b  101b. 1  1018.4  1015.3  1018.1  101b. 1  1003.7  1013.2  1013.7   1017.0 

1377  1015.7  1012.5  1013.3  101b. 4  1014.0  1014.1  1013.3  1013.7  1022.3  1013.8  1015.5  1022.7   101b. 7 

1378  1015. b  1010.1  1015. b  1010.0  1013.3  1015.1  101b. 7  1018.2  1013.7  1023.5  1028.3  1010.7  101b. 5 
1373  101b. 3  1011.8  1011.5  1013. b  1017.4  1017.7  1013.1  1015.5  1020.3  1014.5  1013.0  101b. 8  101b. 1 
1380  1018.2  1022.3  1011.6  1018.0  1012.1  1014. b  1014.8  1016.3  1020.3  1014.8  1018.4  1023.1   1017.1 

MEAN  1013.0  1016.8  1015.5  1013.3  1014.3  1015.7  1016.3  1016.8  1013.0  1018.6  1013.8  1021.3   1017.2 

CLINO  1013.5  1018.5  1017.1  1015.3  1015.2  101b. 8  101b. 7  101b. 4  1018.1  1018.4  1018.4  1013.2   1017.5 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1371  -   1.7  -    .1  .7  10,3    14.2  14,0  18.8  18,1  13.1  10,1  3,0     1.3  8.5 

1372  -    ,2  3,2  b,7  7.5    11. b  14,3  17,0  16.0  10,3  7.1  4,4  -    ,6  8.1 

1373  -   1,1-    ,2  3,1  5.3    13 

1374  2,3  2.3  7,1  8.6    11 

1375  3,6  1.3  3,b  7.8    12 

1376  1,3  1,1  3,7  8,1    13 

1377  ,7  4,8  7,6  6,4    11 

1378  ,1-    .4  4,3  7,3    10 

1373  -   2,3  2.0  5.1  6.1    12.4  16.1  17.2  15. b  13.8  3.7  3.7     3,8 

1380  -   1,2  3,3  4,8  5,3    10.8  14.0  15.0  17,8  14,3  8,3  2.3-    .5 


PRECIPITATION  MM 


14 

.3 

17 

.0 

16.0 

10 

.3 

16 

.3 

17, 

.  1 

18.8 

15 

.0 

14 

.5 

17 

.  1 

18.1 

13 

.7 

14 

,2 

1  7 

,8 

17,6 

16 

.2 

18 

.2 

13 

.0 

15,7 

12 

.6 

15 

.2 

17 

.  1 

15,3 

12 

.6 

14 

.3 

16 

.3 

15.6 

13 

.3 

16 

1 

1  7 

,2 

15. b 

13, 

.8 

14 

.0 

15 

.0 

17.8 

14 

.3 

15 

,  1 

1  7 

.2 

lb. 3 

13 

.b 

15 

.3 

17 

.6 

17.0 

14 

.0 

1371 

33 

.5 

5b 

.5 

45 

.2 

66 

.2 

83 

.b 

202 

.  1 

33 

.3 

122 

.5 

80 

,  1 

43 

.7 

83 

,3 

38 

.2 

355 

4 

1372 

23 

.0 

15 

.7 

15 

,4 

121 

.8 

34 

.5 

152 

.6 

166 

.5 

12b 

.4 

32 

,8 

18 

,  7 

210 

.5 

26 

.0 

1003 

.3 

1373 

40 

.3 

51 

.b 

33 

4 

88 

.  1 

34 

.0 

187 

.3 

152 

.3 

74 

.2 

81 

,  1 

130 

,  1 

116 

.5 

61 

1 

1110 

.0 

1374 

43 

.b 

83 

.7 

43 

,0 

4  1 

.  1 

128 

,4 

137 

.3 

136, 

3 

100, 

0 

81  , 

,3 

127, 

,0 

127, 

,3 

101  , 

,7 

1151  , 

,3 

1375 

7b 

.2 

22 

,  1 

73 

,  7 

35 

.b 

84 

,5 

150 

,  4 

113 

.3 

234, 

,6 

118 

.3 

61 

.3 

1  16 

.4 

10 

.4 

1216 

.8 

1376 

54 

.0 

42 

.0 

12 

,3 

5b 

.  7 

80 

.8 

34 

.  1 

228 

.4 

118 

.3 

103 

.5 

61 

,3 

58 

.3 

1  10 

.7 

362 

.2 

1377 

80 

.3 

133 

4 

71 

,8 

1b5 

7 

75 

.5 

122 

.4 

122 

.2 

104 

.  1 

57 

.3 

74 

,0 

83 

.5 

67 

.5 

1  170 

.3 

1378 

b5 

.3 

127 

.5 

145 

.8 

47 

.3 

135 

.7 

13b 

.2 

100 

.0 

173 

4 

51 

.b 

102 

,8 

16 

.5 

35 

.3 

1204 

.6 

1373 

74 

.3 

88 

,2 

137 

.6 

100 

.8 

48 

.4 

124 

.3 

70 

.6 

108 

.3 

35 

.6 

87 

,5 

148 

.2 

33 

.8 

1  184 

.2 

1380 

105 

.5 

70 

,8 

75 

.8 

75 

.b 

84 

.b 

IbO 

.4 

127 

.3 

71 

,  7 

33 

.4 

127 

,3 

43 

.2 

45 

.  1 

1027 

.3 

MEAN 

53 

.  7 

b3 

.8 

b5 

.5 

8b 

.0 

31 

,0 

140 

.8 

131 

.  1 

130 

.0 

73 

.5 

83 

,4 

102 

.4 

65 

.6 

1038 

.7 

CLINO 

75 

70 

bb 

80 

107 

136 

143 

131 

108 

80 

76 

65 

1137 

SYRIAN  ARAB  REPUBLIC 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ALEPPO  SrRIflN  ARAB  REPUBLIC       WMO  40007   36  UN  037  1 3E   390  M 

NOTES  ON  PAGE  2b 

STATION  PRESSURE  MB 


1971 

974 

7 

9&8, 

,4 

969, 

,3 

965 

,5 

964, 

,6 

962 

.2 

960 

.0 

960 

.3 

966 

.5 

971  , 

1 

972, 

9 

972 

.4 

967, 

,3 

1972 

974 

.5 

973, 

.6 

968, 

,2 

966 

.7 

965, 

7 

963 

.5 

960, 

.9 

962 

.  7 

966 

.3 

969, 

.8 

972, 

,7 

976 

.5 

968 

.4 

1973 

974 

.  1 

970, 

.6 

969, 

.9 

966 

.7 

965, 

.8 

963 

.4 

959, 

.5 

960 

,8 

965 

.4 

968, 

.9 

973, 

,4 

975 

.3 

967 

.8 

1974 

970 

.5 

972 

,  1 

969 

.6 

965, 

,4 

965, 

,7 

962 

.9 

960 

,0 

961 

.0 

965 

4 

969 

.2 

973, 

,  1 

972 

.6 

967 

.3 

1975 

974 

.0 

970 

,2 

970, 

.6 

967 

.7 

965 

.8 

962 

,9 

959, 

.6 

960 

.3 

964 

.5 

970, 

.0 

972, 

,7 

973 

.5 

967 

.6 

197fc 

970 

4 

970 

.  7 

969 

.0 

967 

.5 

966 

,2 

964 

.3 

961 

.  1 

961 

.7 

966 

.7 

968. 

4 

972. 

1 

972. 

.3 

967, 

,5 

1977 

973 

.2 

973 

1 

971 

.4 

965 

.4 

966 

.9 

962 

.4 

959 

.0 

961 

.3 

966 

.4 

971 

.0 

973, 

,  1 

972 

1 

967 

.9 

1978 

972 

.4 

971 

.0 

968 

,3 

966 

.8 

965 

.  7 

962 

.7 

960 

.5 

961 

.8 

966 

.6 

969 

.  7 

975 

.4 

971 

.7 

967 

.  7 

1979 

972 

.5 

969 

.9 

969 

.6 

968 

.5 

966 

7 

964 

.0 

962 

,2 

961 

.  4 

966 

.  7 

970 

.3 

971 

.6 

972 

.5 

968 

.0 

1980 

973 

.5 

970 

.  1 

968 

.2 

967 

.2 

966 

.9 

963 

.7 

960 

.  1 

961 

.4 

966 

.9 

970 

.  1 

972 

.8 

972 

.5 

967 

.8 

MEAN 

973 

.0 

971 

.0 

969 

.4 

966 

.7 

966 

.0 

963 

.2 

960 

.3 

961 

.3 

966 

.  1 

969 

.9 

973 

.0 

973 

.  1 

967 

.7 

CLINO 

971 

.7 

970 

.3 

968 

.2 

966 

.  4 

965 

.8 

963 

.0 

959 

.6 

960 

.5 

965 

.2 

969 

.  4 

972 

.3 

972 

.5 

967 

.  1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1022  1  1015  4  1015  7  1011.3  1009.0  1006.0  1003.4  1003.7  1010.4  1016.4  1019.3  1020.0   1012.7 

1972  1022  8  1021  5  1014.6  1012.2  1010.5  1007.5  1004.5  1006.2  1010.3  1015.0  1019.2  1024.3   1014.1 

1973  1022  2  1017  5  1016.4  1012.3  1010.3  1007.3  1002.7  1004.2  1009.2  1013.6  1020.4  1022.7   1013.2 

1974  1018.1  1019.4  1015.9  1011.1  1010.4  1006.6  1003.3  1004.5  1009,5  1013.9  1019.5  1019.9   1012.7 

1975  1021.7  1017.5  1016.8  1013.0  1010.6  1006.8  1002.9  1003.9  1008.3  1015.2  1019.1  1021.1   1013.1 

1976  1017  7  1018  3  1015  7  1013.3  1011.0  1008.3  1004.7  1005.4  1010.9  1013.2  1018.2  1019.4   1013.0 

1977  1021.2  1019.9  1018.0  1010.7  1011.6  1006.2  1002.2  1004.5  1010.4  1016.5  1019.5  1019.4   1013.3 

1978  1019  5  1017  8  1014  6  1012.4  1010.1  1006.5  1003.6  1005.4  1010.8  1014.5  1022.4  1018.9   1013.0 

1979  1019  8  1016  5  1015.9  1014.0  1011.2  1007.8  1005.6  1004.8  1010.6  1015.4  1017.8  1019.8   1013.3 

1980  1021.4  1017.3  1014.8  1013.1  1011.6  1007.3  1003.7  1004.8  1011.1  1015,0  1019.2  1019.5   1013.2 

MEAN  1020.6  1018.1  1015.8  1012.3  1010.6  1007.0  1003.7  1004.7  1010.1  1015.0  1019.5  1020.5   1013.2 

CLINO  1019.3  1017.7  1014.8  1012.2  1010.5  1006.9  1003.1  1004.0  1009.3  1014.7  1018.9  1019.8   1012.6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  7.3     7 

1972  1.7     4 

1973  2.9     9 

1974  4.5     6 

1975  5,3     6 

1976  6.3     5.1     9.7    14.2  20.0  25.3  27,0    26,6 

1977  4,0    10,2    10,7    15,7  20,0  25,9  29,0    29.3 

1978  7  1     9.2    11.7    15.6  23.0  25,9  30.3    27,4 

1979  6  8     9,7    12,1    16,7  22,0  26.5  28.2    27,9 


1 1 

.2 

13, 

.8 

22 

4 

25 

.9 

27 

.2 

27 

.7 

26 

1 

10 

.  7 

16 

.  1 

19, 

.8 

24 

.9 

26 

.5 

27 

.5 

25 

.5 

1 1 

.  1 

15 

.3 

22 

,3 

24 

.8 

28 

.3 

28 

.2 

26 

.2 

12 

.  1 

1  4 

.5 

20 

,7 

26 

.  1 

28 

.7 

27 

.3 

24 

.5 

1  1 

.6 

1  7 

.6 

20 

.  7 

25 

.5 

28 

.2 

27 

.2 

25 

.6 

1980 


PRECIPITATION  MM 


21.2    25.8 


19 

.8 

13 

.7 

8 

.2 

1  7 

.3 

12 

.7 

6 

.9 

21 

.0 

9 

.5 

8 

.8 

20 

.0 

13 

.8 

6 

.7 

19 

.8 

12 

.9 

7 

.9 

19 

.8 

12 

1 

6 

.8 

19 

.5 

12 

.2 

7 

.3 

1971 

29 

.5 

42 

.8 

34 

.9 

1972 

31 

.8 

31 

.7 

74 

.0 

1973 

42 

4 

25 

7 

43 

.8 

1974 

61 

.8 

62 

.0 

153 

.6 

1975 

45 

.  1 

85 

.3 

7 

.6 

1976 

60 

.3 

66 

.9 

53 

.9 

1977 

32 

.5 

37 

1 

55 

.8 

1978 

102 

.  1 

51 

.0 

30 

.5 

1979 

70 

.6 

26 

.3 

13 

.7 

1980 

50 

.9 

42 

.6 

74 

.  7 

MEAN 

52 

7 

47 

1 

54 

.3 

CLINO 

62 

.9 

51 

,9 

46 

.  1 

0 

43.  1 

45 

,8 

85.0 

392.6 

T 

5,2 

10 

.8 

.2 

294,5 

0 

14,0 

54 

.0 

73.3 

277,8 

1  .4 

14,1 

25 

7 

75.9 

407,8 

7  .7 

1  .8 

41 

.9 

62.4 

306,6 

.8 

57.3 

22 

.4 

51  .7 

425,9 

0 

29,9 

4 

.3 

98.2 

354,2 

0 

22,0 

4 

.8 

67.2 

300,5 

T 

61  ,6 

61  , 

7 

61  .2 

323,2 

0 

13.1 

19 

.  1 

80.9 

334,2 

1  .0 

26.2 

29 

1 

65.6 

341  .  7 

2.5 

19.0 

28 

.3 

66.  1 

337,4 

EUROPE 


DAMASCUS  AIRPORT  SYRIAN  ARAB  REPUBLIC        WMO  40080   33  25N  036>  31E   610  M 

NOTES  ON  PAGE  2b 


STATION 

PRESSURE  MB 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1971 

948.2 

942.4 

944 

.0 

940 

.2 

939 

7 

938 

.4 

93b 

.6 

936 

.8 

942 

.0 

946 

.0 

947 

.3 

946 

,3 

942.3 

1872 

946.8 

946.5 

942, 

.0 

941 

.0 

940 

.9 

939 

.2 

937, 

4 

938, 

7 

942 

.2 

945 

,0 

946 

,8 

950, 

,2 

943.  1 

1973 

947.6 

944.9 

944 

.6 

941 

.8 

94  1 

.2 

939 

.2 

936 

.2 

937 

.4 

94  1 

.  1 

944 

.0 

947 

.5 

949, 

.3 

942.9 

1974 

944.2 

945.0 

943, 

.4 

940 

.4 

940 

.8 

938 

.7 

936 

.5 

937 

.3 

940 

.5 

944 

.3 

947 

.0 

946 

.5 

942.1 

1975 

947  .4 

944.0 

944 

.9 

942 

.2 

940 

.5 

938 

.5 

936 

.2 

936 

.8 

939 

.8 

944 

.  7 

947 

.2 

946 

.9 

942.4 

1976 

945.  1 

943.9 

942 

.2 

942 

.2 

94  1 

.2 

939 

.8 

937 

.3 

938 

,0 

942 

.  1 

943 

.2 

946 

1 

945 

,9 

942.3 

1977 

946.4 

947.0 

945, 

,6 

940 

.2 

941 

.2 

939 

.3 

935 

.5 

937, 

.4 

941 

.8 

945 

4 

948 

.5 

946 

.0 

942.9 

1978 

946.5 

945.2 

943, 

.0 

941 

.8 

94  1 

.  1 

938 

.6 

936 

.5 

938, 

.  1 

941 

.8 

944 

.5 

949 

.0 

945 

.9 

942.7 

1979 

946.1 

943.8 

943 

.7 

943 

.0 

94  1 

.5 

939 

.8 

938 

.4 

937, 

.6 

941 

.8 

945 

.0 

945 

7 

946 

1 

942.7 

1980 

946.7 

943.5 

942, 

.2 

941 

.6 

941 

.9 

939 

.2 

936 

.7 

938, 

.0 

942 

.  1 

944 

.9 

946. 

9 

946. 

3 

942.5 

MEAN 

946.5 

944  .6 

943, 

,6 

941 

.4 

941 

.0 

939 

.  1 

936 

.  7 

937 

.6 

94  1 

.5 

944 

.  7 

947 

.2 

946 

,9 

942.7 

CLING 

946.2 

944  .7 

943 

.5 

94  1 

.  7 

940 

.9 

939 

.2 

936 

.  7 

937 

.6 

941 

.4 

944 

.  7 

947 

.  1 

947 

,  1 

942.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


r 


1971 

1020 

.4 

1013 

.9 

1014 

.7 

1010 

.  1 

1007 

.7 

1005 

.6 

1003 

.3 

1003 

.5 

1009 

.5 

1015 

.4 

1018 

.2 

1018 

.7 

1011 

.  7 

1972 

1019 

.4 

1019 

.  1 

1012 

.7 

1010 

.  1 

1009 

.5 

1006 

.6 

1004 

.4 

1005 

.  7 

1009 

.8 

1013 

.8 

1017 

.  7 

1023 

.5 

1012 

.7 

1973 

1020 

.6 

1016 

.3 

1015 

.5 

1011 

.3 

1009 

.4 

1006 

.6 

1002 

.  7 

1004 

.2 

1008 

.6 

1012 

.8 

1019 

.  1 

1021 

.6 

1012 

.4 

1974 

1016 

.  7 

1016, 

,8 

1013 

.9 

1009 

.9 

1009 

.3 

1005 

.9 

1003 

.  1 

1004 

.2 

1008 

.2 

1013 

.0 

1017 

.6 

1018 

.7 

101  1 

.4 

1975 

1019 

.9 

1015 

.9 

1015 

.8 

1011 

.3 

1008 

.9 

1005 

.7 

1002 

.8 

1003 

.7 

1007 

.4 

1014 

.  1 

1018 

.  1 

1019 

.2 

101  1 

.9 

1976 

1017 

.3 

1015 

.9 

1013 

1 

1012 

.0 

1009 

.6 

1007 

.2 

1004 

.2 

1005 

.  1 

1008 

.5 

1012 

.  1 

1016 

.8 

1017 

.6 

101  1 

.6 

1977 

1019 

.  1 

1018, 

,  1 

1016 

.5 

1009 

.8 

1009 

.6 

1005 

.5 

1001 

.9 

1004 

.0 

1009 

.5 

1015 

.  1 

1018 

.7 

1018 

.0 

1012 

.  1 

1978 

1018 

.7 

1016 

.6 

1013 

.5 

1011 

.3 

1009 

.  1 

1005 

.8 

1002 

.  7 

1005 

.2 

1009 

.6 

1013 

.4 

1020 

7 

1017 

.6 

1012 

.0 

1979 

1018 

.  1 

1014  , 

.9 

1014 

.  1 

1012 

.3 

1009 

.8 

1006 

.9 

1005 

.2 

1004 

.2 

1009 

.2 

1013 

.9 

1015 

.9 

1018 

.3 

101  1 

.9 

1980 

1019 

.2 

1015, 

.3 

1013 

.  1 

1011 

,3 

1010 

.2 

1006, 

.3 

1003, 

.3 

1004 

.8 

1010 

.  1 

1014 

.0 

1017 

.2 

1018 

.2 

101  1 

.9 

MEAN 

1018 

.9 

1016, 

.3 

1014 

.3 

1010 

,9 

1009 

.3 

1006 

.2 

1003, 

.4 

1004 

.5 

1009 

.0 

1013 

.8 

1018 

.0 

1019 

.  1 

1012 

.0 

CLINO 

1018 

.6 

1016, 

.3 

1014 

.2 

101  1 

,  1 

1009 

.6 

1006, 

.3 

1003, 

.4 

1004 

.4 

1009 

.0 

1013, 

.7 

1017 

.9 

1019 

.4 

1012 

.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1971  7.2  8.0  11.3  13.7  21.1  24.0  25.7  25.6  23.8 

1972  5.0  5.2  11.0  16.7  19.1  23.6  24.9  25.3  23.4 

1973  4.1  9.1  11.1  15.3  20.9  23.6  26.7  26.0  23.2 

1974  4.6  7.5  12.1  14.9  19.4  24.6  26.3  25.3  22.3 

1975  5.6  6.8  11.0  17.4  19.6  24.0  26.1  25.2  22.7 

1976  5.9  6.4  10.3  14.4  19.5  23.7  25.0  24  3  22  0 

1977  4.8  10.0  10.6  14.5  20.6  24.0  26.7  26.6  23  0 

1978  6.7  9.4  11.4  15.4  21.5  23.9  28.0  24.7  22.5 


25.8    24.1 


16, 

,9 

1  1 

.8 

19 

,4 

1  1 

.4 

18 

.8 

9 

.0 

19 

,4 

12 

.7 

16 

,8 

1  1 

.5 

18 

.7 

12 

.0 

15 

.8 

10 

.8 

18 

.6 

8 

.6 

18 

.7 

13 

.6 

18 

,2 

12 

.9 

18 

,  1 

1  1 

.4 

18 

.2 

1  1 

.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1971  16.2  2 

1972  22.1  2 

1973  41.1 

1974  61.1  3 

1975  12.2  5 

1976  6.3  1 

1977  37.2  1 

1978  14.1 

1979  14.9  2 

1980  22.3  4 


15.4 
10.2 


DEC 

TOTAL 

53 

.0 

170.7 

.8 

126.3 

10 

.2 

97.8 

7 

.  1 

158.5 

55 

.  1 

155.3 

1  1 

.2 

147.7 

50 

.5 

153.1 

8 

.9 

70.8 

51 

.  1 

283.5 

54 

.  1 

161  .3 

30, 

.2 

152.5 

27 

.2 

137.3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DEIR  EZZOR  SYRIAN  ARAB  REPUBLIC       WHO  40045   35  1 ^N  040  CJE   212  M 

NOTES  ON  PAGE  26 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1^71 

995 

.2 

989 

.3 

989 

.fc 

985, 

,  1 

982 

,  7 

979 

.0 

97b 

,  7 

977 

.5 

984 

,2 

989 

.9 

992, 

.9 

992, 

7 

98b.  2 

1872 

994 

.8 

994 

.0 

987 

,8 

g8b. 

,0 

984, 

,4 

980 

,9 

977 

7 

979 

,b 

984 

.2 

988 

.9 

992 

.b 

99b, 

,9 

987.3 

ISTS 

995 

.0 

991 

.3 

990 

,  1 

98b, 

,2 

983 

,8 

980 

,4 

97b 

,0 

977 

.4 

982 

.9 

987 

.b 

993 

.8 

995, 

,  7 

98b.  7 

1974 

991 

.2 

992 

.b 

989 

.4 

984, 

,8 

983 

.7 

979 

.8 

97b 

.  1 

978 

.0 

982 

.  7 

987 

.9 

993 

,0 

993, 

7 

98b.  1 

1'975 

994 

.9 

990 

.8 

990 

.2 

98b, 

,7 

983 

.b 

979 

,7 

97b 

.4 

977 

,0 

981 

.8 

988 

.5 

992 

.5 

994, 

,0 

98b.  3 

l'97fc 

991 

.fc 

990 

,5 

988 

.9 

98b, 

,8 

984 

.5 

980 

.9 

977 

1 

978 

.2 

984 

.  1 

98b 

.8 

991 

.9 

992 

,3 

9eb.  1 

1977 

993 

.9 

993 

1 

990 

,8 

984, 

,  1 

984 

,4 

979 

.3 

974 

.8 

977 

.b 

983 

,  7 

989 

.5 

992 

.9 

992, 

,9 

98b. 4 

1978 

993 

.5 

991 

.5 

988 

.0 

985, 

.b 

984 

.  1 

979 

.2 

97b 

,b 

978 

.  1 

984 

.  1 

988 

.  1 

995 

,0 

992 

.  1 

98b.  3 

1979 

993 

.2 

989 

,2 

988 

.b 

987, 

.5 

984 

,3 

980 

.7 

978 

.4 

978 

.3 

984 

.2 

989 

.  1 

991 

.3 

992 

.7 

98b. 5 

1980 

993 

.5 

990 

.  1 

988 

.  1 

98fc, 

.2 

984 

.8 

980 

.  1 

97b 

.  1 

■  977 

.8 

984 

,4 

988 

.7 

992 

.b 

992 

.4 

98b.  2 

MEAN 

993 

.  7 

991 

.2 

989 

.  1 

985 

,9 

984 

,0 

980 

.0 

97b 

.b 

977 

.9 

983 

.b 

988 

.5 

992 

.9 

993 

.5 

98b. 4 

CLINO 

993 

.  1 

992 

.  1 

989 

.3 

98b 

.  7 

985 

.3 

981 

.4 

977 

.4 

978 

.7 

983 

.b 

989 

.b 

993 

.5 

994 

.3 

987.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1021  , 

.0 

1014 

.8 

1014 

,  7 

1009 

,8 

100b, 

.b 

1002 

.5 

999 

.9 

1000 

.8 

1007 

.9 

1014, 

.5 

1018, 

1 

1018 

.b 

1010 

.8 

1972 

1020, 

.9 

1020 

.0 

1013, 

.0 

1010 

.5 

1008, 

.7 

1004 

.5 

1001  , 

1 

1003, 

,0 

1008, 

,0 

1013. 

,2 

1018. 

0 

1023, 

,  1 

1012, 

.0 

1973 

1021  , 

,  1 

101b 

.7 

1015 

.3 

1010 

.8 

1007 

.8 

1004 

.0 

999 

.2 

1001 

.0 

100b 

.b 

101  1 

.9 

1019 

,3 

1021 

.b 

101  1 

.3 

1974 

1017 

,  1 

1018 

.4 

1014 

.5 

1009 

.4 

1007 

.8 

1003 

.2 

999 

.3 

1001 

.3 

100b 

.b 

1012 

.2 

1018, 

,2 

1019 

.5 

1010 

.b 

1975 

1020 

,8 

101b 

.4 

1015 

.4 

101  1 

.2 

1007 

.b 

1003 

.3 

999 

.5 

1000 

.3 

1005 

.4 

1013 

.2 

1017 

,7 

1019 

.9 

1010 

.9 

197b 

1017, 

.5 

101b 

.5 

1014 

.5 

101  1 

.3 

1008 

.b 

1004 

.5 

1000 

.4 

1000 

.8 

1008 

.0 

1011 

,2 

1017, 

.0 

1017 

.9 

1010 

.  7 

1977 

1019 

.  1 

1018 

.4 

1015 

.8 

1008 

.5 

1009 

.b 

1002 

.7 

997 

.9 

1000 

.8 

1007 

.4 

1014 

.  1 

1018 

,  1 

1018 

.3 

1010 

.9 

1978 

1018, 

.9 

1017 

.0 

1013 

.0 

1010 

1 

1007 

.0 

1002 

.  7 

997 

.9 

1001 

.5 

1008 

.0 

1012 

.4 

1020, 

.7 

1018 

,0 

1010 

.b 

1979 

1018 

.9 

1014 

.9 

1013 

,7 

1012 

.0 

1008 

.3 

1004 

4 

1001 

,  7 

1001 

.4 

1007 

.8 

1013 

.b 

101b 

.4 

1018 

.4 

1010 

.9 

1980 

1019 

.8 

1015 

.  7 

1013 

.b 

1010 

.8 

1008 

.9 

1003 

.5 

999 

.  1 

1001 

.  1 

1008 

.3 

1013 

.2 

1017 

.8 

1018 

.  1 

1010 

.8 

MEAN 

1019 

.5 

101b 

.9 

1014 

.3 

1010 

.4 

1008 

.  1 

1003 

.b 

999 

.b 

1001 

.2 

1007 

.4 

1012 

.9 

1018 

.  1 

1019 

.3 

1011 

.0 

CLINO 

1019 

.  1 

1017 

.3 

1014 

.  1 

1010 

.9 

1009 

.0 

1004 

.b 

1000 

.3 

1001 

.b 

1007 

.b 

1013 

.7 

1018 

,4 

1019 

.8 

101  1 

.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  7  4  8  8  14  1  Ib.b  25.8  29.0  31.7  31.0  28.1  19. b  13.4  b.O  19.3 

1972  3.9  5.4  11.9  19.2  22.2  28.7  30.9  30.8  27. b  22.4  11.5  4.7  18.3 

1973  4.2  10.5  13. b  18.3  25.2  28.3  32.0  31.9  27.8  22.2  10.2  7.1  19.3 

1974  5.5  7.4  13.4  17.1  24.7  30.1  32.5  30.9  2b . 2  22.7  13.8  b.9  19.3 

1975  5.9  8.4  13.1  20.0  24.1  29.5  32.5  31.2  27.9  19.8  13. b  b.4  19.4 

tg7b      b.8  7.0  11.2  17.1  23.1  29.4  30.9  30.5  2b . 5  21.4  13. b  9.0  18.9 

1977  4.3  11.8  14.1  18.9  24.9  29.7  32.8  32.8  28.2  18.7  13.3  8.4  19.8 

1978  8.2  10.4  14.2  19.1  25.9  29.2  33. b  30.7  27.0  22.4  9.4  9.4  20.0 

1979  8.5  11.4  14.2  19.2  25.7  29.9  31.8  31. b  28.7  21.5  15.2  8.0  20.5 

1980  5.4  8.3  12.4  18.1  24.3  30.3  34.0  31.9  2b . 1  20.8  13. b  8.9  19.5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1971  1 .b  11.7    12.2 

1972  33.7  39.1    73.5 

1973  13.1  13.7     1.2 

1974  b4.1  b2.0  123.0 

1975  29.8  b5.5     5.5 

197b  b.2  37. b    71 .b 

1977  14.8     b.9    15.7 

1978  29.1  3b. 4     4.4 

1979  b7.1  13. b     3.0 

1980  11.2  28.7    55.7 


1  74 

1 

240 

.  1 

49 

.8 

300 

.2 

197 

.9 

199 

.5 

85 

.5 

lb7. 
Ib3. 


EUROPE 


HAMA 

NOTES  ON  PAGE  2fc 


SYRIAN  ARAB  REPUBLIC 


WMO  10030   35  CBN  036  13E  303    M 


STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

n71  362.4       37t,.\       "577.1  373.2       "372.2   '570.4   "368.4   "368.6   "374.0   "378.8   "380.5   "380.3  975.2 

1"372  "382.2   "381.3   "375. "3   "374.1   "373.6   "371.5   "36'3  . 4   "370.8   "374.3   "377.7   "380.5   "384.7  "376.3 

1"373  "382  2   "378  5   "378  0   "375  0   "373. "3   "371.8   "368.2   "36"3.3   "373.2   "376.6   "381.3   "3B3.3  "375.8 

1"374  "378.4   '37"3.5   877.4   "373.6   "373. "3   871.2   "368.8   868.6   873.4   876.8   880.8   880.3  875.3 

1875  881.7   878.3   878.4   875.5   874.0   871.4   868.3   868.3   872.5   877.8   880.6   8B1.8  875.8 

1876  878.4   878.6   876.5   875.4   874.2   872.6   868.8   870.4   874.5   875.7   880.5   882.8  875.8 

1877  __---------- 

1878  ------------ 

1878  883.6   880.8   880.7   878.3   877.8   875.4   873.6   872.7   877.5   881.1   882.2   883.3  878.0 

1880  ------------ 

MEAN  881.3   878.0   877.7   875.1   874.2   872.0   868.5   870.1   874.2   877.8   880.8   882.4  876.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT   .  NOV     DEC  MEAN 

1871  1021.3  1014.7  1015.1  1010.7  1008.7  1006.4  1004.1  1004.2  1010.0  1015.8  1018.4  1018.3  1012.4 

1872  1021.7  1020.5  1013.8  1011,2  1010.4  1007.6  1005.2  1006.5  1010.4  1014.5  1018.6  1023.8  1013.7 

1873  1021.6  1016.8  1016.1  1012.4  1010.5  1008.0  1003.7  1004.8  1008.2  1013.3  1018.8  1022.2  1013.2 

1874  1017.4  1018.2  1015.3  1011.0  1010.6  1007.2  1004.3  1005.3  1008.6  1013.5  1018.7  1018.0  1012.5 

1875  1020.7  1017.0  1016.5  1012.6  1010.8  1007.5  1003.8  1005.0  1008.6  1014.8  1018.5  1021.0  1013.1 

1876  1017.1  1017.5  1014.7  1012.8     -  -    1005.6  1006.2     -    1012.4  1016.1  1018.0 

1877  ------------ 

1878  ------------ 

1878  1021.0  1017.7  1017.4  1015.4  1013.2  1010.2  1008.0  1007.1  1012.4  1016.7  1018.7  1020.6  1014.8 

1880  .-------.--- 

MEAN  1020.1  1017.5  1015.6  1012.3  1010.7  1007.8  1005.0  1005.6  1010.0  1014.4  1018.4  1020.7  1013.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1871  7.6     7.7    12.0    14.5    22.7    25.7    27.2    27.8    26.3    18.5    13.7     6.7  17.6 

1872  3.2     5.1    11.6    17.0    20.3    25.3    26.7    27.6    26.0    21.1    12.3     5.5  16.8 

1873  3.8     8.8    12.0    15.8    22.2    24.8    28.4    28.1    26.2    21.5     8.8     8.1  17.6 

1874  5.4     8.0    12.6    15.5    21.1    26.3    28.3    27.4    24.6    22.5    13.8     8.0  17.8 

1875  6.8     7.7    12.0    17.8    20.8    25.5    28.3    27.4    25.3    18.8    13.8     6.4  17.7 

1876  8.3     6.2    11.0    15.5    21.4    25.5    26.8    26.6    24.5    20.2    12.6     8.6  17.3 

1877  ------------ 

1878  ------------ 

1878  7.3    10.2    12.1    16.2    21.4    26.1    28.0    27.8    25.8    18.8    13.5     8.0  18.0 

1880  ------------ 

MEAN  6.1     7.8    11.8    16.1    21.4    25.6    27.7    27.5    25.5    20.6    12.8     7.3  17.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1871  31.2    71.8    47.4   122.4  .4     0       0        T       0         .5    52.5   114.8  441.1 

1872  45.4    42.7    71.8    51.4    14.8  .7     0       0        .5    17.6    12.2    24.1  281.2 

1873  83.3    14.6    55.8    23.3     2.3  1.0     0      0      0      8.3    42.8    44.3  2B5.8 

1874  74.5    71.6    63.1    13.4     T  0       0       0        .IT      66.6    67.1  356.4 

1875  44.5   136.5    21.8    27.2     8.5     0  0       0       B.5     T      33.8    63.2  345.2 

1876  38.0    67.2    40.8    16.7    17.6     0  T       0       T      38.7    46.0    55.2  322.3 

1877  48.4    68.0    66.8    56.7    10.2     0  0       0       0      40.5     3.5    87.7  382.8 

1878  77.0  62.0  78.7  8.4  7.8  .2  0  0  0  43.3  3.0  64.1  345.6 
1878  11B.6  13.3  31.0  12.8  .5  0  0  0  0  55.7  55  8  57  4  345  2 
1880  ------------ 

MEAN  63.7    60.8    53.1    37.0     7.0      .2     T       T       1.0    22.8    35.2    64.2  345.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KAMISHLI  SYRIAN  ARAB  REPUBLIC       WMO  40001   37  03N  04  1  1 3E   452  M 

NOTES  ON  PAGE  2fc 

STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1020.6  1015.5  1015.0  1010.7  1007.2  1001.5   998.9  1000.1  1007.3  1013.9  1018.3  1019.1   1010.6 

1972  1021.4  1020.5  1013.8  1011.4  1009,7  1004.5  1000.0  1002.7  1007.7  1013.3  1017.8  1022.6   1012.1 

1973  1021.3  1017.3  1015.6  1011.1  1007.7  1002.9   998.0  1000.2  1006.2  1011.9  1019.1  1021.2   1011.0 

1974  1017.9  1019.1  1015.3  1010.3  1007.9  1002.7   998.6  1000.9  1006.5  1012.4  1018.3  1019.6   1010.7 

1975  1020.9  1017.0  1015.5  1012.0  1008.3  1002.7   998.4   999.5  1005.8  1012.9  1019.8  1020.9   1011.0 

1976  1018.4  1017.2  1015  1  1012.3  1009.4  1004.0   999.0  1000.1  1006.7  1011.7  1017.3  1018.3   1010.7 

1977  1020.4  1014.5  1016.4  1009.8  1009.1  1002.3   997.0  1000.2  1007.2  1013.9  1017.9  1019.4   1010.6 

1978  1020.3  1017.9  1014.2  1011.7  1007.1  1002.6   999.7  1000.6  1008.0  1013.1  1020.9  1018.8   1011.2 

1979  1020.0  1016.0  1014.9  1013.2  1009.5  1004.6  1000.9  1001,5  1008.1  1014.1  1017.2  1019.5   1011.6 

1980  1020.3  1016.6  1014.1  1011.7  1009.4  1002.8   998.0   999.9  1007.6  1012.9  1018.5  1018.6   1010.8 

998.9  1000.6  1007.1  1013.0  1018.5  1019,8   1011,0 
999.2  1000.5  1007.0  1013.7  1018.6  1020,2   1011,3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  9,1  7,0  12,6  14,5  23,8  28,2 

1972  2,4  4,9  10,9  17,4  18.7  26,4 

1973  4.7  9,3  11,3  15.3  23.3  27.6 

1974  4.5  6.7  12.2  14.4  23.0  28.9 

1975  6.1  6.8  11.4  18.7  21.6  28. 1 

1976  5.8  5.3  10.1  14.6  20.3  27.6 

1977  3.8  11.4  12.3  17.0  23.3  28.6 

1978  6.7  7.4  12.5  15.3  23.6  27.6 

1979  7.3  7.0  12.7  16.5  23.6  28.6 

1980  4.7  7.3  10.6  14,7  21,6  29, 1 

MEAN      5.5  7.3  11.7  15.8  22.3  28,1 

CLINO      6,2  7,7  11,2  16. 0  22.0  28.0 

PRECIPITATION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 

rEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

n?!  1017.5  1012.0  1013.3  lOO^.b  1008.7  1007.3  1005.5  1004.8  1010.4  1014.7  101fc.3  101b. 7  1011.4 

1^72  1017. fc  1017.1  1012.3  lOOg.b  1010.1  1008.1  100b. 5  1007.1  1010.2  1013.2  101b. 2  1021.0  1012.4 

n73  1017. g  1014.1  1014.5  1011.5  1010.7  1008.4  1004.8  100b. 0  1007.8  1010.8  1015.1  1017.4  1011. b 

1<574  1012  5  1013  0  1011  4  1007.5  1008.7  100b. 4  1003.4  1004.0  1007.2  1010.5  1014.2  1014.1  1009.4 

1975  1015.7  1012.3  1012.7  1009.1  1008. b  100b. 3  1003.2  1003.9  100b. b  1011.5  1014.3  1014.9  1009.9 

197b  1012.5  1013.9  1010.2  1009.8  1008.3  1007. b  1004. b  1005.2  1009.1  1009.4  1012. b  1013.4  1009. b 

1977  1015  0  1011  1  1014  0  1007.8  1009.3  1005.8  1002.5  1004.2  1008.8  1012.8  1014.7  1013.8  1010.0 

1978  1014.2  1012.8  1010.8  1009.5  1008.9  100b. 1  1003.2  1005.4  1009.1  1010.9  1017.2  1013.3  1010.1 

1979  1014.2  1011.5  1012.1  1010.7  1009.9  1007.0  1 005 . b  1004.7  1009.0  1011. b  1011. B  1014.0  1010.2 

1980  1015.1  1012.0  1009.7  1009.4  1009.1  1007.0  1004.2  1004.8  1009.2  1011.5  1014.0  1014. b  1010.1 

MEAN  1015  2  1013.0  1012.1  1009.5  1009.2  1007.0  1004.3  1005.0  1008.7  1011.7  1014. b  1015.3  1010.5 

CLINO  1014.9  1013.5  1012.1  1010.2  1009.9  1007.4  1004.8  1005.5  1009.0  1012.0  1015.1  1015.7  1010.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1018.5  1013.0  1014.3  1010. b  1009.7  1008.3  100b. 5  1005.8  1011.4  1015.7  1017.3  1017.7  1012.4 

1972  1018  b  1018.1  1013.3  1010. b  1011.1  1009.1  1007.5  1008.1  1011.2  1014.2  1017.2  1022.0  1013.4 

1973  101B.9  1015.1  1015.5  1012,5  1011.7  1009.4  1005. B  1007.0  1008.8  1011. B  101b. 1  1019.1  1012. b 

1974  1014.5  1015.0  1013.4  1009.5  1010.7  1008.4  1005.4  100b. 0  1009.2  1012. b  101b. 2  101b. 1  1011.4 

1975  1017.7  1014.3  1014.7  1011.1  1010. b  1008.3  1005.2  1005.9  1008. b  1013.5  101b. 3  101b. 9  1011.9 

197b  1014.5  1014.9  1012  2  1011. B  1010.4  1009.5  100b. b  1007.2  1011.1  1011.5  1014. b  1015.3  1011. b 

1977  101b. 9  101b. 7  1015.9  1009.8  1011.3  1008.3  1004.9  100b. b  1011.2  1015.1  1017.1  101b. 3  1012.5 

1978  101b. 8  1015.4  1013.3  1012.0  1011.3  1008. b  1005. b  1007.8  1011.5  1013.4  1019.8  1015.9  1012. b 

1979  101b. 8  1014.1  1014. b  1013.0  1012.3  1009.4  1007.9  1007.1  1011.4  1014.1  1014.2  101b. b  1012. b 
19B0  1017.7  1014. b  1012.3  1011. B  1011. b  1009,4  100b. b  1007,2  1011.7  1014.0  101b. b  1017.2  1012.5 

MEAN  1017.1  1015.1  1014.0  1011.3  1011.1  1008.9  100b. 2  100b. 9  1010. b  1013. b  101b. 5  1017.3  1012.4 

CLINO  101b. 7  1015,5  1013.8  1011.8  1011.5  1009.1  1 00b , 5  1007,0  1010.7  1013.7  101b. 5  1017.5  1012.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  14.2    12.2  15.9    Ib.b    21.7    24.3  2b. 2  27,2  2b. 0  22.0  IB. 3  11,8  19.7 

1972  9.1    10,5  14,8    19.3    20.4    24.3  2b. 2  27.4  2b . 3  23.2  17.5  12,2  19.3 

1973  10. b    14.7  15.3    17. b    21.1    23.9  2b. 9  27,4  25.9  22.9  15.1  13.2  19.5 

1974  9.7    12.3  15,4    17.2    19. b    23.2  25.9  2b. 5  24. B  23.5  17.7  12.7  19.0 

1975  11.2    11. b  15.4    19.8    20.0    23.5  25.8  2b. 2  25.3  22.4  17.4  11.2  19.1 

197b  12.8    10.3  14,2    lb. 8    20.5    23.1  25.5  25,7  24.5  22.3  1B.8  14.3  19.1 

1977  10.0    14.5  14.8    17.4    19. b    23. b 

1978  12.9    14.2  15,3    17.4    21.3    23.2 

1979  12.5    15.0  15,5    18.4    20.5    24. b 


1980 


PRECIPITATION  MM 
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b9.b  4.1  232.1  745.1 
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STATION  PRESSURE  MB 
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861 

0 

865 

1 

868 

6 

871 

4 

875 

1 

866.8 

nya 

872 

8 

8fe8 

7 

868 

1 

865 

8 

964 

5 

862 

0 

858 

1 

858 

5 

864 

0 

867 

6 

872 

3 

874 

1 

866.6 

1874 

8b8 

3 

870 

5 

86,8 

2 

864 

3 

864 

2 

861 

2 

858 

4 

858 

7 

863 

5 

867 

8 

871 

8 

871 

6 

865.8 

1875 

872 

8 

8&8 

1 

8fc8 

3 

866 

3 

864 

0 

861 

2 

858 

2 

858 

0 

862 

8 

868 

7 

871 

5 

872 

1 

866.3 

197& 

8&8 

8 

86,8 

1 

867 

7 

866 

1 

864 

8 

862 

7 

858 

5 

860 

2 

865 

1 

867 

0 

870 

8 

870 

8 

866.2 

1877 

871 

8 

871 

7 

868 

8 

863 

8 

865 

1 

861 

0 

857 

3 

858 

7 

864 

8 

868 

8 

872 

1 

871 

2 

866.5 

1878 

871 

b 

870 

1 

867 

2 

865 

5 

864 

0 

860 

8 

858 

7 

860 

4 

864 

8 

868 

1 

873 

8 

870 

8 

866.3 

1878 

871 

1 

8fe8 

4 

868 

0 

867 

0 

864 

8 

862 

3 

860 

4 

858 

7 

864 

8 

868 

8 

870 

2 

870 

8 

866.4 

1880 

871 

8 

8b8 

4 

866 

6 

865 

5 

865 

1 

861 

6 

858 

2 

858 

8 

865 

1 

868 

5 

871 

3 

871 

0 

866.  1 

MEAN 

871 

& 

868 

b 

868 

1 

865 

3 

864 

3 

861 

5 

858 

6 

858 

8 

864 

5 

868 

4 

871 

7 

871 

8 

866.3 

LINO 

870 

8 

8fe8 

b 

867 

3 

865 

3 

864 

6 

861 

7 

858 

6 

858 

5 

864 

2 

868 

4 

871 

4 

871 

8 

866.  1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB     MAR 

1871  1021 .3  1014.8 

1872  1021 .5  1021 .0 

1873  1021 .8  1017.6 

1874  1018.0  1018.0 

1875  1021 .6  1017.5 


1876  1018.4  1017.6  1015.5  1012.7 

1877  1020.8  1018.4  1017.5  1010.3 

1878  1020.1  1017.8  1014.5  1012.0 
1878  1018.6  1016.1  1015.0  1013.4 
1880  1020.7  1016.8  1014,1  1012.1 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1015 

2 

1010 

4 

1007 

8 

1005 

2 

1002 

1014 

1 

101  1 

4 

1008 

8 

1006 

7 

1004 

1016 

6 

1012 

4 

1010 

0 

1007 

0 

1002 

1015 

6 

1010 

8 

1008 

7 

1005 

8 

1002 

1016 

8 

1012 

6 

1008 

7 

1006 

1 

1002 

1003.1  1008.6  1015.8  1018.1  1018.7 

1005.5  1010.1  1014.5  1018.1  1024.3 

1003.8  1008.8  1013.5  1020.5  1022.7 

1004.1  1008.6  1013.6  1018.3  1020.2 

1003.5  1007.7  1015.0  1018.8  1020.8 


1010.5  1007.6  1004.1  1005.0  1010.4 

1010.7  1006.1  1001.5  1004.0  1008.8 

1008.3  1005.7  1002.7  1005.0  1010.1 

1010.2  1007.0  1004.8  1004.2  1008.7 

1010.7  1006.1  1002.3  1004.2  1010.3 


1011.8  1008.8  lOOfc. 
1011.5  1010.0  1006. 


TEMPERATURE  DEG  C 


1871 

7.7 

8.0 

13.2 

1872 

4  .  7 

5.0 

12.2 

1873 

4  .7 

10.4 

12.8 

1874 

5.2 

7.  7 

13.0 

1875 

6.5 

8.0 

13.0 

1876 

7.0 

7.2 

10.8 

1877 

5.0 

12.0 

13.0 

1878 

7.7 

10.7 

13.6 

1878 

7.6 

11.4 

14.3 

1880 

5.8 

7.8 

1  1  .8 

MEAN 

6.2 

8.8 

12.8 

CLINO 

6.8 

8.8 

12.8 

17 

4 

23 

6 

25 

8 

16 

8 

23 

1 

27 

8 

18 

6 

22 

6 

26 

8 

16 

8 

22 

4 

26 

8 

17 

8 

23 

2 

27 

0 

23.5    27.7 


28.5 
28.  1 


1013.0  1018.2  1018. 

1016.0  1018.7  1018. 

1014.0  1022.2  1018. 

1014.8  1017.3  1018. 

1014.6  1018.6  1018. 


MEAN 

1012.0 
1013.5 
1013.1 
1012.3 
1012.7 

1012.6 
1013.0 
1012.7 
1012.6 
1012.4 


PRECIPITATION  MM 


1871 

1  1 

2 

1872 

20 

1 

1873 

5 

4 

1874 

48 

5 

1875 

12 

4 

1876 

3 

4 

1877 

18 

2 

1878 

1  7 

2 

1878 

35 

6 

1880 

17 

7 

62.3         85.3 


1  .3 
2.0 
1  .3 


8.8 
1  .8 
8.4 

T 

4.8 
7  .4 


117. 
216. 


130.  1 
147.1 
56.2 
127.0 
128.7 

138.2 
133.6 


301 


TURKEY 
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WMO  17350   37  OON  035  25E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

igyi 

1>372 
1'373 
1S74 
1375 

ig7E. 
1'977 
1978 
1'379 
1"980 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1017  0  1011  3  1012.1  1008.7  1007.6  1005.8  1003.6  1003.0  1008.8  1013.3  1015.0  1015.4 

1017  0  101b  8  1011  fe  1009  0  1008.7  1006.4  1004.2  1005.2  1008.7  1011.8  1015.3  1020.0 

1017  1  1013  3  1013  1  1009.5  1009.0  1006.6  1002.6  1003.8  1007.2  1011.2  1016.4  1018.1 

1013  9  1014  7  1012  6  1008.0  1009.0  1006.6  1003.3  1003.9  1007.7  1011.0  1015.1  1014.8 

1017  0  1013  5  1013.2  1009.8  1009.2  1006.8  1003.7  1004.3  1007.8  1013.1  1015.8  1017.0 


1013.3  1014.3  1012.2  1010. 

1016.8  1015.9  1015.2  1007, 

1015.5  1014.0  1011.8  1010, 

1018.1  1014.9  1015.4  1013 , 
1015.8  1013.3  1010.6  1009, 

1016.2  1014 . 

1014.3  1013. 


9  1009.1  1007.7  1004.5  1005.0  1009.2  1010.2  1013.9  1014.8 

6  1009.0  1004.7  1002.3  1004.0  1008.4  1013.1  1015.7  1015.2 

3  1010  2  1006  3  1004.5  1007.1  1011.2  1014.1  1021.0  1017.3 

3  1012.4  1008.6  1006.8  1005.4  1009.4  1012.0  1013.5  1015.1 

0  1009.2  1006.8  1004.4  1004.5  1008.9  1012.2  1014.6  1014.2 

1006.6  1004.0  1004.6  1008.7  1012. 

1006.8  1003.2  1004.0  1008.0  1012. 


MEAN 

1010.1 
1011 .2 
1010.6 
1010.0 
1010.9 

1010.4 
1010.7 
101 1  .9 
1012.1 
1010.3 

1010.8 
1010.4 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


APR 


1019.4  1013.8  1014.5  1011, 

1019.5  1019.3  1014.0  1011. 
1015.7  1015.4  1011, 
1017.1  1015.0  1010. 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1010.0  1008.1  1005.9  1005.3  1011.1  1015.7  1017.4  1017.9 

1011.1  1008.7  1006.5  1007.5  1011.1  1014.2  1017.7  1022.6 
1011  4  1008.9  1004.9  1006.1  1009.5  1013.6  1018.8  1020.5 
1011  4  1008.9  1005.6  1006.2  1010.0  1013.4  1017.5  1017.2 


5  1016.0  1015.6  1012.2  1011.6  1009.1  1006.0  1006.6  1010.1  1015.5  1018.2  1019.5 


1019 
1016 
1019 

1015.8  1016.8  1014.6  1013.3  1011.5  1010.0  1006.8  1007.3  1011 
1019.3  1018.3  1017.6  1010.0  1011.4  1007.0  1004.6  1006.3  1010 

1017.9  1016.4  1014.2  1012.7  1012.6  1008.6  1006.8  1009.4  1013 
1020.5  1017.3  1017.8  1015.7  1014.8  1010.9  1009.1  1007.7  1011 
1018.3  1015.8  1013.0  1011.4  1011.6  1009.1  1006.7  1006.8  1011 


1012. 
1015. 
1016. 
1014  . 
1014  . 


1016.3  1017. 
1018.1  1017. 

1023.4  1019. 
1015.9  1017. 
1017.0  1016 . 


MEAN   1018  6  1016  7  1015  2  1012.0  1011.7  1008.9  1006.3  1006.9  1011.1  1014.6  1018.0  1018.6 

CLINO   1016.8  1015.7  1014.4  1013.0  1011.8  1009.1  1005.5  1006.3  1010.3  1014.9  1016.8  1018.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 


MEAN 

1012.5 
1013.6 
1013.0 
1012.4 
1013.3 

1012.8 
1013.0 
1014.3 
1014.4 
1012.7 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

MEAN 


25.  1 
25.2 


10.4 
12.4 
10.9 


27.6    28.0    25.2 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


19.8 
25.8 
95.2 


160.0 
154.8 
175.7 


MEAN     99. 
CLINO    110. 


32.5 
100.0 


36.5   127.3 


58.0 
52.1 


52.2 
52.8 


182.2   109.3   124.7 


127.6   151.2 


93,2    65.8 


18.2    65.0 


95.3   154.6 


32.0   136.7 


64 

0 

437 

8 

0 

319 

4 

78 

3 

407 

8 

334 

4 

724 

2 

81 

3 

591 

0 

160 

5 

1041 

0 

144 

9 

605 

8 

143 

4 

755 

2 

137 

3 

546 

2 

71 

1 

770 

1 

121 

5 

619 

9 

101 

9 

611 

0 

EUROPE 


AFYON 
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STATION  PRESSURE  MB 


1^71 

soo 

4 

833 

1 

834 

b 

835 

3 

83b 

4 

837 

0 

835 

8 

83b 

8 

833 

8 

303 

1 

833 

b 

300 

7 

837 

7 

1972 

soo 

8 

300 

3 

83fc 

3 

833 

b 

83b 

5 

837 

0 

835 

5 

837 

1 

833 

4 

833 

b 

301 

8 

30b 

1 

898 

7 

1'573 

goi 

0 

834 

8 

837 

h 

835 

1 

838 

7 

838 

3 

835 

4 

837 

3 

833 

5 

300 

2 

301 

2 

301 

b 

838 

4 

1'374 

B^g 

3 

83t 

3 

837 

7 

834 

1 

835 

8 

83b 

0 

837 

2 

83b 

5 

833 

1 

838 

8 

300 

b 

838 

8 

837 

b 

n75 

8SS 

5 

837 

e> 

83fc 

3 

836, 

4 

83b 

4 

83b 

2 

835 

4 

83b 

3 

300 

0 

301 

2 

300 

7 

300 

3 

838 

1 

ig7b 

8S5 

i. 

833 

2 

83fe 

0 

835 

4 

837 

3 

838 

3 

83fe 

0 

837 

5 

833 

2 

838 

7 

300 

1 

837 

8 

837 

b 

1377 

833 

3 

838 

3 

300 

2 

834 

1 

838 

3 

83b 

0 

835 

3 

837 

2 

833 

3 

302 

4 

833 

7 

838 

7 

838 

3 

1578 

837 

0 

834 

3 

835 

0 

834 

b 

837 

b 

837 

2 

837 

3 

837 

8 

837 

3 

300 

3 

304 

b 

837 

0 

837 

b 

197'3 

83b 

1 

835 

4 

837 

2 

83b 

2 

837 

8 

838 

2 

838 

5 

83b 

0 

300 

7 

300 

1 

833 

2 

838 

4 

837 

8 

1880 

837 

7 

837 

0 

834 

4 

834 

5 

83b 

1 

837 

1 

835 

8 

837 

5 

300 

4 

300 

5 

301 

1 

838 

3 

837 

5 

MEAN 

838 

7 

836. 

8 

83fc 

7 

834 

3 

837 

1 

837 

1 

83b 

3 

837 

1 

833 

5 

300 

5 

300 

3 

833 

8 

838 

0 

CLINO 

837 

fc 

837 

0 

83b 

2 

83b 

5 

837 

5 

837 

4 

835 

3 

83b 

8 

833 

5 

301 

2 

300 

8 

833 

5 

838 

0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAT 


1371  1020. b  1013.7  1013. 

1372  1025.7  1024.2  101b. 

1373  1023. b  1014.7  1017. 

1374  1024.0  1018.5  101b. 

1375  1022.4  1013.8  1015. 


137b  1018.4  1022.5 

1377  1021 .7  1018.5 

1378  1018. b  1014.4 
1373  1017.1  1014.3 
1380  1020.8  1018. b 


1015. 
1020. 
1014  . 
1015. 
1014  . 


1013.0  1012.1 
1003.3  1011.3 
1012.8  1014.4 

1012.1  1011.4 

1013.0  1012.1 

1012.7  1013.1 

1011.2  1013.3 

1011.8  1012.7 
1013. b  1013.7 

1012.1  1011.4 


JUN 

1011. 
1010. 
1012. 
1003. 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1008. b  1010.2  1014. 

1007.3  1010.0  1013. 

1007 .8  1011.4  1013. 

1003.8  1003.8  1014. 


1010.3  1007 .8  1003 .1  1014.3 


1021 ,3  1018.8  1022.8 

101b. b  1021 .7  1023.4 

1020.2  1021 .5  1022,3 
1014.0  1013.3  1021 . 1 

1018.3  1020.5  1024.3 


1012.7  1003.3  1011.3  1014.5  1015.2  1018.3  1013. 

1003. b  1008.3  1003.8  1014.1  1021.1  1017. b  1020. 

1011.0  1003.3  1011.3  1012.8  1017.0  1025.8  1017. 

1012.1  1011. b  1008.4  1015.4  101b. 8  1018.3  1013. 
1010.5  1007.4  1010.1  1015.8  1017.2  1020.0  1018. 


MEAN 

1015.1 
101b. 5 
101b. 1 
1015.1 
1015.8 

1015.3 
1015. b 
1014,7 
1014.8 
1014.7 


TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

1371  5.0  1 

1372  -   4.b  -   ; 

1373  -    .5  i 

1374  -4.8  1 

1375  -    .8 

137b  -   2.3  -  i 

1377  .2  6 

1378  1.2  t 
1373  2.1  ( 
1380  -   1.5 


PRECIPITATION  MM 


JUN 
18.5 


5.3  -   3.4 


1371 

24 

5 

33 

3 

b1 

2 

54 

3 

bO 

8 

1372 

21 

3 

23 

3 

22 

4 

31 

7 

31 

2 

1373 

7 

3 

22 

3 

41 

5 

27 

7 

53 

3 

1374 

20 

3 

41 

0 

32 

8 

33 

8 

24 

b 

1375 

34 

4 

33 

b 

4b 

0 

18 

3 

78 

7 

137b 

b5 

3 

23 

1 

31 

8 

b5 

b 

101 

3 

1377 

27 

b 

23 

4 

15 

4 

b2 

3 

3b 

3 

1378 

52 

1 

73 

7 

33 

8 

48 

3 

13 

0 

1373 

53 

1 

1  1 

3 

18 

4 

41 

3 

12b 

7 

1380 

bb 

4 

20 

3 

37 

1 

52 

8 

31 

7 

MEAN 

37 

4 

32 

5 

40 

0 

43 

8 

5b 

5 

CLINO 

50 

2 

4b 

5 

43 

2 

4b 

b 

bO 

7 

7 

3 

38 

3 

57.4 

18 

1 

52 

3 

453 

b 

47 

8 

8 

5 

b7.3 

1  7 

b 

T 

3b7 

3 

15 

5 

2 

5 

55.1 

3 

1 

44 

1 

288 

7 

3 

8 

14 

8 

b.4 

21 

7 

28 

b 

238 

2 

15 

3 

T 

13. b 

55 

1 

33 

1 

432 

4 

T 

T 

74.3 

1  7 

3 

41 

3 

511 

8 

2 

2 

32 

5 

31  .b 

11 

8 

34 

1 

318 

3 

0 

23 

8 

b3.0 

1 

5 

47 

0 

4b4 

b 

T 

5 

7 

44  .b 

b5 

5 

32 

1 

471 

4 

7 

8 

35 

4 

33.3 

51 

0 

51 

3 

407 

0 

10 

7 

lb 

3 

45  4 

2b 

3 

37 

2 

335 

b 

3 

7 

13 

8 

28.2 

3b 

4 

48 

4 

4b1 

3 
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STATION  PRESSURE  MB 


1871 

31E>, 

.b 

308 

,b 

303 

.3 

303. 

8 

310, 

.5 

310 

,b 

303, 

,3 

31  1 

.0 

314, 

3 

317, 

,3 

315, 

,2 

315, 

,5 

312. 

5 

1372 

31b 

,8 

31fc 

.2 

312 

.  1 

308 

.3 

310 

.  7 

310 

.3 

303 

.0 

310 

,7 

313, 

.b 

314 

.5 

31b 

.8 

322 

.  1 

313 

.5 

1'?73 

31E. 

.3 

310 

.3 

313 

.  1 

303 

,  7 

312 

,7 

312 

.4 

303 

4 

312 

.4 

314 

.0 

314 

,3 

315 

.3 

317 

.b 

313 

.2 

1574 

315 

.  1 

312 

.6 

312 

,8 

308, 

.4 

310 

.5 

310 

.0 

311 

.2 

310 

.5 

313, 

.8 

313 

.b 

31b 

,2 

314 

.2 

312 

.4 

1375 

315 

.4 

312 

.8 

31  1 

.8 

310 

,8 

310 

.8 

303 

.3 

303 

.  1 

310 

.4 

314 

.5 

315 

.5 

31b 

,  1 

316 

.8 

312 

.8 

1<37fc 

311 

.  1 

315 

.4 

312 

,0 

310 

.  1 

311 

.4 

312 

.5 

303 

.5 

311 

.0 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FE8  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1022.0  1013.5  1013.4  1012.2  1010.7  1003.8  1007. b  1003.1  1013.3  1021.2  1013.3  1022.1  1014. b 

1372  1025.7  1024. b  101b. 3  1011.2  1011.0  1003.1  100b. b  1008.8  1013.5  101b. 3  1021.5  1030.3  101b. 2 

1373  1025.4  1014. b  1018.1  1012.4  1013.2  1011.8  1007.1  1010.7  1013.5  101b. 7  1020.3  1024.4  1015.7 

1374  1023.8  1018.4  101b. 2  1011.0  1011.1  1008.4  1003.1  1008. b  1014.0  1014.2  1020.5  1021.0  1014.7 

1375  1022.8  1013.0  1015.1  1012.2  1011.4  1008. fe  100b. 4  1008.2  1014.4  1017.8  1020. b  1024.8  1015.1 

137b  1018.3  1024.1  101b. 3  1012.1  1011.7  1012.2  1007.5  1003.5  1013.3  1014. b  1018.7  1013.4  1014.3 

1377  1022.2  1018.3  1013.5  1010.2  1012.5  1003.3  1007.3  1010.1  1013. b  1020.3  1018.4  1021.3  1015.3 

1378  1013.2  1014. b  1013.8  1011. b  1012.4  1010.0  1008.7  1010.3  1012.0  101b. 8  1 02b . 5  1017.3  1014.5 
1373  1018.0  1014.8  1015.0  1013.0  1012. b  1010. b  1010.2  100b. 8  1014. b  1017.5  1018.3  1013.3  1014.2 
1380  1022.2  1013. b  1010.8  1011.7  1010. b  1003. b  100b. 0  1003.7  1015.2  101b. 3  1020.0  1018.3  1014.2 

MEAN  1022.0  1018.2  1015.5  1011.8  1011.7  1003.3  1007. b  1003.2  1013.8  1017.2  1020.5  1021.3  1014.3 

CLING  1013.3  1017.2  1015. b  1012.8  1011.5  1010.1  1007.5  1008.3  1015.3  1017.2  1013.5  1020.7  1014. b 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  4.4  2.7  b.3  10.4    15.5    13.3    23.0    22.0    13.0  10.5  7.2  1.4  11.8 

1372  -   4.0  -   2.b  b.O  13.4    lb. 2    20.0    23.2    22.4    18.3  12.8  5.b  -    .8  10.3 

1373  -   2.8  4.3  4.1  10.2    lb. 2    18.7    22.8    21.5    13.3  13.2  4.8  1.4  11.2 

1374  -   4.2  2.5  7.3  3.0    15.0    20.3    22 . b    21.8    lb. 3  lb. 4  7.0  .5  11.4 

1375  -   1.3  .3  8.1  13.0    14.7    20.3    24.1    22.8    18.5  12,2  5.5  -   1.3  11.4 

137b  -   3.4  -   3.7  4,3  10.7    15. b    13.4    21.3    20.7    Ib.b  13.3  8.5  1.7  10.5 

1377  -   1.2  b.2  5.b  11.1    Ib.l    13.4    23.3    23.0    17.8  3.8  3.0  1.1  11.8 

1378  1.0  5.3  7.4  3.8  Ife.O  13.3  23.5  21.3  17.2  13.5  4.4  3.4  11.3 
1373  1.2  4.b  8.3  11.0  15.3  20 . b  21. b  23.3  13.4  12.4  8.0  2.8  12.5 
1380  -   3.2  -    .1  4,3  3.4    15.5    13.3    24.3    22.5    lb. 4  13.8  7.8  3.b  11.3 


PRECIPI TATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  TOTAL 

14.2  53.7  43.7  33b. 3 
b5.3  17.7  14.2  441  .b 

2.3  13.5  52.0  328.3 
14. b  14.3  57.3  377.0 
20.0  58.8  40.5  514.3 

7b. 0  17.3  b7.2  43b. 7 

8.4  17.3  24.5  242.0 

47.3  T  b7.7  413.1 
38. b  40.7  23.2  345. b 

3.3  b1.3  38.3  414. b 

23.2  23.7  44.1  331.3 

23.7  30.0  42.7  353.3 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  1018. b  1011.8  1013.3  1010.7  1003.7  1007.3  1005.4  1005.5  1011.2  101b. 4  101b. b  1018.1  1012.1 

1372  1018.3  1018.2  1013.2  1010.1  1010.7  1008.5  100b. b  1007.4  1011.1  1014.0  1017.3  1022.2  1013.2 

1373  1013.1  1013.7  1015.3  1011.3  1011.4  1003.1  1004.3  100b. 5  1010.0  1013.1  1018,3  1013,3  1012.8 

1374  101b. b  1015.4  1014.1  1010,3  1010.7  1008,1  1005, b  100b. 3  1003.3  1013,1  1017,1  101b, 2  1012,0 

1375  1017.3  1015,4  1014,3  1011,7  1010.0  1007,4  1004,5  1005,0  1003.0  1013, b  101b, 0  101b, 8  1011.8 

137b   1013,3  101b, 1  1012,2  1011,0  1010,1  1008,8  1005,8  1 00b , 0  1010, b  1011,4  1014,8  1014, b  1011.2 

1377  1017.2  101b. b  101b. 2  1008.8  1011.2  100b. 5  1003.3  1005.1  1003. b  1015.2  101b, 3  1015,2  1011.8 

1378  1014.2  1013.0  1011.8  1010, b  1010,4  1007.3  1004,2  100b, 3  1010,0  1012,3  1018.3  1014,1  1011.1 
1373  1015.0  1012,4  1013.7  1011,3  1010,3  1008,1  100b. 7  1005.3  1010.3  1013.2  1013.7  1015,2  1011.4 
1380   1015,3  1013,4  1011,1  1010,7  1010.7  1008.0  1004,8  100b, 0  1010,3  1013.4  101b. 4  1015.3  1011.4 

13. b  1010,8  1010, b  1008.0  1005.2  1005.3  1010.3  1013. b  101b. b  101b. 8  1011.3 

13.3  1012,4  1011,5  1003,0  1005,7  100b, 8  1010, b  1014,8  101b. 5  1017.1  1012.4 

TEMPERATURE  PEG  C 
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25,2  28,0    27,4  24,4  13, b  14,8  11,2  18,4 

25.0  28.2    28.1  24.3  20,3  15,5  11, b  18, b 

PRECIPITATION  MM 

YEAR          JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL             AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1371  127,5  334,8         b1,7  33,3  lb, 5  3,8  41,3           T  T                3,1  lbb,2  20b, 0  10bb,8 

1372  210.3  138,3         b4,4  31,4  41,7  3,b  0                T  13.5  83,5  3,2  27.5  b30,b 

1373  32, b  220,8          34,3  17.3  3.b  lb. 2  TOT  22. b  55 . b  83.3  552.3 

1374  35.4  b24,b  14b, b  15.0  11.3  TOT  3.2  bb.4  128.0  205.2  1301.7 

1375  4b5.1  202.0    10,3  27,8  53,7  12.1  0       3.4  0  54.5  142,5  308,4  1280,4 

137b    lb3.7  53,5    b2,3  83,3  b4,5  b,7  b,7     T  40,3  235,2  207,1  204,4  1135,5 

1377  lb2,7  35,3  113,4  107.0  10. b  3.b  TOT  b8 . 1  b1,1  42b , 1  334,5 

1378  287.3  322,5  13b, b  43.0  T  0  0  0  8.8  121. b  127.4  388  b  1435,8 
1373  381.3  243.0  b3.4  3.3  Ib.b  5,3  T  T  T  1b5,0  242.3  155.2  1282. b 
1380    218.2  83.1    73.7  58 . b  32.5  2,4  0      0  41. b  21.5  3b, 8  132,1  82b, 5 

MEAN    220,5  233,1    77,4  42.7  25.1  b.7  4.3      ,3  11,4  84,7  123  b  220  3  1050  7 

CLINO    255,0  143,4    8b , 1  40.7  2b . 1  10,4  2,3     3.0  10.3  53.3  115.2  284.1  1023.3 
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STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


MEAN 


1971  1020.6  1013,5  1013.3  1013.5  1012.1  1011. 

1972  1024.9  1022. 6  1018.1  1009.9  1011.9  1011. 

1973  1024.2  1013.8  1018.1  1012.7  1015.3  1014. 

1974  1023.8  1018.2  1018.1  1012.4  1012.1  1010. 


1010.5  1012. 

1009.5  1011. 

1009.7  1014. 

1012.4  1011. 


1975   1020.9  1019.9  1015.1  1012.9  1012.2  1010.6  1009.9  1011.2 


1016.5  1022.  1  1017.5  1021 .8 

1015.2  1017.3  1021 . 1  1030.0 

1016.0  1017.6  1021 .5  1022.5 

1015.9  1014.4  1019.2  1019.2 

101b. 8  1019.8  1020.9  1023.5 


1976  1016.5  1022.7  1017.5  1013.1  1014.5  1014.5  1010.3  1013.5  1015.8  1015.7  1019.8  1018.2 

1977  1021.2  1017.3  1020.9  1012.1  1015.1  1011.2  1010.8  1011.8  1015.6  1022.0  1017.4  1021.4 

1978  1019.6  1013.5  1014.2  1012.3  1013.7  1012.6  1012.9  1014.1  1013.8  1018.6  1026.5  1016.8 

1979  1016.7  1015.5  1015.9  1014.0  1014.5  1013.3  1016.7  1010.5  1017.8  1018.5  1018.2  1018.7 

1980  1019.9  1020.5  1014.3  1012.5  1011.7  1011.7  1010.3  1012.4  1017.7  1017.0  1019.2  1018.2 


1015.4 
1017.0 
101b. 7 
1015. b 
1016.1 

101b. 0 
101b. 4 
1015.7 
1015.9 
1015.5 


MEAN   1020.8  1017.8  101b. b  1012.5  1013.3  1012.2  1011.3  1012.3  1016.1 
CLINO   1017.6  1018.8  1015.6  1012.2  1012. b  1012.2  1009.8  1010.4  1015.0 


101b. 

1015. 


TEMPERATURE  PEG  C 


1971 

5 

.4 

1972   - 

■   4 

.5 

1973   - 

1 

.9 

1974   - 

■   3 

.6 

1975 

1 

.0 

1976   - 

1 

.2 

1977 

1 

.0 

1978   - 

.2 

1979 

2 

.0 

1980   - 

.9 

MEAN   ■ 

.3 

CLINO 

.  1 

14 

.  1 

16 

.5 

19 

.2 

19 

.0 

16 

.3 

14 

.2 

17 

.6 

19 

.8 

19 

.5 

16 

.0 

13 

.9 

16 

.  1 

19 

,  7 

18 

.0 

16 

.6 

13 

.3 

17 

.6 

18 

.8 

18 

.5 

15 

.  1 

13 

.9 

18 

.  1 

20 

.5 

19 

.4 

15 

.8 

13 

.0 

15 

.7 

18 

.8 

17 

.0 

14 

.3 

14 

.0 

16 

.9 

19 

.3 

19 

7 

15 

.5 

14 

.0 

17 

.0 

19 

.  1 

1  7 

.3 

15 

.  1 

13 

.9 

17 

.9 

1  7 

.9 

19 

,2 

lb. 

,  1 

14 

.3 

17 

.6 

20 

,4 

19 

.6 

14 

.0 

13 

,9 

17 

.  1 

19 

,4 

18 

7 

15 

.5 

13 

,9 

17 

.0 

19 

.6 

19 

.7 

15 

.8 

PRECIPITATION  MM 


1971 

46 

.8 

37 

.8 

1972 

24 

.0 

8 

.  7 

1973 

49 

.6 

33 

7 

1974 

52 

.4 

23 

.3 

1975 

57 

.0 

49 

.5 

1976 

78 

.3 

29 

.3 

1977 

32 

.6 

20 

.2 

1978 

80 

.2 

42 

.6 

1979 

85 

.9 

48 

.5 

1980 

76 

.4 

33 

.  1 

MEAN 

58 

,3 

32 

.7 

CLINO 

b1 

.  1 

55 

.9 

65 

.8 

81 

.7 

58 

.5 

55 

.3 

44 

.9 

155 

.5 

58 

.5 

34 

.9 

54 

.4 

bi, 

.3 

79 

.8 

51 

.9 

47 

.  7 

174 

.4 

67 

.5 

37.9    76.5 


53.8 
53.4 


37 

.6 

44 

.7 

32 

.9 

155 

.8 

661 

58 

.  1 

78 

.3 

31 

.3 

18 

.4 

584 

7 

.9 

27 

.3 

1  14 

.5 

42 

.5 

534 

43 

.2 

18 

.3 

30 

.5 

38. 

7 

488 

14 

.  1 

41 

.3 

39 

.  1 

85 

.  7 

705 

19 

1 

51 

.9 

24 

.2 

54 

.3 

540 

29 

.5 

30 

.4 

45 

.0 

45 

.4 

377 

72 

.2 

48 

.  7 

2 

.6 

81 

.5 

558 

12 

.8 

26 

.  1 

7b 

.  1 

42 

.5 

565 

22 

.8 

17 

.6 

104 

.4 

75 

.7 

556 

31 

.7 

38 

.5 

50, 

1 

64, 

.  1 

557 

27, 

.9 

35 

,4 

49, 

.6 

54, 

.9 

534 

EUROPE 


]37b 
1<377 
n78 
ig7<3 
1S80 

1003 
1008 
tOOfc 
1003 
100b 

.4 
.2 
4 
.0 
.7 

1010 
1004 
1001 
1003 
1008 

.fc 
.  7 
.0 
.0 
.0 

1005 

loog 

1002 
1003 
1002 

.3 
.5 
.2 
,8 
,7 

1001 
1000 
1000 
1002 
1001 

.2 

.8 
.5 
.0 
.4 

1002 
1003 
1002 
1003 
1000 

,7 
.7 
.3 
.2 
.3 

1002 

1000 
1001 
1000 

.8 

.fc 

.8 
.8 
.7 

988 
■3  "98 
1001 
1002 
888 

.2 
.3 
.2 
.  7 
.2 

1002 
1000 
1002 
888 
1001 

MEAN 

CLINO 

1007 
1008 

.3 

1005 
1007 

.3 
.3 

1004 
1007 

.7 
.h 

1001 
1006 

.0 

.  7 

1002 
lOOfc 

,0 
.0 

1000 
1005 

.■3 
.3 

888 
1003 

.8 

.  7 

1001 
1003 
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STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1007.3  1001.7  1001. t  1002.8  1000.8  1000.5  1000.0  1001.0  1004.8  1010. fe  1005.7  1010.4  1004.0 

1872  1010. b  1008.8  lOOfe.4   888.2  1001.6  1000.6   888.5  1000.5  1003.8  1005.2  1008.8  1016.8  1005.1 

1873  1011.2  1001.1  1006.8  1001.0  1004.0  1003.2   888.1  1003.1  1004.3  1005.7  1008.1  1008.4  1004.8 

1874  1010.7  1004.5  1006.5  1000.8  1000.3   888.4  1001.3  1001.0  1003.5  1001.8  1007.1  1007.5  1003.7 

1875  1008.7  1008.6  1002.4  1001.7  1001.0   888.4   888.8   888.8  1005.2  1007.2  1007.6  1010.1  1004.2 

1003.8  1003.6  1006.7  1004.5  1003.8 

1004.5  1008.6  1004.3  1008.4  1004.4 
1002.1  1006.3  1012.8  1003.8  1003.5 

1005.6  1006.1  1005.3  1005.8  1003.5 
1006.1  1004.5  1006.2  1005.2  1003.5 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1871  1018.5  1014.0  1013.8  1015.1  1012.7  1012.1  1011.6  1012. 

1872  1023.0  1022.3  1018.7  1010.1  1013.4  1012.2  1010.0  1012. 

1873  1023.7  1013.3  1018.3  1013.0  1015.8  1014.8  1008.6  1014. 

1874  1023.2  1016.8  1018.8  1012.8  1012.1  1011.0  1012.8  1012. 

1875  1021.1  1021.0  1014.5  1013.6  1012.8  1011.0  1010.4  1011. 

1876  1015.7  1023.0  1017.6  1013.2  1014.5  1014.4  1010.7  1014. 

1877  1020.5  1016.9  1021.8  1012.8  1015.5  1011.2  1010.8  1011. 

1878  1018.8  1013.1  1014.3  1012.5  1014.1  1012.4  1012.7  1014. 
1979  1015.2  1015.2  1015.8  1013.8  1015.0  1013.3  1014.2  1011. 
1880  1018.1  1020.4  1014.8  1013.4  1012.1  1011.6  1010.7  1012. 

1016.8  1013.0  1013.8  1012.4  1011.3  1012. 

1018.8  1018.8  1017.8  1017.0  1015.2  1015. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1871  8.6  6.3  8.3    11.3    17.6    21.7  22.8  23. 

1872  2.7  4.0  7.6    15.1    17.3    22 

1873  4.2  8.3  6.1    12.3    17.5    2C 

1874  1.8  7.2  8.3    11.2    17.2    21 

1875  4.8  4.6  11.4    14.6    17.8    21 

1876  4.7  4.0  6.7    13.2    16.6    21.2  23.7  20.7    18.3    16.0    11.8     7.6     13.7 

1877  5.8  11.2  8.2    12.4    17.7    22.2  24.7  25.0    19.5    12.2    13.2     6.1     14.9 

1878  5.3  9.2  8.8  12.8  18.1  22.5  24.3  22.4  18.5  15.1  8.7  8.6  14.6 
1878  7.2  8.2  11.0  12.8  17.5  23.5  23.7  23.9  20.0  15.3  11.5  7.8  15.2 
1880  3.7  5.0  7.2    11.6    17.2    21.7  24.0  23.6    18.4    16.5    12.7     8.5     14.2 


1016, 

.6 

1022, 

7 

1017 

.8 

1022 

,8 

1015 

,9 

1015 

.5 

1017 

.2 

1021 

.0 

1029 

4 

1017 

.  1 

1016 

.0 

1017 

.6 

1021 

.4 

1021 

.7 

1016 

.8 

1015 

.2 

1013 

.6 

1018 

4 

1018 

,8 

1015 

7 

1017 

.0 

1019 

.2 

1019 

.8 

1022 

.5 

1016 

.2 

1015 

.  7 

1015 

.5 

1018 

.8 

1016 

.8 

1015 

.8 

1016 

.2 

1021 

7 

1016 

4 

1020 

.8 

1016 

.4 

1013 

.9 

1018 

.3 

1025 

.2 

1015 

.8 

1015 

.4 

1017 

.4 

1018 

.  1 

1017 

.4 

1018. 

2 

1015. 

4 

1018 

.0 

1016 

.4 

1018 

.5 

1017 

.5 

1015 

.4 

1016 

.  1 

1018 

.0 

1019 

.6 

1020 

.5 

1016 

.0 

1019 

.3 

1021 

.4 

1022 

.3 

1022 

.2 

1018 

.2 

24 

.2 

22 

.0 

23 

.8 

22 

.8 

24 

.8 

23 

.5 

PRECIPITATION  MM 


1871 

35, 

.5 

67 

.  1 

1872 

31  , 

.9 

24 

,  4 

1873 

48, 

.  1 

90 

.2 

1874 

47, 

.4 

33 

.3 

1975 

63 

.9 

65 

.2 

1976 

72 

.5 

18 

.8 

1877 

53, 

1 

22 

.3 

1978 

102, 

.3 

84 

.8 

1879 

111, 

.3 

49 

.2 

1880 

152, 

.3 

65 

.7 

MEAN 

71 

.8 

52 

.2 

68.4       110.5         57.3 
72.2         70.0       107.2 


55.7         57.4 


68.1       103.0 


53 

,7 

66 

7 

132 

.4 

637 

.4 

02, 

.0 

68 

.5 

16 

.9 

621 

.5 

86, 

.7 

1  1  1 

.3 

131 

.  7 

823 

.6 

29, 

.  1 

93 

.5 

137 

,  1 

719 

.8 

54 

.2 

69 

.6 

1  18 

.7 

681 

.0 

74 

,5 

48 

.8 

123 

,2 

617 

.  7 

32 

.5 

131 

.  7 

142 

.8 

574 

.2 

63 

.5 

35 

.  1 

84 

.2 

690 

.4 

42, 

.8 

86 

.3 

81 

.3 

565 

.2 

27 

.8 

127 

.8 

155 

.5 

808 

.2 

57 

,  7 

84 

.  1 

1  12 

.4 

674 

.8 

57 

,4 

81 

.3 

90 

,  1 

725 

.4 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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NOTES  ON  PAGE  27 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1012.8  1014.7  1012.4  1012.1  1012.0  1012. fc  1 0 1 b . 7  1022.5  1016.8  1022.0  1015. b 

1018  1  IOCS  b  1013.1  1012.2  1010.1  1012.0  1015.5  1 0 1  fc  .  <3  1020.4  1028.8  IOlfc.6 

1018.3  1012. fc  1015.7  1015.0  lOOS.g  1014.8  1015.8  1017.3  1020.3  1020.3  101fc.2 

1018.2  1012.4  1011.7  1010. g  1012. g  1012.8  1014.8  1012. fc  1018. &  1018.7  1015.2 
1013.8  1013.3  1012.5  1010.8  1010.5  1011. ^  1017.1  1018. fc  lOn.l  1021.7  1015. S 

1017.0  1012. fc  1014.3  1014.4  1010.7  1014.1  1015.5  1015.0  1017. ^  1015.8  1015.4 

1021  2  1012  0  1015.2  1010.8  1010. fc  1011. S  101fc.4  1021.5  1015.1  1020.3  1015.8 

1013.3  1011.4  1013.5  1012.1  1012.8  1014.0  1013.2  1018.1  1024.2  1015.2  1014.8 
1015.5  1013.5  1015.1  1013.4  1014.2  1011.0  1017.0  1018.0  lOlfc.3  1017.0  1015.0 
1014.3  1012.7  1011. fc  1011.5  1010.4  1012.8  1017.7  1015.4  lOlfc.S  1015. fc  1014.7 

MEAN   lOig.l  IOlfc.8  101fc.2  1012.5  1013.4  1012.3  1011.4  1012.8  101b. 0  1017. fc  1018. b  1 0 1  "3 . 5  1015.5 

CLINO   101b. 1  1015. g  101b. 4  1014.8  1013.8  1013.4  1010.8  1012.0  1 0 1 5 .  "3  1018.0  1018.5  1018.0  1015.3 


1<371 

1018 

.7 

1013 

1872 

1021 

.b 

1020 

igys 

1022 

.b 

1012 

ig74 

1023, 

.  1 

1015 

1875 

1020 

.7 

1021 

igyfc 

1014 

.b 

1022 

1877 

1018 

.7 

1015 

1878 

1017 

.8 

101  1 

1878 

1014 

,3 

1014 

1880 

1017 

.8 

1018 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1 1 

.5 

IB 

.2 

22 

.  1 

23 

.4 

14 

.0 

17 

.8 

23 

,  1 

25 

.0 

12 

.5 

17 

.8 

21 

.8 

25 

.2 

1  1 

1 

17 

.0 

22 

.0 

24 

.4 

13 

.8 

18 

.0 

22 

.0 

25 

.0 

12 

.5 

17 

,0 

21 

.2 

23 

.5 

12 

.3 

17 

.8 

22 

.3 

24 

.8 

13 

.3 

13 

.8 

15 

.5 

10 

.5 

14 

.b 

1  1 

.8 

1  7 

.3 

13 

.4 

15 

.5 

1  1 

.fc 

15 

.fc 

1  1 

.7 

1871 

80 

.7 

1872 

2b 

,  1 

1873 

50 

.fc 

1874 

2fc 

.5 

1875 

87 

,  1 

187b 

b1 

.3 

1877 

fc7 

.2 

1878 

153 

.8 

1878 

1fc8 

.8 

1880 

107 

.8 

18 

.8 

bb 

.3 

28 

.8 

58 

.5 

41 

.5 

5 

.0 

52 

.3 

5 

.0 

T 

21 

.8 

53 

.  1 

18 

,  7 

58 

.b 

53 

.8 

b5 

.4 

22 

.b 

14 

.8 

45 

.4 

18 

.7 

10 

4 

8 

.5 

77 

.8 

14 

.7 

b 

.2 

58 

.0 

34 

.8 

1 

.8 

81 

.0 

81 

.b 

75 

.4 

48 

.0 

38 

.b 

25 

.8 

3fc 

.0 

28 

.8 

24 

.8 

MEAN 


1871  1018.0  1013.8  1013.1  1015.0  1012.7  1012.4  1012.3  1012.8  1017.0  1022.8  1017.1  1022.3  1015.8 

1872  1021.8  1021.2  1018.4  1008.8  1013.4  1012.5  1010.4  1012.3  1015.8  1017.2  1020.7  1028.1  101b. 8 

1873  1022  8  1012  5  1018  b  1012.8  lOlfc.O  1015,3  1010.2  1015.0  101b. 1  1017. b  1020. b  1 020 . b  101b. 5 

1874  1023.4  101b, 2  1018.5  1012.7  1012.0  1011.2  1013.2  1013.1  1015.1  1012,8  1018.8  1018.0  1015.5 

1875  1021.0  1021.3  1014.1  1013. b  1012.8  1011.1  1010.8  1012.2  1017.4  1018.8  1018.4  1022,0  I01fc.2 

187b  1014  8  1023  0  1017  3  1012.8  1014.6  1014.7  1011.0  1014.4  1015.8  1015.3  1018,2  1016,1  1015,7 

1877  1020  0  101b  0  1021.5  1012.3  1015.5  1011.1  1010.8  1012.2  I01fe.7  1021.8  1015.4  1020.6  1016.2 

1878  1018.1  1012.0  1013.6  1011.7  1013.8  1012.4  1013.1  1014,3  1013,5  1018,4  1024,5  1015,5  1015,1 
1878  1014.6  1014.7  1015.8  1013.8  1015.3  1013.7  1014.5  1011.3  1017.3  1018.3  1016.6  1017.3  1015.3 
1880  1018.1  1020.2  1014.6  1013.0  1011.8  1011.8  1010.7  1013.1  1018.0  1015.7  1017,2  1015,8  1015,0 

MEAN   1018,4  1017,1  101b. b  1012.8  1013.8  1012.6  1011.7  1013.1  1016.3  1017.8  1018.8  1018.8   1015.8 
CLINO   1016.4  1016.2  1016.7  1015,1  1014.1  1015.7  1011,1  1012.3  1016,2  1018,3  1018.8  1018.3   1015.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  8.6  6.4  8 

1872  5.3  5.5  7 

1873  4  8  8.4  6.8    12.5    17.8    21,8    25,2    23,7    21,3    16,5    10,0     8.8     14.8 

1874  3.6  7.5  8.2    11.1    17.0    22.0    24.4    24.5    21.2    18.7    11, b     7,7     14,8 

1875  5,5  4,7  10,8    13.8    18.0    22.0    25.0    23.5    22.2    15.7    10.8     b.O     14.8 

1876  6,4  4,1  6.7 

1877  b.2  10. b  8.5 

1878  5.7  8.b  8.5 
1878  7.2  7.b  10.1 
1880  4.b  4.b  7.0 

MEAN      5,8     6,8     8,3 
CLINO      5.8     6.7     7.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR 

81.0   145.8 

48.7  23,3 
117,5    53,0 

71,0   120,2 

65.8  78,1 

27.4  26.4 
41.8  42 .8 

82.5  84.1 
33.5  24,7 
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.2 
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.2 

827, 

.b 
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831 
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1'378 

<32'3, 

,8 

<32fe 

.8 

■326 

.5 

■925 

.5 

■328 

.3 

827 

,0 

827 

.  1 

828 

.1 

827 

.8 

831 

.8 

837 

.3 

828 

.b 

828 

.7 

ig7'5 

■92'?, 

,0 

■327 

.5 

■328 

,3 

■327 

.4 

■328 

.2 

827 

.7 

828 

.4 

825 

.4 

831 

.5 

831 

.b 

831 

4 

830 

.3 

828 

.8 

ISBO 

■330, 

,8 

■930 

.5 

■925 

,2 

825 

,3 

'92fe 

.■3 

827 

.0 

825 

,4 

827 

.5 

830 

.  4 

830 

.8 

832 

.3 

830 

.5 

828 

.b 

MEAN    831. b   828.3  828.3  825.8   827. b  827.0   82b. 2  827.0  830.0  831. fe  832. b  832.2  828.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1023.5  1014.8  1014.4  1014.1  1012.3  1010.8  1008.1  1008.8  1015. b  1021. b  1018.8  1022.3  1015. fe 

1872  1027.5  102b. 2  1017.7  1010.7  1012.4  1010.8  1008.2  1008.8  1014. b  1017. fa  1022. b  1031.8  1017.5 

1873  102b. 8  1015.0  1018. 4  1011. b  1013.7  1012.4  1008.2  1012.5  1015.3  1017.8  1021.3  1025.1  101b. 5 

1874  1023.8  1020.1  1017. b  1012.2  1011. b  1008.0  1010.4  1008.8  1014.8  1015.2  1021.5  1021.8  1015.7 

1875  1024.3  1018.8  101b. 2  1012.7  1012.0  1010.1  1007.7  1008.4  1014.7  1018.0  1022.5  1025.2  101b. 1 

187b   1018.5  1024.8  1017.8  1012.7  1012.8  1013.3  1008.3  1010.8  1014. b  101b. 3  1021.0  1020.8  101b. 1 

1877  1023.2  1018.5  1 020 . b  1011.1  1014.2  1010.3  1008.1  1010.8  1015.0  1021.7  1018.5  1022.2  101b. 4 

1878  1020.4  1015.3  1014.3  1012. b  1012.8  1010.8  1010.1  1011.8  1012.7  1018.4  1027.5  101B.3  1015.4 
1878  1018.1  101b. 4  101b. 0  1014.0  1013.4  1011.4  1012.1  1007.8  101b. 4  1018.3  1018.7  1020.2  1015.4 
1880   1022. B  1021.1  1013. b  1012.1  1012.3  1010.8  1007.7  1010.8  tOlb.1  1017.6  1021.0  1020.0  1015.5 

MEAN   1023.1  1018.3  101b. 7  1012.4  1012.8  1011.0  1008.1  1010.4  1015.0  1018.4  1021. b  1022.8  101b. 1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

2.0     b.5  10.3    15.8    18.4    22.8    21.8    18.0  8.5     b.b  1.3  11.4 

5  -   3,b     5.3  13.3    15.8    18.8    23.2    22.4    17.7  12.3     4.5  -   2.7  10.3 

.5     3.7  10.8    15.8    IB.b    22. b    20.7    18.1  12.3     3.5  .4  10.4 

.0     7.5  8.7    15.2    21.2    22.4    21.1    lb. 2  15.2     5.5  .3  10.8 

.8     7.4  13.1    14.8    20.8    23.7    21.7    17.5  11.1     3.8  -   2.0  10.8 

.3     3.2  10.7    15. B    1B.1    21.8    20.5    lb. 3  12.8     b.B  1.3  8.8 


1871 

2 

.0 

1872   ■ 

■   4 

.5 

1873   - 

■   5 

.3 

1874   ■ 

■   3 

.3 

1875   - 

2 

,  4 

187b   - 

-   4 

.3 

1877   • 

1 

.3 

187B 

.4 

1878 

.b 

18B0   - 

-   3 

.  7 

MEAN   - 

-   2 

.2 

CLINO 

1 

.3 

.1  4.b     8.7  15.4  18. b  24. 8  22.0 

1.3  5.8  10.7  15.5  18.7  22. B  214 

l.b  5.5  11. B  lb. 3  20.5  23.8  23.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1871  31.0    43.4  81.5  b5.1  5b. 0  12  1  7  2  44  2 

1872  8.7    23.4  18. b  37.7  fe4 . 1  51.1  38.5  51.1 

1873  15.7    18.5  32.4  54.7  24.2  11.7  12.7  b.7 

1874  5.1    35.8  4b. 0  48.5  feb . 3  35.3  17  8  22  0 

1875  85.0    27.3  7.5  bl.7  83.3  37.2  11. B  13. b 

187b     42.0    18.1  13.0  52.1  3i 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1024.0  1015.0  1015.0  1020.1  1007.6  1001.8  999.7  999.4  1007.4  1015.1  1019.1  1020.1  1012.0 

1972  1025.0  1023.1  1012,9  1011.5  1008.8  1004.2  999.6  1004.1  1009.0  1014.6  1018.5  1023.4  1012.9 

1973  1023.5  1017.8  1015.4  1010.9  1007.7  1003.1  1001.6  998.7  1006.6  1014.1  1022.0  1024.4  1012.2 

1974  1018.5  1022.2  1018.9  1012.2  1011.3  1008.5  999.4  1001.0  1009.6  1009.8  1017.8  1019.4  1012.4 

1975  1021.6  1017.6  1016.4  1013.4  1009.6  1003,6  999.2  1001,2  1011,8  1016,0  1017.8  1020,2  1012,4 

1976  1016,9  1017.2  1013  1  1011,6  1009,9  1003,7  998,5  1000,2  1006.0  1010,0  1017.2  1018,1  1010,2 

1977  1020,6  1016,8  1012,8  1006,3  1006,0   999.4  997,6  999,7  1006.3  1014,0  1018,5  1019,2  1009,8 

1978  1019,8  1017,4  1011,4  1010,9  1011,7  1002.9  999,4  1000,0  1007.2  1013.4  1021.3  1018.6  1011.2 

1979  1021,8  1019,3  1014,0  1013.4  1011.6  1007.1  1004,1  1004,3  1011,0  1016,0  1018,8  1020,1  1013,4 

1980  1020,8  1017.1  1014.6  1012.4  1011.7  1006.3  1002.5  1003.4  1010,6  1021.3  1019.3  1021,1  1013,4 

MEAN   1021,2  1018,4  1014,4  1012.3  1009,6  1004,1  1000.1  1001,2  1008.5  1014.4  1019.0  1020.5  1012,0 

CLINO   1019,0  1017.1  1013,9  1011.7  1009,0  1003.6  998.1  1000.1  1006.3  1013.9  1018.0  1020.7  1011.0 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971 
1972 

1973  -   2,9     5,5     9,0    13,5    21,5    25,8  30,8  31,4  26,3  18,9  6,7     3,1  15,8 

1974  .7     2.5    10,0    12,8    21,5    28,2  30,9  29,3  23,3  20,6  10,5     4.8  16,2 

1975  3,0     3,2     9.0    16.1    19.5    27,2  31.8  30.6  24.9  16.7  9.9     2.9  16.2 

1976 
1977 

1978  3.9     7,0    10,3    13,7    21,0    25,1  31,9  29,4  24,2  18,5  6,7     6,0  16,5 

1979  4,6     7,2    10,5    14,9    19,9    26,0  30,0  30,9  26,7  17,0  11,0     3,3  16,8 

1980  ,7     3,5     7.9    12,9    19.0    26.7  32.9  30,3  23,4  16,9  9,8     5,6  15.8 

15,9 
15.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  T( 

163,5     6,5     9,2 
136,5   152,6    23,7 
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STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1<371  1013,1  1007.7  lOOfc.7  1008.4  1005. "3  1 005  .  fe  1006.7  1007.7  1011.3  1 0 1  b .  "3  1010.3  1015.7  1003.7 

1<372  1017.0  1015.4  1012. "3  1002.9  100fe.7  lOO&.O  1004.0  1 0Ofe .  2  1010.0  1011.1  1013.3  1024.3  1010.8 

1973  1017.8  1005. b  1012.2  1005.3  1009.3  1008.8  1004.1  1010.2  1010.7  1012.2  1014.2  1014.0  1010.4 

1974  1017.8  1010.3  1013.4  100b. 1  1005.1  1004.8  1007.0  1008.0  1009.1  100b. 1  1012.9  1012.5  1009.4 

1975  1015.3  1015.8  100b. 8  100b. 7  lOOfe.O  1004.8  1005.0  100b. 8  1012.2  1013.3  1014.3  101b. 2  1010.2 

197b  1007.7  1018.3  1012.0  100b. 2  1008.8  1009.0  1005.3  1008.8  1009.4  1010.3  1012.7  1009.9  1009.9 

1977  1013.9  1008. b  1015.0  1005.8  1009.1  1005.3  1005.3  100b. 3  1011.4  101b. 1  1008.5  1015.5  1010.1 

1978  1012.7  1005.8  1007.3  1005.2  1007.1  100b. 1  1007.7  1009.1  1007.4  1013.7  1019. b  1009.2  1009.2 

1979  1007.7  1009.2  1008.7  100b. 9  1009.0  1007.7  1008.9  1005. b  1011.8  1013.0  1010.7  1011.3  1009.2 

1980  1012.7  1015.2  1008.3  100b. 1  1005.1  1005.4  1005.0  1008.1  1012.5  1009.4  1011.1  1009.8  1009.1 

MEAN  1013. b  1011.2  1010.3  100b. 0  1007.2  100b. 4  1005.9  1007.7  1010. b  1012.2  1012.8  1013.8  1009.8 

CLINO  1012.9  1011.5  1011.7  1009.5  1008.7  1008.3  1007.1  1008.0  1011. b  1013.0  1013.8  1013.7  1010.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.1  1013. b  1012. b  1014.2  1011.5  1011.2  1012.2  1013.2  1017.0  1022.8  101b. 2  1021.7  1015.4 

1972  1023.0  1021.4  1018.8  1008. b  1012.3  1011.5  1009.5  1011.7  1015. b  101b. 9  1019.2  1030.3  101b. b 

1973  1023.9  1011.5  1018.2  1011.0  1015.0  1014.4  1009.7  1015.8  101b. 4  1018.0  1020.2  1020.0  101b. 2 

1974  1023.8  101b. 3  1019.4  1011.9  1010.8  1010.4  1012.5  1013.5  1014.7  1011.8  1018.8  1018.5  1015.2 

1975  1021.3  1021.8  1012. b  1012.4  1011. b  1010.4  1010.7  1012.4  1017.8  1019.1  1020.3  1022.2  101b. 0 

197b  1013.6  1024.4  1018.0  1011.9  1014.4  1014.7  1010.8  1014.4  1015.0  1016.1  1018.6  1015.9  1015. b 

1977  1019.9  1014.4  1020.9  1011.5  1014.8  1010.9  1010.8  1011.8  1017.1  1022.0  1014.3  1021.6  1015.8 

1978  1018.7  1011.7  1013.1  1010.9  1012.8  1011.7  1013.2  1014. b  1013.0  1019.4  1025.6  1015.1  1015.0 

1979  1013.7  1015.2  1014.4  1012.6  1014.9  1013.3  1014.5  1011.2  1017.6  1018.9  1011. b  1017.3  1014. b 

1980  1018.8  1021.3  1014.1  1011.8  1010.8  1011.1  1010. b  1013.7  1018.3  1015.3  1017.0  1015.8  1014.9 

MEAN  1019. b  1017.2  101b. 2  1011.7  1012.9  1012.0  1011.4  1013.2  1016.2  1018.0  1018.2  1019.8  1015.5 

CLINO  1019.0  1017.5  1017.7  1015.3  1014.3  1013.9  1012. b  1013.5  1017.3  1018.8  1019.7  1019.7  101b. b 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  5.7     4.4  b.8    12.1    19.2    21.7    22. b    24.3  18.4    11. b  9.0     4.5  13.4 

1972  2.b     4.0  7.9    15.2    18.6    24.0    24.8    24.2  18.3    12.1  9.3     3.7  13.7 

1973  1.6     6.4  b.l    12.8    18.7    21.2    24. b    22. b  20.4    14.2  b.5     4.0  13.2 

1974  1.1     5.b  7.3    11.1    Ib.b    21.7    23. b    23. b  20.2    16.9  8.0     4.3  13.3 

1975  2.6     2.9  10.2    14.1    18.4    22.0    24.7    22.2  .21.0    13.4  7.1     3.0  13.5 

1976  3.1     1.7  5.7    13.1    17.5    21.0    23.4    20.5  18.4    13.9  10.1     4.0  12.7 

1977  3.0     9.4  8.6    12.9    18.2    21.8    24.3    24.1  18.5    11.8  11.2     2.4  13.8 

1978  2.7     6.0  8.7    11.9    17.0    22.0    24.0    22.6  17.5    14.0  7.0     4.9  13.2 

1979  2.8     5.5  10.2    11.7    18.8    24.0    22.7    23.4  20.1    12.7  10.0     6.0  14.0 

1980  .6     2.4  6.7    11. b    Ib.b    21.5    24.4    22. b  18.5    15.9  9.5     5.8  13.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1971  bS.O  59.4  125.3  7b. 7  28.5  107.8 

1972  lb. 8  40.0  10,2  50.2  55.0  13.9 

1973  8b. 5  96.1  84.4  59.1  17.2  43.6 

1974  lb. 8  50.8  bO.2  29.0  83. b  47.9 

1975  54.6  12.0  44,4  95.7  106.4  94.8 

1976  22.4  15.5  20,3  31.9  44.5  28.3 

1977  49.5  74.2  42.4  62.0  41.8  55.9 

1978  36.2  58.3  68.1  65.5  66.6  29.8 

1979  109.5  72.3     4,4  30,5  49.3     4  1 

1980  80.1  33.0  29.1  88.5  93.2  38.0 

MEAN     54.0  51.2  48.9  58.9  58.6  46.4 
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STATION  PRESSURE  MB 
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888 
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888 
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888 

3 

886.7 

33.9  885.2 

34.2  886.9 

33.5  886.0 

34.6  884.9 


SEP 

890.2 
890.5 
889.9 
890.0 
889.1 


34.6  885.6  890.4 

33.5  886.0  889.8 

34.8  886.6  889.9 

36.3  885.4  891.2 

33.5  886.2  890.6 


893.7 
893.4 
892.6 
893.0 
892.3 

892.3 
893.5 
894.0 
893.3 
893.3 


NOV 

894.2 
894.5 
894.2 
894  .4 
893.8 

894.6 
894.0 
896.0 
894  .4 
894.8 

894.5 


892.4 
896,6 
896.3 
892.6 
893.7 

893.0 
893.0 
891  .6 
893.0 
893.5 


889.7 
890.6 
890.1 


889.8 
890.0 
890.0 
890.4 
889.7 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 


1978 
1979 
1980 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


1025.9  1017.9  1016.9  1011.8  1009.9  1005.7  1000. 

1029.6  1027.1  1016.8  1012.5  1011.1  1007.1  1000. 

1027.3  1020.3  1018.1  1012.4  1009.2  1005.5  1000. 

1024.5  1021.8  1017.6  1011.3  1008.5  1003.7  1001. 

1025.5  1020.9  1017.7  1013.7  1010.1  1004.4  1000. 


AUG 

1002. 
1004. 
1003. 
1002. 
1002. 


SEP 

1009. 
1009. 
1009. 
1010. 
1009. 


OCT 


NOV 


DEC 


1018.5  1021 .4  1025.8 

1015.9  1022.1  1027.1 

1015.4  1023.3  1028.2 

1014.5  1021 .3  1021 .9 
1015.8  1020,9  1024.3 


1976  1021.6  1022.9  1019.0  1013.8  1011.4  1007.0  1002.4  1003.1  1010.7  1015.5  1020.1  1021.9 

1977  1024.5  1021.9  1019.1  1010.9  1011.3  1003.8  1000.4  1003.2  1009.6  1018.2  1020.5  1023.5 


1023.4  1019.5  1016.7  1013.0  1009.9  1004.9  1001.0  1004.7  1009,7  1017.0  1023.9  1019.8 
1022  2  1018  3  1016.9  1013.5  1011.7  1006.5  1004.4  1002.1  1010.4  1016.7  1020.7  1022.9 
1024  5  1021  3  1016.2  1012.1  1010.5  1004.9   999.5  1003.4  1010.9  1016.7  1021.6  1022.5 


MEAN   1024.9  1021.2  1017,5  1012.5  1010.5  1005,4  1001,2  1003.1  1010,0  1016,4  -1021.6  1023.8 
CLINO   1021.8  1020.7  1015,2  1012,6  1010.0  1006.0  1001.0  1002.7  1008.0  1016.0  1020.7  1024.4 

TEMPERATURE  DEG  C 


MEAN 
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1013.6 
1013.9 
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6 

1  7 
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23 

0 

27 

2 

27 

0 

22 
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14 

7 

7.0-   1.6 


12.4 
12.6 
12.2 


PRECIPITATION  MM 


1971 

5 

7 

29 

4 

76 

9 

100 

6 

38 

6 

1972 

33 

9 

13 

8 

1  7 

6 

101 

1 

105 

0 

1973 

44 

6 

23 

1 

25 

5 

90 

3 

6 

6 

1974 

62 

4 

22 

9 

89 

6 

65 

3 

14 

9 

1975 

23 

8 

70 

8 

1  7 

5 

70 

6 

55 

7 

1976 

64 

7 

42 
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60 

8 

115 

2 

166 

8 

1977 

17 

0 

24 

6 

80 

9 

56 

4 

54 

6 

1978 

79 

8 

77 

4 

75 

0 

72 

2 

28 

4 

1979 

64 

0 

53 

7 

51 

9 

81 

8 

69 

4 

1980 

35 

3 

31 

2 

101 

0 

66 

3 

33 

9 

MEAN 

43 

1 

38 

9 

59 

7 

82 

0 

57 

4 

CLINO 

43 

3 

47 

8 

53 

0 

68 

4 

53 

4 

AUG 
3.  1 


38.7    45.0 


111. 
53. 


56.8    46.2 


TOTAL 

399.5 
386.3 
308.8 
374.3 
343.3 

733.0 
368.7 
429.7 
593.4 
425.6 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

872.3  873. b  877.8  880.5  878.8  878. b  87b. b 
872. b  874.4  877.3  878. b  881.4  884.0  877.8 
872. b       874.4       877.8       878.8       880.2       882.0  877.2 

874.1  875.0  878.3  881.1  882.2  878.7  877.1 
873.8       874.5       878.0       880.1       881.4       881.2  878.1 

874.4  875.5       878.7       880.0       882.7       881.1  877.8 

874.2  87b. 5  878.7  882.0  881.2  878.8  878.8 
875.2  875.7  877.1  881.8  884.1  878.0  878.4 
87b. 8  875.5  880.4  880.5  880.4  878.3  878. b 
875.1       87b. 5       878.2       880.8       881.8       880. b  878.5 

MEAN    880.2   878.5   877. b   875.7   87b. 8   875.7   874.1   875.2   878.3   880. b   881.5   880.5  877.8 

CLINO    880.4   880.4   877.1   87b. 8   878.1   87b. 8   875.0   87b. 0   878.5   882.4   882.8   883.3  878.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1017.8  1018.2  1022.8  1012.8 

1014.4  1023.2  1028.5  1014.8 

1015. b  1022.4  1025. b  1013.8 

101b. 1  1022.0  1021  .2  1013. b 

1017.0  1021 . 1  1025. 3  1014.7 

1015.8  1022.1  1022.3  1014.8 

1020.2  1020.3  1023.8  1015. b 

1017.9  1025.3  1018.4  1014.7 
101b. 4  1018.4  1021 ,8  1014 .b 

1017.3  1021 .0  1022.3  1015. 1 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY 

1871  -       2.3    -  .b  5.4  10.4  15.5          18.7         24.8         21.7         20.4            82            48-38             10    4 

1872  -     11.4    -  5.0  3.4  11.8  14.7          18.8         25.1          23.8          18.8          14.4  13-30               84 

1873  -       5.8  l.b  3.8  8.7  Ib.b          18.0         23.1          23. b          18.0          12.2  .4    -       2.2             10.0 

1874  -        7.7     -  5.1  5.8  7.8  lb. 7          21. b          23.1           21.7           lb. 2           14.5             5    3  b              10    0 

1875  -       3.4    -  3.7  3.8  12.8  14.7         21.0         24.3         23. b          17.8          10.1             4.b    -       2.b            10.2 

187b  -       5.1     -  7.5  1.8  8.8  13.8          18.3         21.3         23.0          17.0          12.1             b    1             15              8    4 

1877  -       5.5  4.1  5.1  11.2  150 

1878  -  2.4  2.3  5.b  8.1  15.0 
1878  -  .b  2.7  b.3  10.7  157 
1880  -   5.2-  2.b  3.b  8.7  15.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1871  4.7  24.4  52.3  24.7 

1872  8.b  15,8  13.7  40  8 

1873  18. 2  2b. 0  30.2  54.0 

1874  30. b     4.3  47.3  83.4 

1875  10.2  43.3  32.0  75.5 
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18 

.8 

25 

,  1 

23 

.8 

18 

.8 

18 

.0 

23 

.  1 

23 

.b 

18 

.0 

21 

.b 

23 

,  1 

21 

.  7 

lb 

,2 

21 

.0 

24 

.3 

23 

.b 

1  7 

.8 

18 

.3 

21 

.3 

23 

.0 

1  7 

.0 

18 

.8 

22 

.4 

23 

.2 

18 

.8 

18 

.0 

24 

.7 

21 

.7 

18 

.2 

18 

.0 

21 

.3 

25 

.  1 

20 

,  1 

20 

.8 

25 

,8 

22 

.8 

1  7 

,3 

18 

.  4 

23 

.b 

23 

.0 

18 

.4 

20 

.2 

24 

.0 

24 

.2 

18 

,5 

MEAN 
CLING 


85 

.7 

22 

.  1 

53 

.8 

57 

7 

22 

.8 

54 

,8 

44 

.3 

b8 

,  1 

41 

.8 

55 

,0 

37 

.3 

47, 

,8 

23.8 
7  .  7 
3.0 
0 
4  .4 

23. b 
3.b 
0 

8.3 
0 

8.b 
4.8 

T 
18.0 
38.  1 

18.4 
37.8 
37.7 
22.3 
8.4 

Ib.O 

12.0 

8.8 

2b. 4 

T 

T 

3.b 
T 
T 
17.0 

10.8 
1  .5 

17.2 
b.8 
3.b 

54.1 
37.2 
33.0 
75.8 
2b.  1 

10.2 
8.b 

5.7 
5.3 

1  1  .2 
14.4 

35.2 

38.5 

37b 

.8 

278 

.8 

2bb 

.b 

341 

,  1 

370 

.8 

385 

.2 

3b3 

.7 

353 

.0 

48b 

,8 

287 

.8 

353 

.3 

358. 

8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


ERZURUM 

NOTES  ON  P«GE  27 


WMO  17086   3"3  55N  04  1  1  fcE  18b"9  M 


STftTION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1'371  815.3  806. 4  BOg.S  808,2 

1872  810. g  811.8  80'3.4  810.5 

1973  811.9  809.8  809. 9  808.7 

1974  809.0  811.1  811.3  80fc . 7 

1975  811.8  807.6  810.1  812.1 

197fc  807.4  809.1  810.2  809.6 

1977  809.8  813,5  811.4  808.7 

1978  810.2  810.1  809.2  807.3 

1979  810.3  808.7  810.4  810.5 

1980  809.8  810.2  808.7  808.3 


6 

810 

4 

810 

2 

811 

1 

814 

9 

815 

3 

813 

9 

809 

9 

811 

4 

10 

5 

81  1 

5 

810 

5 

812 

4 

814 

1 

816 

0 

814 

0 

815 

3 

812 

2 

5 

811 

0 

809 

6 

811 

fc 

814 

1 

815 

2 

812 

9 

813 

8 

81  1 

7 

10 

8 

810 

7 

810 

7 

810 

8 

813 

1 

816 

1 

814 

6 

811 

0 

811 

3 

0 

810 

8 

810 

1 

810 

5 

813 

2 

814 

4 

814 

3 

812 

4 

81  1 

5 

4 

811 

9 

809 

2 

810 

8 

814 

0 

813 

7 

816 

0 

812 

5 

811 

3 

7 

810 

5 

810 

0 

812 

2 

814 

5 

814 

9 

814 

6 

811 

4 

811 

9 

10 

9 

810 

3 

811 

4 

810 

9 

813 

2 

815 

5 

815 

8 

809 

8 

811 

2 

2 

812 

9 

81  1 

5 

812 

0 

816 

0 

815 

5 

815 

1 

811 

2 

812 

3 

5 

81  1 

6 

81  1 

1 

812 

1 

813 

5 

814 

7 

814 

6 

812 

9 

811 

6 

4 

811 

2 

810 

4 

81  1 

4 

814 

1 

815 

1 

814 

6 

812 

0 

811 

6 

3 

810 

9 

809 

8 

810 

8 

812 

6 

814 

2 

813 

2 

81  1 

9 

810 

9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1033 

1 

1020 

0 

1018 

3 

1011 

4 

1011 

7 

1008 

0 

1002 

6 

1006 

6 

1010 

6 

1020 

3 

1022 

5 

1025 

3 

1015 

9 

1972 

1033 

1 

1029 

6 

1020 

3 

1013 

5 

101  1 

9 

1009 

3 

1003 

6 

1006 

0 

1012 

0 

1017 

2 

1025 

7 

1033 

1 

1017 

9 

1973 

1029 

7 

1021 

7 

1020 

2 

1013 

6 

1011 

6 

1009 

5 

1003 

2 

1004 

4 

101  1 

0 

1017 

8 

1026 

5 

1030 

3 

1016 

6 

1974 

1027 

8 

1027 

8 

1020 

2 

101  1 

9 

1010 

0 

1006 

2 

1004 

7 

1006 

2 

1012 

9 

1016 

6 

1022 

6 

1024 

1 

1015 

9 

1975 

1028 

7 

1022 

4 

1021 

2 

1014 

7 

101  1 

8 

1006 

9 

1003 

1 

1003 

6 

101  1 

4 

1019 

1 

1023 

2 

1027 

6 

1016 

1 

1976 

1023 

0 

1028 

0 

1022 

2 

1014 

8 

1013 

0 

1012 

9 

1004 

2 

1003 

4 

1012 

5 

1015 

9 

1023 

6 

1025 

1 

1016 

6 

1977 

1028 

8 

1025 

5 

1020 

4 

101  1 

3 

101  1 

9 

1007 

4 

1003 

8 

1005 

7 

101  1 

5 

1020 

6 

1021 

0 

1026 

3 

1016 

2 

1978 

1024 

9 

1021 

2 

1017 

6 

101  1 

9 

101  1 

9 

1007 

9 

1004 

1 

1004 

9 

1009 

9 

1017 

4 

1034 

7 

1020 

0 

1015 

5 

1979 

1022 

4 

1018 

6 

1018 

3 

1014 

3 

1013 

7 

101  1 

1 

1006 

3 

1004 

9 

1012 

5 

1019 

0 

1022 

5 

1025 

3 

1015 

7 

1980 

1028 

0 

1025 

7 

1018 

6 

1012 

3 

101  1 

6 

1007 

2 

1002 

3 

1005 

6 

101  1 

1 

1018 

0 

1021 

0 

1023 

9 

1015 

4 

MEAN 

1028 

0 

1024 

0 

1019 

7 

1013 

0 

101  1 

9 

1008 

6 

1003 

8 

1005 

1 

101  1 

5 

1018 

2 

1024 

3 

1026 

1 

1016 

2 

CLINO 

1025 

4 

1022 

8 

1018 

9 

1014 

4 

1011 

4 

1007 

9 

1003 

5 

1004 

0 

1010 

0 

1016 

5 

1020 

9 

1026 

2 

1015 

2 

TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

-   8.5  - 

6.7 

.5 

1972 

-  14.9  - 

10.5  - 

3.0 

1973 

-  10,5  - 

4,5  - 

2.2 

1974 

-  12.0  - 

9,4  - 

.  1 

1975 

-   9,3  - 

8,1- 

3.4 

1976 

-   8,8  - 

12,5  - 

4.5 

1977 

-  12.0  - 

3,  1 

.2 

1978 

-   7.3  - 

3,2  - 

.2 

1979 

-   4.1  - 

2.2 

.6 

1980 

-  10.5  - 

8.1  - 

2.5 

MEAN 

-   9.8  - 

6.8  - 

1  .5 

CLINO 

-   8.6  - 

7.0  - 

3.1 

13.5 

21 

2 

17.2 

14.1 

19 

7 

19.8 

12.8 

18 

8 

20.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1971  8.6  1 

1972  17.5 

1973  22.2  1 

1974  9.6  1 

1975  11.9  4 

1976  55.7  3 

1977  12.0  1 

1978  40.7  2 

1979  14.3  5 

1980  53,2  2 


34.0    28.5 


35,5    31,6 


13 

7 

21  ,1 

18 

6 

14 

2 

17,9 

21 

4 

16 

7 

22.6 

20 

0 

14 

8 

19.7 

19 

6 

15 

0 

19.  1 

19 

6 

51 

8 

T 

57 

1 

T 

12 

6 

29 

7 

2 

1 

61 

7 

85 

1 

41 

4 

T 

T 

17 

4 

12 

3 

62 

8 

62 

8 

43 

8 

18 

7 

1 

8 

38 

0 

77 

0 

92 

6 

T 

14 

7 

68 

5 

12 

2 

31 

7 

8 

8 

39 

3 

10 

8 

3 

0 

25 

3 

71 

8 

39 

3 

7 

1 

T 

2 

9 

7 

1 

21 

3 

23 

5 

57 

0 

26 

5 

18 

7 

23 

6 

43 

8 

42 

1 

44 

6 

39 

2 

1.5-   5.0 


9.6  -   1.0-   2.2 


24 

1 

363 

6 

7 

8 

445 

2 

17 

3 

375 

5 

18 

2 

392 

6 

1  1 

9 

377 

2 

32 

1 

509 

5 

20 

5 

373 

7 

24 

8 

398 

6 

21 

0 

591 

8 

29 

8 

372 

4 

20 

8 

420 

2 

35 

4 

458 

0 

EUROPE 


FLORYA                                             TURKEY                WMO  40  S^N  028  48E  3fc  M 
NOTES  ON  PAGE  27 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1^71   1014  8  100'3.2  1008. fc  1010.2  1008.1  1007.8  1007.8  1 008 .  fc  1012.4  1017, g  1012.6  1017,2  1011,3 

ig72   1017. g  1017.1  1014.4  1005.2  1008.8  1007.8  1005.9  1007.8  1011.4  1012.5  1015. fc  1024. fc  1012.4 

1973  1018.8  1008.1  1014.0  1007.9  1011.2  1010,7  1005,7  1011.0  1012.2  1013.2  1015.9  101&.2  1012.1 

1974  1018.5  1012.1  1014. fc  1008.2  1007.3  lOOfc.B  1008,8  1008.6  1010.8  1008.7  1014.2  1014.0  1011,0 

1975  lOlfc.O  101fc.3  1009.5  1008.7  1008.1  100fc,5  100fc,4  1007.3  1012.9  1014. fc  1015.2  1017.1  1011, fc 

1976  1009.9  1018. fc  1013,2  1008.5  1010.6  1010,6  100fc,7  1009.9  1011.1  1011.4  1014.1  1011.4  1011,3 

1977  1015.1  1011.4  1016.7  1007.8  1011.2  1007,0  1006,8  1007.8  1012.0  1017.3  1011.1  1015.7  1011.7 

1978  1013.8  1007.9  1009.4  1007.6  1009.5  1008.1  1009.0  1010.2  1009.0  1014.2  1020,6  1010.8  1010.8 

1010.8 
1010.9 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1971  1019,1  1013.4  1012.8  1014.3  1012.1  1011,8  1011.8  1012.6  1016.4  1022.1  101fc,8  1021.5 

1972  1022.2  1021.4  1018.7  1009.3  1012.9  1011.8  1009.8  1011.8  1015.4  1016.7  1019.8  1028.9 

1973  1023.1  1012.3  1018.3  1012.0  1015.3  1014,7  1009,7  1015.0  101fc.2  1017.4  1020.1  1020.5 

1974  1022.8  1016.4  1018.9  1012.3  1011.4  1010,8  1012.8  1012.6  1014.8  1012.7  1018.4  1018.3 

1975  1020,3  1020. fc  1013, fc  1012.8  1012.2  1010.5  1010.3  1011,3  1017,0  1018.8  1019.4  1021,4 

197fc  1014.1  1022.9  1017.5  1012. fc  1014.7  1014. fc  1010.7  1013.9  1015.1  1015.5  1018.3  1015. fc 

1977  1019.4  1015.5  1021.0  1012.0  1015.3  1011.0  1010.8  1011.8  1016.0  1021.5  1015.2  1020.0 

1978  1018.0  1012,1  1013. fc  1011.7  1013. fc  1012,1  1013.0  1014.2  1013.0  1018.4  1024.8  1015.0 

1979  1014.3  1014.9  1015.4  1013.3  1014. fc  1013.2  1014.3  1010.8  1017.3  1017.9  101fc.5  1017.2 

1980  1018.2  1020.0  1014.4  1012.8  1011.9  1012.0  1010.8  1012.9  1017, fc  1015. fc  1017.2  101b. 7 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1971  8.4  5,9     7.5  10,4  17,0  21.1  22.2  23 

1972  3.9  4,2     fc.7  13, fc  1fc,3  21,4  23.5  23 

1973  4,0  7.3     5,fc  11,0  lfc.4  19.4  23.4  21 

1974  3,2  fc.2     fc.b  10,1  15.7  20.0  22.3  22 

1975  6,0  4,4  10.1  13,4  16.4  21.1  24.2  22.7    20.5    15.1    10.1     6.1     14.2 

1976  5,6  3.4     5.3  11.2  15.1  19.4  22.7  20.4    18,2    15,3    11.9     8.1     13.0 

1977  fc,3  9.6     7.5  11.3  15.7  20.3  22.7  23.4    18,6    12,9    13,1     6,3     14.0 

1978  5,3  6.9     8.1  11.3  16.3  20.8  22.8  21. fc    18.4    15.3    10.2     8.3     13.8 

1979  5.8  6.2     9.3  11,8  16.5  22,1  22,5  23,0    19,9    14,9    12,1     8,8     14.4 

1980  3,9  4.1     6,0  10.4  1fc.O  20.3  22.9  22.5    18.0    17.3    12,8     9,0     13. fc 


19 

,  1 

14 

,5 

19 

,8 

15 

.8 

20 

,0 

18, 

,3 

20 

.5 

15 

.  1 

Ifc 

,3 

20, 

,8 

22 

,8 

Ifc 

,5 

22. 

1 

22 

.5 

Ifc 

,0 

20 

,3 

22 

.9 

Ifc 

,  1 

20 

,fc 

22 

.9 

15 

.fc 

20 

,3 

23 

,0 

1971 

fcO 

,fc 

54 

.5 

131 

,8 

1  1 

,3 

29 

,  1 

1972 

41 

,5 

45 

,  4 

Ifc 

,5 

73 

,fc 

22 

,fc 

1973 

48 

,7 

80 

,3 

fc5 

,9 

55 

,0 

1  1 

7 

1974 

72 

,  7 

48 

,2 

4fc 

4 

28 

,  1 

114 

,9 

1975 

94 

,7 

50 

.0 

81 

,8 

24 

,2 

49 

,0 

197fc 

3fc 

,9 

41 

,2 

15 

,9 

31 

,0 

13 

,2 

1977 

57 

,7 

21 

1 

44 

,  1 

fcl 

,3 

Ifc 

,  1 

1978 

128 

,7 

80 

,7 

55 

,4 

7fc 

,9 

28 

,8 

1979 

1  1  1 

,  1 

30 

,2 

13 

,  7 

8fc 

,2 

4 

,  1 

1980 

120 

,0 

59 

.4 

130 

,5 

39 

,6 

2fc 

,  7 

MEAN 

77 

.3 

51 

,  1 

fcO 

,2 

48 

7 

31 

,fc 

CLING 

90 

,3 

71 

,0 

fcO 

,0 

33 

,5 

31 

,b 

1015 

,4 

lOlfc, 

,6 

101b, 

.2 

1015 

,  1 

1015, 

7 

1015 

,4 

1015 

,8 

1014 

,9 

1014 

,9 

1015 

,0 

1015 

,5 

1015 

,5 

MEAN     5.2     5.8     7.3    11.4    lfc.1    20. fc    22.9    22,4    19,2    15,3    11,3     7,5     13. 
CLINO      5.2     5.5     fc.3    10 

PRECIPITATION  MM 


40, fc   130.7 


84 

,0 

86 

,2 

5fc4 

,0 

92 

.0 

20 

,fc 

704 

,0 

fcl 

4 

65 

,2 

527 

,  7 

58, 

3 

87 

.8 

585, 

1 

fc8 

.  1 

101 

,5 

677 

,  1 

4fc 

,  1 

126 

.0 

500 

,8 

100 

,fc 

84 

,5 

54  1 

,0 

70 

,8 

fcl 

.2 

727 

,9 

109 

.4 

90 

,0 

fcfc9 

.8 

1fc2 

,0 

9fc 

,0 

723 

,5 

85 

,3 

81 

.9 

fc22 

,  1 

89 

,  7 

80 

,4 

fc23 

,5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


GAZIRNTEP 

NOTES  ON  PAGE  27 


WMO  172b0   37  05N  037  22E   855  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1'371 

921 

.2 

914, 

,b 

915 

.5 

913, 

,  1 

913 

,b 

910, 

,5 

908, 

,8 

910, 

.5 

917 

.  1 

920. 

,7 

921  , 

,0 

919, 

.9 

915, 

,5 

1872 

920 

.4 

919 

1 

912 

.9 

914, 

,  1 

913 

,b 

91  1  , 

,2 

907, 

,8 

912, 

.2 

91b 

.2 

920, 

,b 

920, 

,4 

923, 

.4 

91b, 

,0 

1'373 

920 

.8 

91b 

.3 

915 

,8 

912, 

,3 

909 

.4 

910, 

,  1 

909, 

,2 

910 

,9 

915 

.0 

917, 

,9 

920, 

,2 

921 

.5 

915, 

,0 

1<374 

91b 

a 

918 

.4 

91b 

.5 

912, 

7 

913 

.5 

911  , 

.4 

909, 

,0 

910 

.5 

914 

,9 

918, 

,3 

920 

,8 

919 

.0 

915, 

1 

1875 

920 

.3 

91b 

.4 

917 

.5 

91b, 

,0 

914 

.3 

912, 

.  1 

909 

,  7 

910 

.3 

914 

.5 

919, 

,  1 

920 

,0 

919 

.9 

915 

,8 

^3^b 

91E, 

.  1 

91b 

.  1 

915 

.2 

914, 

,4 

914 

.0 

913, 

.  1 

910, 

.0 

910 

.b 

915 

.9 

917, 

,  7 

920 

,0 

919. 

1 

915. 

2 

1977 

919 

.8 

920 

.5 

918 

.3 

912, 

,8 

914 

.9 

910 

.9 

909, 

.3 

911 

.  1 

915 

.2 

919, 

,7 

921 

.  1 

919 

.9 

91b 

,  1 

1'378 

919 

,5 

917 

.2 

91b 

.2 

914 

.7 

914 

.4 

912 

.3 

910 

.9 

911 

.5 

915 

.b 

918, 

.b 

922 

.8 

918 

.5 

91b 

.0 

1979 

919 

.3 

91b 

,4 

91b 

.5 

91b 

.7 

915 

.5 

913 

.  1 

91  1 

.8 

911 

.  1 

917 

1 

920 

.4 

920 

.8 

919 

.3 

91b 

.5 

1980 

919 

.5 

91b 

,9 

915 

.0 

914 

.2 

915 

.0 

912 

,2 

908 

.  1 

909 

.9 

91b 

.2 

919 

,4 

920 

.2 

918 

.9 

915 

.5 

MEAN 

919 

.3 

917 

.2 

915 

.9 

914 

.  1 

913 

.8 

911 

.  7 

909 

.5 

910 

.9 

915 

.8 

919 

.2 

920 

.  7 

919 

.9 

915 

.7 

CLINO 

919 

.2 

919 

.5 

91b 

.0 

915 

.b 

915 

.3 

913 

.2 

910 

,  1 

91  1 

.2 

914 

.9 

917 

.8 

921 

.  1 

920 

.2 

91b 

.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


3CT 


NOV 


DEC 


1022.3  1015.4  1014.8  1010. 
1023.8  1021 .5  1011.9  1011. 

1023.4  101b. 5  1015.2  1009. 
101b. 1  1019 .b  1015.2  1010. 


1008,2  1003.5  1000. b  1002.8  1011.1  1018.1  1020.2  1021. b 

1009  2  1004.9  999.5  1004.7  1010.1  1017.3  1020.3  1025.5 

1003.5  1003.4  1001.0  1002. b  1008.8  1014.0  1020.5  1022.7 

1008.8  1004,1  1000.5  1002.8  1009.3  1014.1  1020.0  1019.9 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

197b   1017.4  1017.8  1014.5  1011.9  1009.7  100b. 7  1002.3  1002.9  1010.4  1013,8  1018.3  1019.3 
1977   1021.9  1020.0  1017. b  1009.7  1010.0  1003.9  1001.1  1002.8  1009.0  1017.0  1020.0  1020.9 


1022.1  1017. fc  101b. 7  1012.9  1009.7  1005. b  1001.3  1002.2  1008.2  101b. 0  1018.8  1021. b 


1978 
1979 
1980 


1020  4  101b. 7  1014.9  1012,0  1009,0  1005.4 
14.1  1010,2  100b, 3 
1 1 ,b  1010,4  1005,0 


1002.3  1003,9  1010,1  1014.4  1022,9  1018. b 
1003.9  1003.1  1010.7  1017.0  1019.5  1020.2 
998.9  1001.5  1010.4  1015.9  1019.0  1019.1 


MEAN 

1012.4 
1013.3 
101 1 .8 
1011.7 
1012.7 

1012.1 
1012.8 
1012. b 
1013.0 
1012, 1 


MEAN   1020.9  1017.9  1015.0  1011.4  1008.9  1005.0  1001.1  1003,0  1009.8  1015.7  1020.0  1020,8   1012,5 
TEMPERATURE  PEG  C 


1971 

3,9 

2, 

,8 

7 

,4 

10 

1972 

-   3,2 

,2 

7 

.4 

13 

1973 

,3 

5' 

1 

b 

,  7 

12 

1974 

,b 

3, 

,2 

8 

.8 

1  1 

1975 

2.4 

2, 

,5 

8 

.2 

14 

197b 

2.4 

1 

,0 

b 

.b 

1  1 

1977 

.9 

8 

,  4 

8 

.  1 

13 

1978 

3.7 

b 

,8 

8 

.9 

12 

1979 

4  .  1 

b 

,8 

9 

.b 

13 

1980 

.8 

4 

,0 

7 

.0 

1  1 

MEAN 

1  .5 

4 

.0 

7 

.9 

12 

CLINO 

2.b 

3 

.8 

7 

.0 

13 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1971 

32.2 

70 

.4 

92 

.b 

203 

1972 

5b.  8 

45 

.  1 

140 

,5 

152 

1973 

34.1 

39 

.b 

42 

.8 

33 

1974 

129.9 

52 

.  1 

138 

.3 

50 

1975 

197b 
1977 
1978 
1979 
1980 

MEAN 
CLINO 


1b8.2 
91  .5 
95.8 

84.8 
110.8 


37.5    85.5 


37,5   14b. 7 


18 

.b 

23, 

,8 

20 

.3 

23, 

,8 

19 

.3 

24, 

,  1 

17 

.8 

25 

.0 

18 

.5 

23 

,b 

18 

.3 

23 

.  7 

4 

b8.3 

21  , 

,5 

7 

T 

5 

,  1 

9 

10.2 

0 

2 

48. b 

19 

,8 

4 

bB.B 

2 

,4 

7 

47.3 

T 

5 

3,5 

7 

.3 

b 

28,7 

5 

.9 

5 

2b,  7 

T 

7 

31  ,2 

b 

.2 

2 

25.9 

7 

,9 

2b. 

,3 

23 

.  1 

14  , 

,2 

25, 

.9 

22 

.8 

lb 

.3 

27 

.8 

23 

,4 

lb 

.b 

25 

.5 

21 

.0 

17 

.9 

2b 

.7 

22 

.8 

15 

.2 

22 

1 

38 

,4 

59 

.9 

538 

.  1 

20 

.8 

58, 

,  1 

T 

5b8 

,0 

15 

.b 

88 

.0 

b4 

.8 

323 

.7 

1  1 

.9 

10 

.8 

1  74 

4 

584 

.4 

4 

.  7 

48 

.8 

113 

.5 

544 

.2 

bb 

.9 

b2 

.b 

141 

1 

7bb 

.3 

19 

.5 

1  1 

.3 

155 

.3 

489 

.3 

41 

.  7 

3 

1 

124 

.0 

51b 

.7 

57 

.4 

9b 

.b 

77 

.0 

51b 

.0 

14 

.b 

53 

.5 

107, 

,5 

b1  1  . 

3 

27 

,5 

47 

.  1 

101 

.8 

54b 

.0 

27 

,b 

54 

.4 

89 

.0 

519 

.8 
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WMO  17240   37  45N  030  33E   '3^7  M 


STATION  PRESSURE  MB 


n7i 

"504 

5 

837 

1 

899 

3 

899 

0 

900 

0 

900 

3 

898 

4 

899 

3 

902 

9 

90b 

0 

903 

8 

904 

4 

901 

2 

ig72 

"503 

8 

903 

5 

900 

1 

898 

0 

900 

1 

900 

2 

898 

7 

900 

1 

902 

5 

903 

4 

905 

5 

909 

0 

902 

1 

1'373 

<304 

3 

899 

b 

901 

b 

899 

4 

902 

0 

901 

4 

898 

2 

900 

0 

902 

4 

903 

5 

905 

3 

90fe 

0 

902 

0 

1^74 

S02 

2 

901 

0 

901 

1 

898 

0 

899 

7 

899 

5 

899 

7 

899 

1 

902 

1 

902 

9 

904 

4 

902 

2 

901 

0 

1'575 

S02 

3 

900 

9 

901 

4 

900 

4 

900 

2 

899 

5 

898 

1 

899 

0 

902 

3 

904 

4 

904 

2 

903 

9 

901 

4 

1<37b 

833 

£> 

902 

1 

899 

5 

899 

4 

900 

b 

901 

4 

899 

0 

900 

0 

902 

b 

902 

2 

903 

7 

901 

7 

901 

0 

1<977 

"903 

2 

903 

3 

903 

7 

897 

b 

901 

8 

899 

2 

898 

5 

899 

b 

902 

1 

905 

4 

904 

3 

902 

1 

901 

7 

n78 

goo 

8 

899 

3 

899 

0 

898 

8 

901 

3 

900 

5 

899 

b 

900 

4 

901 

b 

903 

5 

907 

3 

901 

3 

901 

1 

igrq 

•300 

■3 

899 

4 

901 

3 

900 

3 

901 

4 

901 

4 

901 

1 

899 

0 

903 

5 

903 

7 

902 

7 

902 

3 

901 

4 

igso 

"501 

b 

900 

1 

898 

2 

898 

7 

900 

2 

900 

b 

898 

7 

900 

0 

903 

0 

904 

0 

905 

0 

902 

2 

901 

0 

MEAN 

go2 

4 

900 

b 

900 

5 

899 

0 

900 

7 

900 

4 

899 

0 

899 

b 

902 

5 

903 

9 

904 

b 

903 

5 

901 

4 

CLINO 

89b 

3 

89b 

4 

895 

8 

89b 

4 

89b 

8 

89fe 

b 

895 

0 

895 

b 

898 

2 

900 

1 

899 

b 

898 

b 

897 

1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


TEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


1971  1020.7  1013. 

1972  1022. b  1021 . 

1973  1022.3  101b. 

1974  1021 .7  1018. 


APR 


MAT 


JUN 


JUL 


1014.4  1012.8  1011.4  1009.8  100b. 
1015.3  1010.4  1011.2  1009.7  1007. 

1017.5  1012.8  1012.9  1011.5  1005. 
1015. b  1011.7  1011.1  1008.5  1007. 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1007.9  1013.5  1019.9  1019.0  1022.4 

1008.8  1012.7  101b. 5  1021.4  1027. b 

1008.3  1012.1  1015.8  1021.5  1022.9 

1007.7  1013.0  1014.7  1019.7  1019.5 


1975   1020.7  1018.5  101b. 3  1013.1  1012.1  1009.3  100b. 1  1007. b  1012.8  1017. b  1019.9  1022.3 


197b  1017.4  1020.3  1014. b  1012.8  1012.1  1011.5  1008. 

1977  1021.1  1018.9  1019.4  1010.8  1013.1  1008.5  100b. 

1978  1017.4  1014.9  1014.1  1012.1  1012.1  1010.0  1007. 

1979  1018.0  1015.0  101b. 2  1013.8  1013.0  1011.0  1010. 

1980  1019.7  1017.1  1013. b  1012.0  1011. b  1010.1  100b. 


1009.1  1013.5  1014.7  1018. b  1018.5 

1007.5  1012. b  1019. b  1018.8  1019.4 

1009.5  1012.9  1015.8  1023.9  1017. b 

1007. b  1014.2  101b. 4  1017.4  1019.1 

1008.3  1014.0  101b. 7  1020.0  1018. b 


MEAN 

014.3 
015.4 
015.0 
014.1 
014.7 

014.2 
014  .b 
014.0 
014.3 
014.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


^EAR 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

197b 
1977 
1978 
1979 
1980 


19 

9 

22 

5 

19 

b 

22 

0 

18 

9 

23 

8 

20 

7 

23 

1 

18 

8 

23 

1 

18 

7 

21 

3 

20 

1 

23 

9 

19 

7 

24 

4 

19 

5 

21 

9 

19 

8 

24 

1 

19 

b 

23 

0 

19 

b 

23 

0 

PRECIPITATION  MM 


TEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 


197b 
1977 
1978 
1979 
1980 


4b. 0       124.8 


102.5  130.0 
148.5  31. b 
84.7         49.5 


3b. 5    54.9 


54.5   107.5 


124 

2 

10 

89 

9 

202 

39 

3 

35 

55 

7 

45 

3b 

7 

4b 

TOTAL 

585.3 
342.1 
358.1 
43b. 7 
b40.0 

555.  1 
355.9 
b59.4 
803.8 
470.8 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FES  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

\3Ti       1015.0  lOOg.b  1008.9  1010.5  1008.2  1008.0  1008.1  lOO^.O  1012.7  1018.1  1013.0  1017.5  1011.6 

1'372   1018.4  1017.5  1014.6  1005.5  1009.0  1008.0  1006.0  1008.0  1011.5  1012.7  1015.9  1024.7  1012.6 

1973  1019.0  1008.4  1014.2  1008.1  1011.5  1011.0  1006.2  1011.5  1012.5  1013.6  1016.3  1016.6  1012.4 

1974  1018.6  1012.5  1014.9  1008.5  1007.7  1007.2  1009.2  1009.0  1011.2  1009.1  1014.7  1014.4  1011.4 

1975  1016.4  1016.8  1009.9  1009.0  1008.3  1006.8  1006.6  1007.5  1013.2  1014.5  1015.7  1017.5  1011.9 

1976  1010.6  1018.9  1013.5  1008.8  1011.0  1011.1  1007.1  1010.4  1011.7  1011.8  1014.4  1011.9  1011.8 

1977  1015.6  1012.0  1017.1  1008.4  1011.5  1007.3  1007.3  1008.2  1012.5  1017.8  1011.3  1016.2  1012.1 

1978  1014.2  1008.4  1009.7  1007.8  1009.6  1008.4  1009.3  1010.5  1009,5  1014.5  1021.0  1011.2  1011.2 

1979  1010.6  1011.1  1011.4  1009.4  1010.7  1009.3  1010.6  1007.2  1013.6  1014.2  1013.0  1013.4  1011.2 

1980  1014.4  1016.0  1010.5  1008.9  1007.7  1007.8  1007.2  1009.7  1014.3  1012.1  1014.1  1012.3  1011.2 

MEAN   1015.3  1013.1  1012.5  1008.5  1009.5  1008.5  1007.8  1009.1  1012.3  1013.8  1014.9  1015.6  1011.7 

CLINO   1012.2  1012.2  1012.5  1010.8  1009.5  1008.7  1007.4  1008.2  1011.5  1013.9  1013.8  1014.0  1011.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.8  1014.4  1013.6  1015.2  1012.8  1012.5  1012.6  1013.5  1017.3  1022.8  1017.8  1022.3  1016.2 

1972  1023.3  1022.4  1019.4  1010.1  1013.6  1012.5  1010.5  1012.5  1016.1  1017.4  1020.7  1029.6  1017.3 

1973  1023.9  1013.1  1019.1  1012.8  1016.2  1015.5  1010.7  1016.1  1017.1  1018.3  1021.1  1021.4  1017.1 

1974  1023.5  1017.4  1019.7  1013.2  1012.3  1011.7  1013.7  1013.5  1015.8  1013.7  1019.5  1019.2  1016.1 

1975  1021.3  1021.7  1014.6  1013.6  1012.9  1011.3  1011.1  1012.0  1017.8  1019.6  1020.5  1022.4  1016.6 

1976  1015.4  1023.8  1018.4  1013.5  1015.6  1015:6  1011.6  1014.9  1016.3  1016.5  1019.2  1016.7  1016.4 

1977  1020.5  1016.9  1021.9  1013.1  1016.2  1011.8  1011.8  1012.7  1017.1  1022.5  1016.0  1021.1  1016.8 

1978  1019.1  1013.1  1014.4  1012.5  1014.2  1012.9  1013.8  1015.0  1014.0  1019.2  1025.8  1016.0  1015.8 

1979  1015.3  1015.8  1016.2  1014.1  1015.3  1013.8  1015.1  1011.7  1018.2  1018.9  1017.8  1018.2  1015.9 

1980  1019.3  1020.9  1015.4  1013.6  1012.3  1012.3  1011.7  1014.2  1019.0  1016.8  1018.8  1017.1  1016.0 

1013.2  1014.1  1013.0  1012.3  1013.6  1016.9  1018.6  1019.7  1020.4  1016.4 

1015.6  1014.1  1013.2  1011.9  1012.7  1016.1  1018.6  1018.6  1018.8  1015.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  8.7     6.1  7.8  11.1    17.7  21.5  22.3  23.4  19.5  13.3  11.2     7.2  14.2 

1972  3.8     4.7  7.1  14.2    16.8  22.0  23.7  23.5  19.4  14.5  10.7     6.3  13.9 

1973  4.3     7.7  6,0  11.5    16.9  19.5  23.7  21.9  19.8  15.6  9.8     7,8  13.7 

1974  3.4     6.5  7,0  10,4    16.1  20.7  22.6  22.2  19.9  18,4  11.3     7.4  13,8 

1975  6,0     4.7  10.5  13,9    16.9  21,5  24,3  22,8  20.4  14,9  10,1     6.1  14.3 

1976  5.8     3,4  5,6  11.8    15 

1977  6.5     9.9  7,8  11,6    16 

1978  5,7     7,7  8,5  12,0    16 

1979  6.6     6.8  10.1  12,1    17 

1980  4.2     4.4  6.2  11.0    16 

MEAN      5.5     6,2  7,7  12,0    16 

CLINO      5.5     5.6  7,0  11,3    16 

PRECIPITATION  MM 


6,7  1,9  7.8         22.2       129. 

30.0         13,4         48.1         94.5       100. 
.5  4,1  3.9         17.8       162. 


19 

.9 

23. 

,  1 

20.5 

18 

.6 

15 

.6 

21 

.0 

23. 

,2 

23.8 

19. 

1 

12, 

,8 

21 

.3 

23, 

,  1 

21  .6 

18 

.6 

15 

.3 

22 

,8 

22, 

,7 

23.1 

19 

7 

14 

.9 

20 

.8 

23, 

,4 

23.0 

18 

.2 

1  7 

,2 

1971 

62 

,9 

63 

,0 

1972 

58 

,8 

48 

,2 

1973 

56 

,  7 

80 

,7 

1974 

85 

,4 

51 

,9 

1975 

1  1  1 

,6 

66 

,9 

1976 

56 

,4 

64 

,5 

1977 

56 

,5 

20 

,  7 

1978 

148 

,0 

73 

,3 

1979 

131 

,5 

75 

,5 

1980 

157 

,  1 

80 

,3 

MEAN 

92 

,5 

62 

,5 

CLINO 

88 

,4 

80 

,0 

36,2       124.4  5. 


16.8       112.2 


.5  T  3.9         23.2         65.7       146.2 

.6         11.9         36.7       103.4         22.2         43.3 


58.3 


69 

.2 

1  16 

,6 

662 

.9 

100 

.0 

40 

,4 

631  , 

,8 

64 

.5 

63 

,3 

640 

.3 

59 

.5 

93 

,2 

646 

.9 

69 

.6 

92 

,  1 

789 

.  7 

54 

.5 

126 

.5 

552 

.9 

79 

1 

1  1  7 

4 

596 

.0 

56 

.8 

85 

,8 

802 

.0 

107 

.9 

125, 

,2 

751 

.7 

154 

.7 

131  . 

.3 

868 

.8 

81 

,6 

99, 

2 

694 

,4 

86 

.8 

96 

,0 

666 

.6 
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STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1371   1014.4  1008.1  1008.5  1009.1  1007.9  1007.7  1005.8  1006.3  1011.3  1017.0  1013.6  1 0 1 7  . 'S  1010.6 

1972  1016.3  1016.1  1011.9  1005.8  1007.9  1007.5  1005.8  1006.9  1009.6  1012.8  1016.9  1022.6  1011.7 

1973  1017.2  1008.6  1012.8  1008.7  1010.5  1009.3  1004.5  1006.2  1009,7  1012.6  1017.4  1016.6  1011.2 

1974  1018.6  1011.2  1012.4  1008.2  1007.2  1006.8  1005.6  1006.3  1010.2  1010.2  1013.9  1013.6  1010.4 

1975  1014.7  1014.1  1010.6  1009.5  1008.5  1006.0  1003.7  1005.4  1010.3  1013.7  1015.2  1016.5  1010.7 

1976  1011.0  1015.7  1011.0  1008.3  1007.9  1006.9  1005.9  1008.8  1011.2  1010.2  1014.2  1012.9  1010.3 

1977  1015.2  1013.1  1016.4  1008.0  1010.4  1005.4  1003.7  1005.3  1010.4  1016.4  1012.8  1014.5  1011.0 

1978  1013.1  1008.2  1009.1  1007.8  1008.6  1006.0  1005.4  1007.5  1009.0  1012.2  1018.8  1012.7  1009.9 

1979  1012.8  1011.6  1012.6  1010.3  1009.9  1007.4  1007.2  1004.5  1010.4  1012.0  1012.9  1014.3  1010,5 

1980  1015.2  1015.0  1011.2  1010.3  1009.1  1007.6  1004.7  1006.3  1011.8  1010.9  1013.2  1012.9  1010.7 

.2  1011  6  1008.6  1008.8  1007.1  1005.2  1006.4  1010.4  1012.8  1014.9  1015.5  1010.7 

.1  1011.7  1010.9  1009,5  1008.2  1005.8  1006.3  1010.3  1013.2  1014.1  1013.5  1011.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1017.4  1011.1  1011.5  1012.1  1010.8  1010.6  1008.7  1009.2  1014.2  1020.0  1016. 6  1020.9  1013.6 

1972  1019.4  1019.1  1014.9  1008.8  1010.8  1010.4  1008.7  1009.7  1012.5  1015.8  1020.0  1025.8  1014.6 

1973  1020.5  1011.6  1015.8  1011.7  1013.4  1012.2  1007.4  1009.1  1012.6  1015.5  1020.5  1019.6  1014.2 

1974  1021.8  1014.2  1015.4  1010.0  1009.7  1008.5  1009.2  1013.1  1013.1  1016.9  1017.8  1016.6  1013.8 

1975  1017.8  1017.2  1013.6  1012,5  1011.4  1008.9  1006.6  1008.4  1013.2  1016.6  1018.2  1019.5  1013.6 

1976  1014.1  1018.7  1014.0  1011,3  1010,8  1009,8  1008,8  1011,7  1014,1  1013,1  1017,1  1015,9  1013,3 

1977  1018,2  1016.1  1019.4  1011.0  1013.3  1008.4  1004.0  1008.2  1013.3  1019.4  1015.8  1017.5  1013.7 

1978  1016.1  1011.2  1012.1  1010.8  1011.5  1009,0  1008.3  1010,4  1011,9  1015,2  1021.9  1015.7  1012.8 

1979  1015.8  1019.6  1015.6  1013.3  1012.8  1010.4  1010.1  1007.4  1013.3  1014.9  1015.8  1017.3  1013.8 

1980  1018,3  1018,1  1014,2  1013,3  1012,0  1010.6  1007.6  1009.2  1014.7  1013.8  1016.2  1015.9  1013.6 

MEAN   1017.9  1015,7  1014,7  1011,5  1011,7  1009,9  1007,9  1009,6  10 

CLINO   1020,9  1015.1  1014.7  1013.9  1012.4  1011.1  1008,7  1009,2  10 

TEMPERATURE  DEG  C 


1971 

1  1  .6 

8,6 

1  1 

,  7 

14,6 

21  ,3 

25.2 

2b.  1 

27.5 

22.9 

16.3 

13.8 

B.7 

1972 

7  4 

8,8 

1  1 

,8 

17.5 

21  .0 

25.8 

27.0 

26.9 

23.6 

16.7 

13.2 

7.8 

1973 

7.7 

11,0 

10 

,5 

14.7 

21  ,5 

24.5 

27.9 

26.  1 

24.0 

19.0 

12,3 

11,3 

1974 

5.6 

10.0 

1  1 

.9 

14.6 

20.2 

25.4 

28.2 

27.  1 

23.6 

20.7 

13,3 

8.8 

1975 

7  .4 

7.9 

13 

,  7 

16.6 

20.7 

24  .  4 

27.7 

26.3 

24  .4 

18.6 

13,1 

8.2 

1976 

8,3 

7  ,0 

10 

,5 

14.9 

20.5 

24.5 

26.2 

24  .4 

22.0 

18.7 

13,6 

9.9 

1977 

9,  1 

12,5 

1  1 

,5 

15,9 

21  .4 

25.5 

28.0 

27.7 

22.6 

15.9 

15,9 

8.9 

1978 

8,7 

11,4 

12 

.5 

15,1 

20.5 

25,6 

28.  1 

25.8 

21  .5 

18.2 

12,5 

1  1  4 

1979 

9,3 

10,6 

13 

,3 

15,3 

20.6 

26.5 

27.2 

26.8 

23.7 

18.7 

13.8 

10.9 

1980 

7.4 

8,3 

10 

,  7 

14,7 

19,8 

24.6 

27.6 

27.0 

22.2 

20,1 

15.6 

10.5 

MEAN 

8.3 

9.6 

1  1 

,8 

15,4 

20,7 

25.2 

27.4 

26.6 

23.0 

18.3 

13.7 

9,6 

CLINO 

8,6 

9,2 

1  1 

,0 

15,3 

20.2 

24.8 

27.6 

27.3 

23.2 

18,5 

14.0 

10,2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

1971  80,0  196,0  120.6  32.3  3.9  2.9  9.4  IB  1  T  22  9 

1972  25.2  62.1  35.7  41.4  38,1  T  T  2,6  9  2  85  6 

1973  135.3  186.7  38.6  44.6  9.5  20.7  0  T  7  6  29  7 

1974  12.7  148.4  127.3  23.1  29.1  T  0  1  5  1 1  8  59  5 

1975  175.1  76.0  53.4  57.8  16.8  47.5  0  0  5.0  31.1 

1976  72.2  82.7  63.8  94.1  33,9  9,5  24,0  4  8  28  2  242  9 

1977  73,5  65,4  24,5  37,8  2,1  T  0  T  16  8  72  4 

1978  247,7  179,2  123,6  75.0  40.7  3.5  0  0  51  5  66  1 

1979  238.8  77.7  31.0  20.6  63.7  9.3  0  T  0  38  8 

1980  206.2  41.5  77.8  51.7  33.0  13.6  0  0  0  8,7 

MEAN  126,7  111,6  69.6  47. B  27.1  10.7  3.4  2.7  13  1  65  8 

CLINO  141.2  100.2  71.6  42.5  3B.9  8.2  2.9  2.5  10.9  40.5 
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STATION  PRESSURE  MB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FE8     MAR 
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7 

1010 

2 

1015 

0 

101b 
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1021 

0 

1030 

5 

101b 
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1973 

1024 

4 
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2 
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0 
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1008 
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1018 
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0 
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9 
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1009 

3 
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b 

1009 

9 
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1 
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b 
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0 
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b 

1015 

4 

197b 

101b 

9 

1022 

b 
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b 

101  1 

9 

1012 

8 

1013 

2 

1009 

2 

1011 

8 

1014 

9 

1015 

b 

1019 

9 

1018 

4 

1015 

3 

1977 

1021 

2 

1017 

0 

1019 

8 
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9 

1013 

b 

1009 

9 

1009 

0 
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9 

1015 

2 

1021 

5 

1017 

b 

1022 

2 

1015 

7 

1978 

1019 

3 

1013 

b 
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3 
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101 1 

3 
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9 
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5 

101 1 

b 

101b 

b 

101b 

9 
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1 

1018 

1 

1014 

9 

MEAN 
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5 

1017 

b 

1015 

9 

101  1 

b 

1012 

3 

1011 

0 

1009 

8 

1011 

1 

1015 

5 

1018 

0 

1020 

2 

1021 

2 

1015 

4 

CLINO 

1018 

3 

1017 

0 

1015 

7 

1013 

5 

1013 

2 

101  1 

4 

1009 

9 

1010 

7 

1015 

0 

1017 

9 

1020 

0 

1020 

5 

1015 

3 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FE8 

1971  1.1  1 . 

1972  -   7.0  -   2. 

1973  -   2.8  3. 

1974  -   3.b  1. 

1975  -1.5 

197b  -   4.fc  -   3. 

1977  -   1.1  5. 

1978  -   1.2  4. 

1979  .5  2. 

1980  -   3.3  - 
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PRECIPITATION  MM 
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2 
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1 
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STATION  PRESSURE  HB 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1007.4  1013.4  1021.0  1020.5  1022.8  1014.5 

1006.8  1012.3  1017.1  1024.3  1032.5  1016.7 

1003.4  1013.5  1017.2  1023.6  1026.0  101b. 0 

100b. 6  1013.3  1015.0  1021.5  1022.2  1014.2 

1007.8  1013.5  1013.1  1022.7  1024.8  1015. b 

137b   1020.1  1023.3  1017.6  1013.0  1012.6  1012.2  1007.8  1003.4  1013.1  1015.2  1013.3  1013.2  1015.3 

1377  1022.1  1018.6  1018.7  1010.5  1012.3  1007.7  1006.0  1008.0  1012.2  1021.3  1013.7  1023.1  1015.0 

1378  1013.2  1015.4  1013.3  1010.7  1011.3  1008.3  1006.8  1008.3  1011.5  1016.8  1027.5  1018.0  1014.0 
1373  1013.2  101b. 4  1015.3  1013.0  1011.0  1010.2  1003.5  100b. 4  1015.5  1017. b  1018.3  1021.1  1014.6 
1380   1023.2  1013.8  1014.1  1011.1  1011.2  1003.2  1004.8  1008.8  1014. b  1018.2  1023.1  1022.4  1015.0 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1371 

1  .4 

1372   • 

■   3.4  - 

1373   - 

■   3.5 

1374   ■ 

•   8.8  - 

1375   - 

■   8.3  - 

1376   - 

■   4.7  - 

1377   ■ 

■   4.2 

1378   ■ 

.5 

1373   - 

.  1 

1380   - 

■   5.2  - 

MEAN   ■ 

4.4  - 

CLINO   ■ 

■   1  .5  - 

PRECIPITATION  MM 


1371 

18 

.6 

23 

,2 

1372 

12 

.  7 

20 

,4 

1373 

14 

,6 

1  7 

,2 

1374 

28 

.0 

13 

.2 

1375 

23 

.0 

36 

.3 

137b 

47 

1 

30 

.3 

1377 

25 

.2 

12 

,6 

1378 

73 

.8 

23 

.8 

1373 

52 

.5 

41 

7 

1380 

71 

.3 

23 

.0 

MEAN 

36 

.  7 

2b 

.0 

CLINO 

36 

.5 

33 

.8 

10.3 
8.6 
3,b 
3.b 
8.3 

3.0 
3.8 
10.3 
10.8 
3.b 


1AR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

33.0  33.1  48.6  48.5  10. b  13.7  3.2     5.1  28.4  66.7  410.7 
3.4  53.5  48.4  83.4     4.7     T  24.3  27.2  22.3  4  0  31b  3 

52.1  73.7  36.2  64. b  4.5  0  7.3  11.3  25.7  40.5  347.7 
43.4  43.3  12.3  34. b  0  3.1  7.2  14.8  23.3  31  7  2b8  1 
40.4  133.2  58.5  73.0     6.0  21.3  T       2.6  28.8  57.7  481.4 

15.3  57.2  48.3  10.7     3.5  22.6  23.3  42.0  17.3  28.2  353.0 

68.2  75.0  58.0  23.3  3.0  0  13.3  35.3  11.7  45.4  371. b 
73.7  67.3  13.7  8.0  T  0  4b . 7  13.3  3.8  33.3  370.0 
33.6  82.2  64.3  37.1  14.4  T  b.2  22.0  78. b  21.8  455.0 
64.2  43.0  71.5  21.2     T       2.7  3.1  16.2  43.7  36.3  408.8 

43,2  73.3  46.7  40.4     5.4     b.5  14.7  13.0  23.0  3b . 7  378.2 

38.1  48. b  44.8  40.1     7.3     3.3  10.7  23.0  23.3  30.6  352.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 
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WMO  17160   Sg  08N  034  lOE  1007  M 


STATION  PRESSURE  MB 


rE«R 


JAN 


FEB 


1^71  go7.i  sgg.s 

1572  906.8  906.5 

1973  907 .2  901  .4 

1974  904.8  903.3 

1975  904.6  902.0 

1976  899.1  902.4 

1977  903.0  903.0 

1978  900.9  899.5 

1979  900.9  899.9 

1980  902.5  901.7 

MEAN  903.7  901  .9 


900, 

,8 

900 

.3 

901  , 

.4 

901  , 

,5 

900 

.0 

900, 

.9 

904 

.6 

908 

.0 

905, 

,8 

905 

.5 

903 

.0 

902 

.6 

899 

.8 

901 

.3 

901  , 

,  1 

899 

.  1 

900, 

,8 

903 

.9 

905 

.3 

907, 

,2 

911  , 

,9 

903 

.8 

903, 

,3 

900 

.3 

903, 

.2 

902, 

,3 

900 

.0 

902, 

,3 

904 

.5 

905, 

,9 

906, 

,7 

907, 

,9 

903 

.8 

903, 

,3 

899 

.4 

901  , 

.2 

900, 

,3 

901 

.4 

900, 

.9 

902 

7 

903 

,0 

905, 

,8 

903, 

.5 

902 

.5 

902 

,0 

900 

.4 

899 

.8 

898 

,2 

897 

.  1 

898, 

.4 

901 

.5 

903 

.9 

904, 

.6 

903 

.9 

901 

.4 

899 

.  7 

898 

.4 

899 

.9 

900 

.3 

897 

.9 

899 

.  1 

901 

.7 

902 

.0 

903 

.4 

902 

.  1 

900 

.5 

902 

.5 

896 

.8 

901 

.  1 

898 

.7 

897 

.5 

899 

.3 

901 

.8 

905 

.  1 

903 

.9 

902 

.4 

901 

.2 

898 

.7 

897 

.6 

900 

.5 

899 

.3 

899 

.2 

899 

.4 

900 

.3 

903 

4 

908 

.5 

901 

.3 

900 

.7 

900 

.8 

900 

.0 

900 

.6 

900 

.2 

900 

.6 

897 

.8 

903 

.2 

903, 

.5 

903, 

1 

902, 

,4 

901 

.  1 

899 

.3 

897 

.5 

899 

.3 

898 

.9 

897 

.4 

900 

.2 

902 

.6 

904 

.0 

905 

.2 

902 

.9 

901 

.0 

901 

.3 

899 

.0 

900 

.8 

900 

.  1 

899 

.0 

899 

.9 

902 

7 

904 

.4 

905 

.4 

904 

.4 

901 

.9 

901 

.9 

901 

.9 

902 

.2 

902 

.0 

900 

.5 

901 

.5 

904 

.2 

906 

.3 

906 

.  1 

905 

.7 

903 

.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


rEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1025.6  1017.6  1017.2  1016.3  1013.9  1012.9  1009.7  1011.1  1016.2  1023.9  1022.9  1024.9 

1030.1  1028.5  1019.8  1013.4  1013.9  1012.2  1008.0  1010.9  1015.4  1019.6  1025.3  1033.1 

1028.3  1018.7  1020.9  1015.1  1016.1  1013.9  1009.5  1012.6  1016.3  1020.3  1025.0  1027.7 

1027.0  1022.5  1019.6  1014.7  1014.0  1010.4  1011.3  1011.1  1015.1  1015.7  1022.6  1023.3 

1025.3  1021.5  1018.4  1014.2  1012.6  1008.8  1005.8  1007.9  1013.0  1018.5  1022.0  1024.5 

1976   1019.6  1023.9  1016.9  1012.8  1012.6  1011.7  1007.6  1009.2  1013.9  1015.7  1019.4  1020.7 


1977  1023.2  1020.2  1020.0  1011.1  1013.9  1009.5 

1978  1019.5  1016.2  1014.9  1012.5  1013.2  1010.0 

1979  1019.3  1017.1  1016.9  1014.8  1013.0  1011.0 

1980  1023,1  1021.0  1016.2  1012.0  1011.9  1009.5  1005.8  1009.9  1015.5  101£ 


1006.8  1008.7  1013.5  1020. 

1008.5  1009.6  1012.1  1017. 

1010.6  1006.6  1014.6  1017. 


.  1  1016.6  1013.2 


TEMPERATURE  DEC  C 


rEAR 


1020.1  1021 
1026.9  1019.3 

1019.2  1020.8 
1022.0  1021 . 1 


1017.6 
1019.2 
1018.7 
1017.3 
1015.9 

1015.2 
1015.7 
1014.9 
1015.1 
1015.5 

1016.6 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

MEAN 
CLINO 


18, 

.6 

22 

,6 

19, 

.2 

24, 

.2 

18, 

.2 

23 

,  1 

21 

.4 

22 

,4 

19 

.8 

24 

,  1 

18 

.3 

21 

.  7 

19 

.2 

22 

,8 

19 

.7 

23 

.3 

19 

.8 

22 

.0 

20 

.  1 

25 

.  1 

19.1 
18.9 
18.5 
16.4 


17.9 
18.0 


10 

,3 

10 

.8 

10 

.9 

10 

.9 

10 

1 1 

.2 

.  1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1971  20.1  3 

1972  17.9  5 

1973  11.8 

1974  33.9  2 

1975  23.7  2 

1976  63.2  1 

1977  45.4  1 

1978  66.3  6 

1979  80.1  3 

1980  67,5  3 


32 

,5 

58, 

7 

46 

.6 

4 

.8 

50, 

,0 

37 

.9 

26 

,4 

53, 

,9 

56 

,3 

42 

,4 

27, 

.6 

33 

7 

33 

,3 

93 

,  1 

81 

.8 

17 

.  1 

52, 

.7 

96 

.3 

57 

.4 

75, 

,3 

37 

.5 

35 

.5 

65 

,0 

6 

.9 

36.3    56.5 


10 

.0 

34 

.8 

25 

.  1 

320 

.  1 

40 

.0 

19 

.9 

5 

.6 

360 

.4 

2 

.9 

12 

.9 

17 

1 

254 

,2 

20 

.4 

1  1 

.0 

79 

,8 

301 

.  1 

12 

,7 

18 

.  7 

55 

.6 

445 

.4 

63 

.8 

45 

.8 

47 

.0 

436 

.  7 

59 

.8 

12 

.4 

38 

.4 

384 

1 

34 

.3 

T 

59 

.3 

368 

.0 

44 

.6 

51 

.3 

32 

.9 

380 

.5 

26 

.5 

51 

.2 

33 

.0 

479 

.5 

31 

.5 

25 

.9 

39 

.4 

373 

.0 

21  , 

,5 

33 

,5 

48, 

,4 

368, 

,4 

EUROPE 


KONYft                                              TURKEY  WMO  17244  37  58N  032  33E  1028  M 

NOTES  ON  PAGE  27 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1b75  <300.4  Sqa.O  S'iT  .b  Sqb.O   SSb.O   8'84.4  8"34.0   8'55  . 4  B^B  .  7  <900.8  ^01. 5  <3D1.3  887.8 

1871  801.8  883.8   885.7  884.8   885.8   885.8  884.1   885.0  888.0  802.5  800.2  800.0  887.4 

1872  801.1  800.7   88&.8  884.5   88fc.O   88b. 0  884.2   885.7  888.5  888.8  802.0  80b . 0  888.4 

1873  801. b  885. b   887.3  885.3   888.2   887.4  884.7   88b. 8  888.0  800.2  801.2  802.4  888.3 

1874  888.8  887. b   887.7  884.0   885.4   885 . b  88b . 2   885.7  888.2  888.2  800.8  888.4  887.3 

187b  88b. 1  888.5   885.8  885.2   88b . 3   887.0  884.0   88b . 5  888.7  888.7  800.5  888.5  887.2 

1877  800.0  888.4   800.1  883.8   888.0   885. b  884.8   88b. 8  888.8  802.3  800. b  888.5  888.3 

1878  887. b  88b. 3  885.4  885.1  887.5  88b . 4  88b. 1  88b. 8  887.4  800.4  804.8  888.0  887. b 
1878  887.3  88b. 1  887.1  88b . 1  88b . 7  88b . 7  886.8  884.9  888.5  888.7  888.8  888.3  887.4 
1880  887.8  887.0   884.5  884.8   886.4   886.8  884. b   88b. 8  888.4  800.3  801.2  888.8  887.4 

MEAN  888.1  887.2   88b . 7  884.8   886.7   886.4  885.1   886.1  888.7  800.3  801.1  800.0  887.7 

CLINO  888.8  887.7   887. b  887.5   888.2   887.8  88b. 0   887.0  888.5  801.8  801. b  800.8  888.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1022.0  1014.0  1014.2  1011.4  1010.0  1008.5  1005.2  1006.7  1012.4  1020.0  1018.3  1021.8  1013.8 

1872  1026.3  1024.4  1015.6  1008.8  1010.2  1008.6  1005.0  1000.7  1011.8  1015.8  1021.8  1028.5  1015.0 

1873  1024,2  1015.0  101b. 5  1011.5  1012.3  1010.6  1005.8  1008.8  1012.0  1016.2  1021.3  1024.0  1014.8 

1874  1022.5  1017.2  1015.6  1010.5  1010.1  1007.4  1007. b  1010.7  1012.4  1013. B  1020.0  1011.0  1013.2 

1875  1022.8  1018.5  1015. S  1011.8  1010.7  1 00b . B  1004. B  1007.1  1012.5  1017.5  1021.2  1024.2  10l4.b 

187b  1018.2  1021.0  1014.4  1011.4  1011.0  1010.1  100b. b  1008.5  1012.5  1014.5  1018.2  1018.2  1013.8 

1877  1022.7  101B.4  1018.2  1010.0  1012,5  1008.2  100b. B  100B.8  1012.5  1020.3  1018.5  1021. b  1015.0 

1878  1018.1  1015.3  1013.4  1011.5  1011.1  1008.1  1007.2  1008.8  1011.0  1016.0  1025.4  1018.0  1013.8 
1878  1017.8  1015.1  1014.8  1012.4  1011.0  1008.3  1008.8  1 006 . b  1012. b  101b. 1  1017.4  1018.8  1013.4 
1880  1018.8  101B.4  1013.7  1011.4  1010.7  1008.1  1004.8  1006.3  1013. b  101b. 3  1020.0  1018.2  1013.8 


TEMPERATURE  DEG  C 


1871 

3.b 

1872   - 

-   b.8  - 

1873   - 

1  .  4 

1874   - 

-   3.7 

1875   ■ 

•   1  .2 

187b   ■ 

■   2.2  - 

1877   - 

■   1  .5 

1878 

2.3 

1878 

2.0 

1880   • 

1  .  1 

MEAN   ■ 

■   1  .0 

CLINO   - 

.2 

23.8    22.8 


18 

.b 

10 

1 

18 

.b 

12 

.8 

18 

.8 

12 

.8 

17 

.0 

15 

.b 

18 

.0 

18 

.8 

17 

.3 

18 

.4 

18 

.2 

1  . 1 

.8 
1  .5 

2.4 
.b 
3.  1 
1  .8 
3.0 


PRECIPITATION  MM 


1871 

15 

1 

2b 

,0 

43 

,3 

38 

.0 

40 

.b 

1872 

21  , 

.5 

44 

.  1 

8 

,5 

52 

.4 

33 

.8 

1873 

4  , 

,8 

8 

,8 

25 

,  7 

15 

.6 

58 

.0 

1874 

25 

1 

18 

,8 

20 

,8 

21 

.8 

23 

.8 

1875 

73, 

,6 

63 

.  4 

25 

.6 

67 

.5 

88 

.8 

187b 

54, 

.8 

20 

.  1 

40 

.5 

36 

.6 

47 

.2 

1877 

50, 

1 

21 

.  1 

1  1 

.0 

87 

.  1 

71 

.  7 

1878 

b5. 

,9 

31 

.6 

30 

.7 

23 

.8 

8 

.3 

1878 

47 

,0 

18 

.  7 

18 

.0 

35 

.8 

48 

.5 

1880 

33, 

,3 

33 

.0 

42 

.0 

73 

.5 

57 

.b 

MEAN 

38 

,  1 

28 

.  7 

2b 

.  7 

45 

.3 

47 

.8 

CLINO 

40 

,8 

32 

.3 

31 

.0 

30 

.5 

38 

.4 

32 

.8 

36 

.8 

311 

8 

.8 

4 

.  1 

30b 

5 

.4 

13 

.7 

180 

b 

.4 

58 

.6 

266 

31 

.b 

45 

.8 

488 

30 

.4 

40 

.6 

402 

T 

51 

.5 

372 

T 

54 

.8 

287 

5b 

.8 

30 

.2 

330 

33 

.8 

15 

.8 

384 

20 

.6 

35 

.3 

335 

30 

.8 

3b 

.8 

314 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MALATYA 

NOTES  ON  PAGE  27 


WMO  17200   38  2£)N  038  05E   "398  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1971 

908 

.8 

901 

.  1 

902, 

.5 

899 

.7 

900 

.8 

899 

.  1 

89b, 

.b 

897, 

7 

902, 

,4 

90b. 

,5 

90b. 

7 

905. 

0 

902. 

.2 

1972 

907 

.2 

90fe 

.9 

902 

.2 

901 

.b 

901 

.8 

899 

.9 

89b, 

,8 

898 

.8 

902 

.b 

905 

.2 

907, 

,b 

909 

.9 

903 

.3 

1973 

907 

.4 

903 

,8 

903 

.4 

900 

.5 

901 

1 

899, 

7 

89b 

,  7 

898 

.9 

902 

.4 

905 

.  1 

907 

,5 

909 

.5 

903 

.0 

1974 

904 

.8 

90& 

.b 

903 

.7 

899 

.3 

900 

.3 

898 

.5 

897, 

.9 

897 

,9 

902 

.b 

905 

.4 

907, 

.2 

905 

.0 

902 

.4 

1975 

907 

.0 

903 

.3 

903 

.  7 

902 

.3 

901 

.0 

898 

.b 

89b 

.8 

897 

.b 

901 

.  7 

905 

.2 

90b 

.7 

90b 

.8 

902 

.(, 

197fc 

903 

.2 

904 

.4 

903 

.  1 

901 

,3 

901 

.4 

900 

.4 

897 

.5 

898 

.2 

902 

.3 

904 

,2 

907 

.0 

905 

.9 

902 

.4 

1977 

905 

.8 

90b 

.9 

904 

.5 

899 

.b 

902 

.0 

898 

.b 

89b 

.9 

898 

.8 

902 

.2 

90b 

.2 

907 

.0 

905 

.8 

902 

.8 

1978 

905 

.2 

903 

.b 

901 

.b 

900 

.0 

901 

.  1 

899 

.3 

897 

.9 

898 

.9 

901 

.b 

905 

.b 

909 

.3 

904 

.5 

902 

4 

1979 

905 

.0 

902 

.8 

903 

.  1 

902 

.0 

902 

.  1 

900 

.3 

899 

.5 

897 

.9 

903 

.5 

905 

.4 

90b 

.3 

905 

.4 

902 

.8 

1980 

905 

.4 

903 

.  7 

901 

.4 

900 

.3 

901 

.7 

899 

.9 

897 

.  1 

898 

.9 

902 

.  7 

905 

.2 

907 

.  1 

90b 

.0 

902 

.4 

MEAN 

90b 

.0 

904 

.3 

902 

.9 

900 

.  7 

901 

.3 

899 

.4 

897 

,4 

898 

4 

902 

4 

905 

.4 

907 

.2 

90b 

.4 

902 

.b 

CLINO 

901 

.8 

900 

.fc 

897 

.  7 

897 

.9 

898 

.2 

89b 

.2 

893 

.5 

894 

.8 

898 

.2 

902 

.2 

903 

.2 

903 

.9 

899 

.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 


1971 
1972 
1973 


1027 .1  1018.4  1017. 
1029.5  1027.7  1017. 
1027.8  1020. b  1019. 


1012.9  1010.9  1007.8  1002. 
1013.8  1013.3  1009.1  1002. 
1013.4  1011.2  1008.5  1003. 


1005.2  1010.8  1019.7  1022.0  1023.7 
1005. b  1011.4  101b. 7  1024.0  1028.8 
1005.7  1011.1  1017.0  1025.2  1028.8 


1974  1025.8  102b. 4  1018.7  1012.4  1010.0  100b. 1  1004. b  1004.9  1012.5  101b. 0  1022. b  1022.4 

1975  102b. 5  1021.8  1018.7  1014.2  1012.0  100b. 5  1002.9  1004. b  1011.2  1017.9  1022.5  1025.8 


197b 
1977 
1978 
1979 
1980 


1022. b  1024. 
1025.5  1023. 


1019.8  1014 . 
1020.0  101 1 . 


1012.8  1009.3  1004.9  1005.7  1012. 
1012.7  100b. 8  1003.8  1005.9  1011. 


1023.5  1019.8  101b. 3  1012.9  1011.2  1008.0  1004.1  100b. 8  1010. b 


1022.6  1019.0  1017. 
1025.1  1022.3  1017. 


1012.8  1009.1  1007.2  1004.1  1012. 
1012.3  1008.0  1003.0  1005.9  1012. 


101b. 3  1022.0  1023. 

1019.8  1022.0  1024. 

1017.5  1025.9  1021 . 

1017.7  1021 .2  1023. 

1017.4  1022.1  1024. 


MEAN   1025. b  1022.4  1018.3  1013.4  1011.9  1007.9  1003.9  1005.4  1011.5  1017. b  1023.0  1024. b 


CLINO   1020. b  1018.8  1012.8  1010.0  1008.4  1004.2   999. b  1001 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1971  1  .b  1  . 

1972  -  7.0  -  4 . 

1973  -  3.3  4. 

1974  -  5.3  -  2. 

1975  -  1.2 

197b  -  1.5-  4 . 

1977  -  l.b  5. 

1978  .8  5. 

1979  2.0  5. 

1980  -  2.3 


100b .8  1014.1  1018.1  1022 .0 


13 

.8 

lb. 2 

21 

.2 

27.8 

2b. b 

1  1 

.9 

19.2 

21 

.5 

2b. b 

27.  1 

10 

.b 

19. b 

25 

.  1 

2b. b 

25.5 

15 

.  1 

lb. 8 

23 

.8 

28.0 

2b. 5 

1 1 

.0 

lb. 5 

22 

.  1 

24. b 

25.4 

13 

.0 

17.7 

22 

.9 

25.8 

2b.  4 

12 

.0 

18.7 

21 

.b 

27.9 

24.5 

13 

.4 

18.0 

22 

.4 

25.2 

28.0 

1  1 

.5 

17.7 

24 

.0 

28.9 

2b.  3 

12 

4 

17.9 

22 

.  7 

2b.  9 

2b.  1 

12 

.7 

18.0 

22 

.8 

2b.  8 

2b. 9 

12.1 

9.0 

lb.  1 

5.b 

15.1 

8.8 

15.  1 

8.7 

MEAN 

1014.9 
101b. 7 
101b. 0 
1015.2 
1015.4 

1015.7 
1015. b 
1014.8 
1015.1 
1015.2 


13.3 
12.3 
13.0 
13.1 
13.3 


PRECIPITATION  MM 


1971 

7 

.2 

25 

.0 

b9 

.  1 

137 

.4 

34 

.0 

1972 

24 

.8 

17 

.9 

21 

.5 

95 

.  1 

89 

.8 

1973 

35 

.8 

9 

.3 

47 

.5 

93 

.5 

lb 

.5 

1974 

49 

.8 

15 

.8 

bO 

.2 

100 

1 

2b. 

.0 

1975 

18 

.3 

44 

.8 

3b 

.  7 

72 

.5 

59 

.5 

197b 

51 

.0 

27 

.5 

38 

.0 

141 

.5 

95 

.5 

1977 

42 

.5 

1  7 

.9 

91 

.2 

54 

.0 

4b 

.8 

1978 

b8 

7 

4b 

.7 

b8 

.  1 

b7 

.3 

19 

.8 

1979 

70 

.9 

39 

.  7 

44 

.8 

49 

.2 

b9 

.8 

1980 

35 

.4 

2b 

.  7 

121 

.  7 

51 

.b 

4b 

.  1 

MEAN 

40 

.4 

27 

1 

59 

.9 

8b 

.2 

50 

4 

CLINO 

44 

.5 

4b 

.0 

4b 

.0 

52 

.9 

40 

.b 

97.5    33. b 


b7.t   122.3 


58 

.2 

4  34 

.b 

3 

.5 

380 

.4 

37 

.0 

378 

.b 

37, 

,3 

344, 

,2 

24 

.9 

29b 

.4 

47 

.2 

558 

.0 

53 

.0 

323 

.  1 

22 

.8 

349 

.8 

37 

.2 

571 

.7 

77 

.9 

42b 

.8 

39 

.9 

40b 

.5 

39 

.4 

3b8 

.  1 

EUROPE 


■338 

.  7 

937 

.8 

938, 

,  1 

937 

.9 

935 

.8 

93b 

,2 

941 

,0 

944 

.5 

943 

.  1 

944 

.  1 

939 

,  7 

"338 

.9 

93E>, 

.2 

938, 

b 

938 

.3 

93fe 

,b 

937 

,3 

940 

.  1 

941 

.9 

944 

.  7 

947 

.4 

940 

.4 

940 

.9 

938 

.8 

940, 

,  1 

939 

.0 

935 

7 

937 

,0 

939 

.6 

941 

.9 

944 

.5 

945 

1 

940 

.4 

<33"3 

.3 

93£> 

.5 

937, 

,fc 

93b 

.fe 

93b 

.2 

93b 

,5 

939 

.b 

941 

.4 

943 

.8 

941 

.b 

939 

.  1 

940 

.  7 

939 

.2 

939, 

,2 

937 

.9 

935 

,3 

93b 

,5 

940 

.  1 

943 

.4 

943. 

,3 

942, 

,b 

940. 

0 

938 

.5 

938 

4 

938, 

,9 

939 

,  7 

93b 

.8 

938 

,  1 

941 

.0 

940 

.b 

943 

.2 

941 

.5 

939 

.  7 

943 

.6 

936, 

.6 

940, 

,5 

937 

.  1 

935 

7 

937 

,  1 

940 

,b 

944 

.b 

944 

.3 

941 

.5 

940 

7 

938 

,9 

938, 

.9 

940, 

,5 

938 

.5 

935 

.8 

937 

,  1 

939 

■  b 

941 

.b 

94b 

.2 

940 

.5 

939 

.8 

940 

7 

939 

.8 

940, 

,  1 

939 

.0 

937 

.8 

935 

,5 

940 

.2 

94  1 

.2 

941 

.2 

941 

.4 

939 

.b 

937 

.8 

938 

4 

939, 

,  1 

938 

.2 

935 

.0 

93b 

,  7 

941 

.  t 

941 

.  7 

943 

.b 

94  1 

.0 

939 

.4 
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NOTES  ON  PAGE  27 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  943.2   93b. 4 

1972  942.8   942.7 

1973  943.3   938.5 

1974  940.7   939.1 

1975  941.8   940.2 

197b  939.1   941.1 

1977  943.1   943.1 

1978  940.5   939.0 

1979  940.1   938.7 

1980  941.2   939.5 

MEAN  941. b   939.8   939.8  938,1   939.3   938.2   93b. 1  93b. 8   940.3  942.3  943.8  942.7    939.9 

CLINO  939.1   939.3   938. b  938.7   938.7   937.9   935.4  93b. 0   939.3  941.9  941.9  941.2    939.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  1019.4  1012.8  1014.8  1012.7  1011.5  1009.9  1007.5  1007. b  1013.8  1019.1  1019.0  1021.5   1014.1 

1972  1020.1  1019. b  1014.8  1010.4  1012.0  1010. b  1008.3  1009.1  1012. b  101b. b  1020.7  1024.7   1015.0 

1973  1020.9  1014.9  1017.2  1014.1  1013.3  1011.4  1007.0  1008.3  1012.0  1015.8  1020.8  1021.7   1014,8 

1974  1018.4  1015.5  1014.9  1011. b  1011.5  1008,8  1007,2  1008,2  1012,3  1015,3  1019.8  1018,8   1013,5 

1975  1019,0  1017,3  101b. 7  1013,7  1013.2  1010,5  100b. 5  1008.0  1012. b  1017,7  1019,2  1019,5   1014,5 

197b  101b. 1  101b. 8  1014.3  1013.4  1012.3  1012.1  1 008 . b  1010.1  1014.1  1014,7  1018,8  1018.1   1014.1 

1977  1019.9  1019. b  1019.8  1011.4  1013.8  1009.1  1 00b . b  1008.4  1013.4  1019.2  1019.7  1018.3   1014.9 

1978  1017.2  1015.2  1014.8  1013.9  1011.4  1010. b  100b. 5  1008. b  1012.8  1015.8  1022. b  1017.1   1013.9 

1979  101b. 8  1015.1  101b. 4  1014.9  1013.9  1011.4  1009.4  100b. 9  1012.4  1015.4  1018.0  1018.0   1014.0 

1980  1018.7  101b. 2  1013.9  1013.7  1013.1  1010.5  100b. 2  1008.0  1014.2  1015. b  1019.0  1017. b   1013.9 

MEAN  1018. b  101b. 3  1015.8  1013.0  1012. b  1010.5  1007.4  1008.3  1013.0  101b. 5  1019.8  1019.5   1014.3 

CLINO  101b. 1  1015.9  1014.7  1013.4  1012.1  1009.9  100b. b  1007.2  1011.7  101b. 1  1017.4  1017.8   1013.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  B.b     5.9     8.1  11.7    18.0    23,1    24,5  24,2    21.3  14. b  10.4  5.4     14.7 

1972  4,7     5.b     9.4  13.9    17,7    22.4    24.1  24,5    21,7  13,8  9  7  5  5     14  4 

1973  4.5     b.8     7.5  10. b    19.3    22.3    2b . 2  25.4    22.7  Ib.b  8.7  7.8     14.9 

1974  2.9     7.0    10.4  11.1    lb. 4    22.4    2b . 7  24.5    21.4  17.3  10.5  5.2     14. b 

1975  5.0     5.3     9.4  13.7    lb, 3    20.8    25. b  24.9    22.5  15.7  10.1  5.7     14. b 

197b  4.7     4.3     8.b  11. b    17.8    21.5    24.1  23,2    20.0  lb. 3  10  7  b  9     14  1 

1977  5.5     8.5     9.0  12.7    18,8    20,0    27,1  2b. 4    20.8  14. b  12.2  5.7     15.1 

1978  b.O     7.8     8.7  11.8    18.4    23.0    27.5  24. b    18.7  lb  4  9  1  7  3     14  9 

1979  5.b     7.4    10.1  11.8    lb, 7    22,5    25,3  24,9    22.8  lb. 4  10.3  7  2     15  1 

1980  4.1     5.b     7.6  10.5    15.5    22.4    2b . 1  2b . 0    20.5  Ib.b  11. b  7  1     14  5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

.6  19.1  11,1  28.2  7.1    27.0  245.6  145.5  1264.1 

.2  38.7  13.1     3.8  36.4  209.0    55.5  11.1  720.1 

.4  18.1  T      0  8.0    b2.7    42.2  1b8.9  910.4 

.9  20.5  0  33.1  20.9    59.2  118.9  385.9  1227. b 

.8  90.1  0  14.2  T      30.1  273.3  152.4  13b7.9 

.3  23. b  7.2     0  0  108.1  123.2  231.2  1071  3 

.2  3b. 8  0      T  5.9    40.5  150,9.  158.9  74b. 9 

.b     b.3  0      0  78.0  108.8  64.7  154.0  1299  1 

.1  80. b  11.5     T  0  109,4  319.1  279.0  1b84  0 

.2  11.4  T        T  T      47.8  182,8  311,4  1158  4 


1971 

201 

,7 

292 

.2 

226 

.2 

12.8 

1972 

57 

,  1 

110 

.5 

68 

.4 

64.3 

1973 

148 

.6 

351 

.2 

33 

.3 

52.0 

1974 

55 

.8 

279 

.6 

157 

.0 

77.8 

1975 

332 

.4 

125 

.6 

93 

.0 

96.0 

197b 

291 

.0 

89 

.3 

23 

.8 

142.6 

1977 

15b 

.5 

95 

.4 

41 

.  7 

53,1 

1978 

310 

.8 

324 

.5 

169 

.0 

75.4 

1979 

407 

.8 

219 

4 

71 

.  7 

47  .4 

1980 

267 

.5 

58 

.3 

163 

.  1 

85.9 

MEAN 

222 

.9 

194 

.6 

104 

.  7 

70.7 

CLINO 

276 

.2 

169 

.8 

120 

.  1 

60.  1 

157.6  199.8   1145.0 

125.7  272.6   1179.8 
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STATION  PRESSURE  MB 


1871 

1020, 

.b 

1013 

.6 

1014. 

.8 

1013. 

.8 

1012 

.4 

101  1 

.8 

1010. 

,2 

1010 

,b 

1015 

.b 

1020. 

.5 

1018. 

.2 

1018. 

.0 

1015. 

,  1 

1372 

1023 

1 

1021 

.8 

1018, 

.8 

101  1  . 

.0 

1013. 

.1 

1010. 

.5 

1008. 

1 

1010. 

.b 

1015 

.0 

101b. 

.8 

1020. 

.0 

1027. 

,7 

101b. 

.5 

iq73 

1022 

.8 

1014 

.5 

1018 

,2 

1012 

.8 

1015 

.2 

1013 

.7 

1008. 

.4 

1013 

.8 

101b 

,3 

1017. 

.b 

1018. 

.5 

1021 

.8 

101b. 

.4 

1874 

1020 

,8 

1018 

.fc 

1018 

.b 

1013 

.2 

1012 

.b 

101  1 

.3 

1012. 

.4 

101  1 

1 

1014 

.3 

1014 

.5 

1018 

.4 

1017 

,8 

1015 

.5 

1'375 

1020 

.3 

1018 

.3 

1015 

.b 

1013 

.  1 

1012 

.4 

1008 

.b 

1008. 

.4 

1010 

.5 

1015 

.4 

1018 

.0 

1020 

,3 

1020 

.5 

1015 

.3 

1876. 

1014 

.8 

1021 

.  7 

1018 

.2 

1013 

.4 

1014 

.8 

1013 

.8 

1008 

.8 

1012 

.3 

1015 

.  1 

1015 

.8 

1018 

.8 

1018 

.0 

1015 

.b 

1877 

1018 

.7 

1017 

.6 

1020 

,b 

1012 

.  1 

1015 

,3 

1010 

.8 

1010 

.4 

1011 

.5 

1015 

.5 

1021 

.3 

1017 

.4 

1018 

.b 

101b 

.0 

1878 

1018 

,  4 

1015 

.0 

1014 

.3 

1012 

.3 

1014 

.4 

1012 

.4 

1012 

.3 

1012 

.3 

1012 

.b 

1018 

.  1 

1025 

.4 

1015 

.8 

1015 

.3 

1878 

101b 

.8 

lOlfc 

.5 

101b 

.3 

1014 

.3 

1014 

1 

1012 

7 

1013 

.2 

1008 

,  4 

101  7 

.3 

1018 

,4 

1017 

.7 

1017 

.8 

1015 

.4 

1880 

1018 

.4 

1018 

.5 

1014 

.7 

1013 

,b 

1013 

.2 

1011 

.b 

1010 

.  1 

1012 

.2 

101b 

.0 

101b 

.4 

1017 

.8 

101b. 

,8 

1015. 

.  1 

MEAN 

1018 

.  7 

1017 

.7 

101  7 

.2 

1013 

.0 

1013 

.8 

1011 

.8 

1010 

.fc 

101  1 

.4 

1015 

.3 

1017 

.8 

1018 

.5 

1018 

.5 

1015 

.b 

CLINO 

1017 

.8 

lOlfc 

.8 

101b 

.8 

1015 

.3 

1014 

.3 

1013 

.2 

1011 

,  1 

1011 

.8 

1015 

.2 

101  7 

.8 

1018 

.8 

1018 

.4 

1015 

.b 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1021  1  1014  1  1015  3  1014  4  1012.8  1012.4  1010.7  1011.1  101b. 1  1021.0  1018.7  1018.5  1015. b 

1872  1023  b  1022  3  1018  3  1011. b  1013. b  1011.0  1008. b  1011.1  1015.5  1017.4  1020.5  1028.2  1017.0 

1873  1023.3  1015.0  1018.7  1013.4  1015.7  1014.2  1008.8  1014.4  101b. 8  1018.1  1020.0  1022.3  101b. 8 

1874  1021.4  1018.1  1020.1  1013,7  1013.1  1011.8  1012.8  1011. b  1014.8  1015.0  1018.7  1018.3  101b. 0 

1875  1020.8  1018.8  101b. 1  1013. b  1012.8  1010.1  1008.8  1011.0  1015.8  1018.5  1020,8  1021.0  1015.8 

1876  1015  3  1022  b  1018.7  1013.8  1015.3  1014.3  1010.3  1012.8  1015. b  101b. 4  1018.7  1018.5  101b. 1 

1877  1020  2  1018  1  1021.1  1012. b  1015,8  1011.4  1010.8  1021,0  101b. 0  1021.8  1017.8  1020.1  1017.2 

1878  1018.8  1015.5  1014.8  1012.8  1014.8  1012.8  1012.8  1012.8  1013.1  1018.6  1025.8  1016.4  1015.8 
1878  1017  3  1017  0  1016.8  1014.8  1014.6  1013.2  1013.7  1008.8  1017.8  1018.8  1018.2  1018.3  1015.8 
1880  1018.8  1020.0  1015.2  1014.1  1013.7  1018.0  1010.6  1012.7  1016.5  1016.8  1018.4  1017.4  1016.1 

MEAN  1020.2  1018.2  1017.7  1013.5  1014.2  1012.8  1011.1  1012.8  1015.8  1018.3  1020.0  1020.0  101b. 2 

CLINO  1018.3  1017.3  1017,4  1015.8  1014.8  1013.7  1011. b  1012.3  1015,7  1018.4  1018.3  1018.8  101b, 1 


TEMPERATURE  DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

1871 

7,7 

7 

1872 

3,b 

4 

1873 

4,b 

8 

1874 

4.3 

6 

1875 

b.b 

5 

187b 

5.3 

3 

1877 

5.5 

8 

1878 

6.2 

8 

1878 

7.6 

7 

1880 

4.7 

5 

MEAN 

5.6 

6 

CLINO 

6.8 

6 

22.8 

22 

.7 

23.7 

23 

.5 

22.2 

21 

.5 

15 

4 

18, 

.3 

17 

.8 

20. 

.8 

15 

.5 

20. 

.4 

16 

,0 

20. 

.  1 

15 

,  7 

18 

.8 

8.0 

6.5 

13.4 

12.6 

8,5 

13.8 

11.4 

6.1 

14.4 

12.6 

8.0 

13.2 

12.3 

6.7 

13.8 

8.4 

8.7 

13.7 

12.2 

8.2 

14.7 

PRECIPITATION  MM 


1871 

65 

.4 

187. 

.8 

177 

,8 

b8 

.3 

4b. 

.3 

181 

.2 

132 

.  1 

140 

,2 

351 

,  7 

348 

.4 
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.2 
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.5 
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.8 
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.8 
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,8 
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.0 
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,7 
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.3 

2100 

.8 

1873 
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.6 
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.8 

72 

,7 
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,8 
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.8 
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,2 
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,8 
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.8 

2120 
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38 
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,0 

83 

.0 

84 

,3 
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,4 
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.4 

452 

,3 

8 

.4 
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,4 
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.0 

1828 

7 
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,8 

340. 

.7 

82 

.7 

7b 

.5 

74  . 

.8 
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.4 

180. 

.4 

148 

.2 

348 

,3 

246. 

.  1 

321 

,0 

287 

.5 

2402 

.5 

1876 

288 

,5 

223 

.3 

74 

.3 

b2 

.5 

132 

.  1 

127 

,3 

81 

,3 

208 

.6 

224 

,4 

272 

.2 

103 

,b 

140 

.8 

1858 

.8 

1877 

183 

,4 

54 

,0 

148 

,8 

112 

,  1 

74 

.3 

102 

,8 

124 

4 

218 

.5 

285 

,0 

287 

.4 

118 

,8 

248 

.4 

1878 

.  1 

1878 

210 

,3 

133 

,6 

78 

,8 

213 

.2 

hb. 

,7 

250 

,5 

135 

,7 

141 

.5 

136 

,0 

176 

.  1 

328 

1 

321 

.3 

2181 

.8 

1878 

184 

,8 

210 

.5 

8b 

.8 

1  17 

.3 

188 

,8 

82 

,  1 

183 

,0 

134 

.6 

203 

,5 

388 

,b 

202 

,8 

163 

4 

2187 

.3 

1880 

435 

.4 

88 

,b 

lb2 

.5 

88 

.3 

b3 

,3 

78 

,  1 

32 

,8 

328 

.2 

283 

.7 

148 

,8 

317 

,8 

186 

.4 

2246 

.1 

MEAN 

218 

.8 

155 

,0 

11b 

,2 

107 

.8 

8b 

7 

135 

1 

131 

,6 

178 

.7 

258 

.  7 

232 

,8 

2b4 

,3 

248 

.6 

2146 

4 

CLINO 

258 

.  1 

214 

,b 

187 

.4 

87 

.4 

8b 

,7 

131 

.0 

150 

,4 

211 

.2 

268 

.8 

288 

,2 

278 

,2 

245 

.8 

2440 

.8 

EUROPE 


ISTb 

1014 

.2 

1022, 

.3 

1018 

,2 

1013 

.4 

1015 

1<377 

ion 

.8 

lOlfe, 

.7 

1020 

.4 

1012 

.0 

1015 

ISTS 

1016 

.& 

1013, 

.9 

1014 

,0 

1012 

.& 

1014 

ig7>9 

1015 

.5 

lOlfe, 

.2 

1016 

.0 

1014 

.1 

1014 

1980 

1018 

.8 

lOig, 

.7 

1014 

.2 

1013 

.4 

1012 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

n71   1015. "3  1008.6  1009.5  lOOS.S  1008.0  1007.4  100E>.5  1006.8  1011.8  lOlfc.fc  1 0 1 2 .  "3  1014.3  1010.6 

1972  1018.9  1017.2  1014.6  1005.8  1008.9  1006.6  1005.1  1006,8  1010.8  1012.4  1015.0  1023.8  1012.2 

1973  1018.2  1008.9  1014.1  1008.4  1010.8  1009.7  1005.5  1014.7  1017.0  1017.4  1019.3  1021.2  1013.8 

1974  1021.6  1018.1  1019.8  1013.1  1012.4  1011.5  1013.1  1011,8  1014.8  1014.2  1019.3  1017.6  1015.6 

1975  1020,5  1018.9  1015.2  1013.2  1012.8  1010.3  1010.0  1011.2  1016.1  1018.2  1020.4  1021.0  1015.6 

1014.5  1010.6  1012.9  1015.1  1016.5  1019.3  1017,3  1015,8 

1011.3  1010,8  1011.7  1016.3  1021.8  1016.7  1020.0  1016.1 

1012.6  1012.7  1013.3  1013.1  1018.8  1025.7  1015.6  1015.4 

1013.4  1013.8  1010.2  1017.8  1018.6  1017.8  1016.9  1015.4 
1012.2  1010.8  1012.8  1016.7  1016.5  1017.6  1016,5  1015.2 

MEAN   1018,2  1016,0  1015,7  1011,5  1012.6  1010.9  1009.9  1011.2  1014.9  1017.1  1018.4  1018,4  1014.6 

CLINO   1011.2  1010.9  1011.1  1010.0  1009.0  1007.5  1005,8  1006,8  1010,4  1012,9  1012.9  1013.3  1010.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1021.3  1013.9  1014,8  1014.6  1013.2  1012.6  1011.5  1011.8  1017,0  1021,9  1018,2  1019,6  1015,9 

1972  1024.4  1022.6  1020.0  1011.0  1014.1  1011.7  1010.1  1011.8  1016.0  1017.7  1020.3  1029.2  1017.4 

1973  1023.6  1014.2  1019.4  1013.6  1016.1  1014.8  1010.5  1019.9  1017.4  1017.8  1019.7  1021.6  1017,4 

1974  1022,0  1018,5  1020,2  1013,5  1013.8  1011.9  1013.5  1012.2  1015.2  1014.6  1019.7  1018.0  1016.1 

1975  1020.9  1019.3  1015.6  1013.6  1013.2  1010.7  1010.4  1011.6  1016.5  1018.6  1020.8  1021,4  1016.0 

1976  1014.6  1022.7  1018.6  1013.8  1015.8  1014.9  1011.0  1013.3  1015.5  1016.9  1019.7  1017.7  1016.2 

1977  1020.2  1017.1  1020.8  1012.4  1015.8  1011.7  1011.2  1012.1  1016.7  1022.2  1017.1  1020.4  1016.5 

1978  1019.0  1014.3  1014,4  1013.0  1014.8  1013.0  1013.1  1013.7  1013.5  1019.2  1026.1  1016.0  1015.8 

1979  1015.9  1017,6  1016.4  1014.5  1015.0  1013.8  1014.2  1010.6  1018.2  1019.0  1018.2  1017.3  1015.9 

.2  1012.6  1011.2  1013.2  1017.1  1016.9  1018.0  1016.9  1015.6 

.5  1012.8  1011.7  1013.0  1016.3  1018.5  1019.8  1019,8  1016,3 

.2  1012,6  1010,8  1011, B  1015,6  1018.2  1018.2  1018.7  1015.4 
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1019 

.4 

1020 

.  1 

1014 

.6 

1013 

,8 

1013 

MEAN 
CLINO 

1020 
1016 

.  1 
.6 

1018 
1016 

,0 
.3 

1017 
1016 

.5 

,5 

1013 
1015 

,4 
,3 

1014 
1014 

TEMPERATURE 

DEG  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

10 
3 
5 
4 
7 

.  1 
.2 
.3 
.2 

,3 

7 
5 
10 
7 
5 

,3 
,5 

,  1 
,3 
.4 

9 
6 
7 
7 
9 

,5 
,8 
,3 
.3 
,  4 

1  1 
14 
1  1 
9 

13 

.0 
,3 
4 
,8 
,4 

15 
16 
15 
15 
16 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

5 
6 
6 
8 

5 

,4 
4 
,5 
,6 
,4 

3 
1  1 
9 
8 
5 

.0 
.2 
,8 
,0 
,9 

5 
7  , 
9, 
9, 
7  , 

,B 
,6 
,  1 
.6 
,9 

1  1 
1  1 
10 
12 
10 

.0 
,4 
,5 
.3 
,0 

14 
15 
15 
17 
14 

MEAN 
CLINO 

6 
6 

.2 
.9 

7 
6 

,3 

,B 

8, 
7  , 

,0 

,5 

1  1 
1  1 

.5 

,0 

15 
15 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1971  i 

1972  31 

1973  13 

1974  22 

1975  6C 

1976  12C 

1977  52 

1978  106,5    29,0    64,2   110,1 

1979  37,3    58.1    19.7    54,6 

1980  51,2    42.9    81.3    96,5 

MEAN  50, 3    41.4    51.7    75.3 

CLINO  81.1    71,2    75, 1    55,5 


22 

,8 

23 

,2 

23 

,8 

23 

,6 

23 

,0 

21 

,8 

21 

,  7 

22 

,0 

31 

,2 

68 

,0 

120 

,3 

73 

.0 

23 

,8 

51 

.6 

31 

,8 

29 

,5 

61 

,4 

37 

.3 

92 

,0 

31 

.5 

41 

.9 

80 

,0 

52 

.6 

59 

.5 

36 

.0 

4 

.3 

38 

.  1 

38 

,9 

50 

,  7 

109 

.0 

22 

.6 

15 

.9 

71 

,0 

19 

.  7 

88 

,  7 

23 

,6 

80 

.9 

T 

41 

,6 

27 

.0 

29 

,6 

35 

,2 

49 

.4 

25 

,  1 

28 

,6 

88 

,9 

88 

,  7 

49 

,3 

61 

.2 

60 

.0 

55 

.  1 

94 

,2 

53 

7 

77 

4 

706 

,0 

89 

,8 

149 

.  1 

67 

.8 

43 

.8 

759 

.0 

54 

.0 

74 

.3 

100 

.7 

86 

.2 

613 

.6 

24 

.  7 

17 

.6 

36 

1 

127 

.2 

544 

.3 

1  1 

.4 

63 

,7 

66 

,3 

71 

.2 

689 

.  1 

12 

,6 

82 

.9 

41 

7 

41 

,6 

538 

.  1 

80 

,6 

54 

.9 

2i, 

,8 

1  10 

,4 

715 

.5 

07 

,  1 

1  13 

.0 

25 

,9 

1  10 

,5 

783 

.8 

49 

.3 

121 

,3 

76 

.5 

26 

,0 

571 

,6 

67 

,8 

56 

,5 

75 

,3 

53 

,  1 

684 

,  1 

65 

,2 

82 

,7 

57 

.  1 

74 

,7 

660 

,4 

56 

,0 

73 

,5 

85 

,5 

79 

,  1 
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.  7 
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STATION  PRESSURE  MB 
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.b 
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.2 
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.b 
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.4 
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.  7 

914 

.3 
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.b 

908 

.8 

905 

.b 

903 

.5 

905 
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4 
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.  1 
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.5 

911 

.3 

91  1 

,  1 

907 

.3 

904 

.8 

905 
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MEAN 
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.9 
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,0 
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,  1 
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914 

.8 

913 

.  1 

91  1 

.b 

911 

,  7 

910 

.9 

907 

.8 

904 

.3 

90b 

.3 

910 

.2 

914 

.b 

915 

.  1 

91b 

.b 

911 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1023.1  1017.0  101b. 2  1012.0  1008.8  1002. b  999.1  1001.1  1008.5  1013. b  1020.0  1021.2  1011.8 

1972  1025.1  1023.7  1015.0  1012.9  1011.7  1005.9  1000.1  1003.7  1009.1  1015.7  1020.5  1025.0  1014.0 

1973  1024.4  1019.5  1017.1  1012.4  1008.7  1003.5  998.3  1000.8  1007.7  1013.8  1021.9  1024.3  1012. b 

1974  1019.5  1020. b  101b. 5  1011.0  1008.4  1002. b  998.9  1001.4  1008.1  1013.8  1020.0  1021.2  1011.7 

1975  1022.3  1018.1  101b. 4  1013.1  1009.3  1002.9  998.9  999.7  1007.0  1014.0  1019.2  1021.7  1011.9 

197b  1019.3  1018.4  101b. 4  1013. b  1011.2  1004.7  999.8  1001.2  1009.1  1014.3  1019.4  1019.8  1012.2 

1977  1022.4  1020.7  1017.3  1011.1  1010.3  1002.8  997.4  1000.7  1007.7  1015.5  1019.4  1020.9  1012.1 

1978  1021.0  1018.7  1013.9  1012.0  1007.7  1002.4  997.8  1001.1  1008. b  1014.9  1021.9  1020.1  1011. b 

1979  1022,2  101b. 8  101b. 0  1013.9  1010.2  1005.2  1000.0  1001.2  1008. b  1015. b  1019.0  1021.1  1012.4 

1980  1021.2  1017.3  1014.9  1013.0  1010.3  1003. b  999.1  1000.9  1009.0  1014.4  1019.7  1019.5  1011.8 

MEAN  1022.1  1019.1  101b. 0  1012.5  1009.7  1003. b  999.0  1001.2  1008.3  1014. b  1020.1  1021.5  1012.3 
TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  5.1  3.7     9.8  11.9    20.9    25.1  30.4    29.4    2b . 3  23.5  10.0  1.5  lb. 5 

1972  -   4.2  -   1.5     7.b  14.4    15. b    23.7  29.7    29.1    25.0  20.1  9.1  3.b  14.4 

1973  -    .9  5.5     8.0  12.5    19.9    25.1  29.9    30.9    25.7  19.7  b.7  3.2  15.5 

1974  1.4  3.2     9.2  11.7    21.2    27.3  30.4    28.8    23.1  21.4  11.2  4,3  lb.1 

1975  2.5  3.2     8.2  lb. 3    18.7    2b . 2  30.8    30.1    24.8  lb. 9  10.3  3.0  15.9 

197b      2.5  1.4     b.9  11.8    17.2    25.0  28.4    29.2    23.3  lb. 8  11.5  b.4  15.0 

1977  -   l.b  8.1     9.4  13.7    18. b    25.5  29.7    30.4    25 . b  15.8  10.4  4.4  15.8 

1978  3.7  b.4    10.0  13.0    19.7    24.5  31.2    28.8    25.1  19. b  7.5  5.9  lb. 3 

1979  4.8  7.4     9.8  14.3    19.8    25.3  29 . b    30. b    27.2  17.0  12.2  4.0  lb. 8 

1980  1.5  4.2     7.7  12. b    19.2    2b . 5  32.1    29.9    24.2  17.2  10.0  b.5  Ib.O 


PRECIPITATION  MM 
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48 

.0 

T 
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.2 

43 

.2 
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.8 
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.5 

10 

,  7 
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4b 

.7 

37 

.2 

95 

.3 
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7 

54 

1 

1  1  , 

,8 
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.4 
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.2 

85 

.0 

87 

,8 

3b 

.0 

12, 

,9 
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.8 
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.8 

88 

.3 

57 

.  7 

19 

,3 

19 

,8 

1980 

bO 

,  1 

70 

.2 

141 

.2 
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4 

31 

.  1 

0 

7.7   120.7 
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EUROPE 
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.0 

8b3. 

,2 

872 

.2 

874, 

,3 

874 

.3 

Sfcg 

,8 

872 

.  1 

872 

,  7 

874 

,2 

870 

,2 

872 

.5 

875 

,  1 

874 

.0 

870 

,4 

870 

."3 

874 

,  1 

877 

.3 

8E>8 

.b 

874 

,0 

873 

,8 

873 

.£. 

870 

,2 

872 

.5 

873 

,  7 

874 

.4 

8bg 

.  7 

872 

.4 

873 

."5 

874 

.3 

868 

.8 

871 

.3 

873 

.4 

873 

.0 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

n71  874.8   867,3   8fcS  .  1   867. "3  BbS .  7  86"5  .  7  868.3 

1'372  874  1   873.3   870.2   868.8  86'3.5  86'3  . 5  868.1 

n73  873.5   869.0   870.2   868.2  870.7  86"3.9  868.1 

1974  870.8   871.4   870.6   866.6  868.9  868.2  869.2 

1975  873.3   869.4   870.4   869.6  869.4  868.3  867.8 

1976  868.2   870.8   870.0   868.5  869.9  870.6  868.6 

1977  872.0   873.1   872.0   867.2  870.9  868.9  868.5 

1978  870.8   869.7   868.5   867.5  870.4  869.4  869.7 

1979  870.4   868.7   870.0   869.4  870.8  870.5  870.6 

1980  871.3   870.2   868.0   867.5  870.1  869.6  868.3 

MEAN  871.9   870.3   869.9   868.1  870.0  869.5  868.7 

CLINO  869.8   868.7   868.6   868.6  869.4  869.2  867.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1024.3  1016.1  1015.4  1012.3  1011.2  1010.2  1006.4  1008.2  1013.1  1021.3  1020.9  1024.2   1015.3 

1972  1031  4  1028  0  1018.3  1011.7  1011.5  1009.9  1005.8  1007.5  1013.4  1016.8  1022.7  1030.4   1017.3 

1973  1025.6  1017.5  1018.3  1012.7  1012.9  1010.3  1006.2  1009.7  1013.2  1016.3  1021.8  1025.8   1015.8 

1974  1025.1  1022.7  1017.1  1011.8  1010.3  1006.8  1007.5  1007.9  1014.0  1015.4  1020.5  1020.7   1015.0 

1975  1028.0  1020.9  1018.5  1012.6  1011.4  1007.5  1005.4  1007.5  1013.1  1019,2  1022.6  1025.5   1016.0 

1976  1020.7  1025.1  1019.3  1013.0  1012.0  1011.2  1007.3  1009.2  1014.0  1016.3  1020,2  1021.9   1015.8 

1977  1025.2  1021.2  1020.4  1010.4  1012,6  1009.2  1007.2  1008.6  1013.4  1021.2  1020.5  1023.3   1016.1 

1978  1021.4  1017.2  1014,7  1011.8  1012.0  1009.8  1008.1  1009.9  1011.6  1017.4  1026.6  1018.3   1014.9 

1979  1020.3  1016.6  1016.4  1012.9  1012.5  1010.6  1009.6  1005.8  1014.6  1017.5  1019.6  1022.2   1014.9 

1980  1024.4  1021.9  1016.3  1011.8  1011.7  1009.0  1005.5  1008.6  1013.9  1017.9  1020.9  1021,8   1015.3 

09.4  1006.9  1008.3  1013.4  1017.9  1021.6  1023.4   1015.6 

09.1  1006.0  1007.0  1012,0  1017.1  1019.9  1023.0   1014.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  .9-    .1     5.0     8.0  14.0  15,9  ; 

1972  -  11.7  -   7.6     1.7    10.9  12.9  16.5  i 

1973  -   4.1  1.8     2.1     8.1  13.2  15,5  1 

1974  -   7.9  -   3,1     5.4     6.5  13.9  19.4  1 

1975  -   8.4  -   3.8     2.2    11.1  12.9  18.1  i 

1976  -   5.9  -   7.8  -    .3     8.4  12.9  15.8  1 

1977  -   6.3     2.8     2.5     9.6  13.6  16.3  1 

1978  -   1.6     2.7     5,2     7.9  13.5  16.1  ; 

1979  -    .6     1.9     5.0     9.8  14.5  17.1  1 

1980  -   6.4  -   4.4     1.2     8.4  13.8  18.5  2 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1971  8.2  21.2  29.8  87.5  52.9  79.3     2.8  27.2  12.5 

1972  20.6  19,6  26.2  97.2  68.8  66.0  38.8  35.0  23.5 

1973  8.7  24.0  31.5  88.2  38.7  20.8  10.1     0  2.7 

1974  36.8  18.9  32.8  75,6  42.2  2.0     0       5.6  57.6 

1975  33.9  38.3  33.4  92.4  79.5  20.7     2.9     6.8  2.7 

1976  66.1  36.0  11.3  75.8  63.3  33.3     5.9     3.3  39.6 

1977  23.1  41.4  86.1  96.9  50.3  35.6  17.3     0  34.5 

1978  79.2  25.7  82.4  45.8  34,3  19.8     T       0  39.0 

1979  58.5  47.0  21.7  37.7  91.2  48.0  11.3  10.3  8.2 

1980  81.1  17.7  89.0  49.8  139.2  11.8     2.4     T  9.3 
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.2 

20 

,8 

18 

.6 

18 

,9 

19 

.5 

18 

,2 

20 

,  1 

1  7 

.8 

22 

.2 

19 

.8 

13, 

,6 

68 

,0 

438 

,9 

1  , 

,  1 

3, 

,2 

438, 

,0 

!9, 

,4 

23 

.5 

284 

,8 

12 

,9 

67 

,0 

396 

7 

!6 

,8 

69 

.0 

409 

.9 

8 

.0 

50 

.5 

440 

,3 

8 

,  1 

60 

.5 

472 

.3 

T 

32 

.8 

390 

.3 

13 

,5 

23 

1 

419 

.6 

19 

,5 

42 

.3 

525, 

4 

!2 

.3 

44 

.0 

421 

.  7 

10 

,  1 

40 

.2 
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STATION  PRESSURE  MB 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1971 

1017 

.6 

1010 

,3 

101  1 

.5 

1010 

7 

1009, 

.7 

1009, 

,0 

1007 

.5 

1007.6 

1972 

1019 

.9 

1018 

.5 

1015 

.6 

1007 

.7 

1010, 

.4 

1007, 

,8 

1006 

.3 

1007.5 

1973 

1019 

.6 

1011 

,4 

1015 

.  7 

1010 

,0 

1012, 

,2 

1010, 

,8 

1006 

.  7 

1011.1 

1974 

1017 

.5 

1015 

,3 

1016 

1 

1009 

.9 

1009 

.5 

1008. 

1 

1009, 

.6 

1008.2 

1975 

1017 

.3 

1015 

,  1 

1012 

.5 

1010 

.2 

1009, 

.7 

1006, 

.9 

1006 

.5 

1007.7 

1976 

101  1 

.4 

1018 

.6 

1015 

.2 

1010 

.5 

1012 

.0 

101  1  , 

,  1 

1007 

1 

1009.5 

1977 

101E, 

.4 

1014 

.3 

1017 

.4 

1009 

.2 

1012 

.3 

1008, 

.2 

1007 

.3 

1008.4 

1978 

1015 

.6 

1012 

,0 

101  1 

.4 

1009 

,5 

1011 

.6 

1009, 

,3 

1009 

.4 

1009.7 

1979 

1013 

.5 

1013 

,2 

1013 

.2 

1011 

4 

1011 

.4 

1010, 

,  1 

1010 

,4 

1006.9 

1980 

101E. 

.0 

1016 

.2 

1011 

.2 

1010 

.3 

1010 

,  1 

1009, 

,  1 

1007 

.  4 

1009.3 

MEAN 

1016 

.5 

1014 

.5 

1014 

.0 

1009 

,9 

1010 

.9 

1009, 

,0 

1007 

.8 

1008.6 

1012.9  1017.6  1015.0  1015.6 

1011.8  1013.6  1016.5  1024.4 

1013.6  1014.0  1016.2  1018.5 

1011.3  1011.4  1016.1  1014.4 

1012.4  1014.8  1017.2  1017.7 


1012.5  1017.9  1014.3  1016.4 
1009.8  1015.4  1022.2  1012.9 


1012.4  1014.7  1016.3  1016.3 


MEAN 

1012.  1 
1013.3 
1013.3 
1012.3 
1012.3 

1012.6 
1012,9 
1012.4 
1012.4 
1012.1 


CLINO   1012.0  1012.0  1011.8  1011.0  1009.5  1008.1  1007.0  1007.1  1009.3  1013.7  1014.0  1014.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


1971  1021 ,3  1014.0  1015.1 

1972  1023.7  1022.3  1019.4 

1973  1023.4  1015.0  1019.4 

1974  1021 .3  1019.1  1020. 1 

1975  1021 .1  1018.9  1016.1 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


APR 

1014.3 
1011.3 
1013.6 
1013.5 
1013.8  1013.2  1011.9  1010.0  1011.2 


1013.3  1012.5  1011.0  1011.1 

1014.0  1011.3  1009.8  1011.0 

1015.8  1014.3  1010.2  1014.6 

1013.0  1011.6  1013.1  1011.7 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1016.4  1021 .3  1018.7  1019. 

1015.3  1017.1  1020.1  1028. 

1017.1  1017.5  1019.9  1022. 

1014.8  1014.9  1019.8  1018. 

1015.9  1018.4  1020.9  1021 . 


1976  1015.1  1022.4  1019.0  1014.1  1015.6  1014.6  1010.6  1013.0  1015.4  1016.5  1019.9  1018.5 

1977  1020.2  1018.0  1021.2  1012.8  1015.9  1011.7  1010.8  1011.9  1016.0  1021.6  1018.0  1020.2 

1978  1019.4  1015.6  1015.0  1013.1  1015.2  1012.8  1012.9  1013.2  1013.3  1019.0  1025.9  1016.5 

1979  1017.1  1016.8  1016.8  1015.0  1014.9  1013.6  1013.9  1010.4  1017.7  1018.8  1018.4  1018.1 

1980  1019.8  1020.0  1014.8  1013.9  1013.7  1012.6  1010.9  1012.8  1016.6  1017.4  1018.2  1017.6 


MEAN   1020.2  1018. 
CLINO   1017.8  1018. 


14.5 


1015. 
1015. 


MEAN 

1015.7 
1017.0 
1016.9 
1015.9 
1016.1 

1016.2 
1016.5 
1016.0 
1016.0 
1015.7 


TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


20.  1 
20.0 


22 

.9 

23 

.2 

21 

.  1 

23 

.  7 

24 

.  1 

20 

.8 

22 

.5 

21  , 

,  7 

19 

,5 

21 

.8 

22 

.  1 

19 

.2 

24 

.3 

22 

.9 

20 

.2 

21 

.9 

21 

.3 

19 

.2 

22 

.2 

22 

.7 

19 

.6 

21 

.8 

20 

.9 

19 

.6 

21 

.8 

23 

.9 

19 

.9 

23 

.2 

22 

.7 

18 

.8 

22 

.6 

22 

.6 

19 

.8 

22 

.7 

23 

.0 

20 

.0 

PRECIPI TATION  MM 

YEAR    JAN     EE 

1971      12.8    8 

1972 

1973 

1974 

1975 


1976 


MEAN 
CLINO 


31  .5 
29.8 


24.9   120.9 


157.7 
126.  1 


55.3    93.6    27.6   110.9 
50.5    56.2    84.6 
25.9    75.9    58.5 


62.5    60.4 


85 

.6 

243 

4 

108 

.6 

139 

4 

911 

.0 

49 

.5 

58 

.2 

104 

.8 

60 

.6 

576 

.0 

50 

.3 

1  10 

.5 

201 

.8 

133 

.0 

874 

.8 

39 

.4 

3 

.7 

93 

.  1 

109 

.7 

631 

1 

94 

.7 

94 

.3 

82 

.3 

94 

.3 

697 

.9 

62 

.7 
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.9 

19, 

.  1 

34 

.7 

646 

.7 

47, 

,6 

87, 

,2 

47. 

8 

173, 

,9 

851  , 

.6 

36 

.6 

72 

.2 

125, 

.9 

128 

.4 

807 

.5 

56 

.5 

109 

,2 

36, 

,  7 

46 

.0 

785 

.  1 

51 

.3 

93 

.4 

30, 

,8 

97 

.9 

705 

.6 

77 

4 

97 

.4 

85, 

,  1 

101 

,8 

748 

.7 

77 

.0 

114 

.  1 

99, 

,  1 

76, 

,3 

823 

.8 
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STATION  PRESSURE  MB 


ig7i 

854 

.  1 

847 

.4 

851 

.0 

848 

.b 

650 

.3 

849 

.b 

84b 

.9 

847 

.b 

654 

1 

85b, 

,b 

855 

,6 

855 

,9 

851 

.5 

1'372 

85b 

.5 

855 

.  7 

852 

.b 

851 

.2 

852 

.9 

852 

.  1 

849 

.9 

850 

.6 

853 

.5 

855, 

,  1 

857 

.2 

8b0, 

,  7 

854 

.0 

1'373 

857 

.  1 

853 

4 

854 

1 

851 

,8 

653 

.7 

852 

.b 

849 

.4 

850 

.8 

853 

.  1 

654, 

,6 

65b 

.7 

85b, 

,8 

653 

.7 

ig74 

653 

.  1 

852 

.9 

652 

.5 

849 

.3 

850 

.2 

846 

,3 

847 

4 

849 

.b 

854 

.3 

855, 

,9 

857 

.8 

85b, 

,5 

852 

.3 

1975 

657 

.5 

854 

.b 

653 

.9 

850 

.  7 

650 

.  4 

848 

.9 

84b 

.9 

850 

.  7 

853 

.9 

657, 

,0 

857 

.b 

857, 

.3 

653 

.2 

197b 

653 

,b 

853 

1 

651 

.2 

850 

.8 

851 

.3 

851 

,4 

848 

.8 

849 

.4 

851 

.9 

852, 

,6 

854 

.7 

853 

,b 

651 

.6 

1977 

854, 

.5 

854 

.7 

854 

.2 

849 

.0 

852 

4 

849 

.5 

846 

.2 

649 

.  1 

851 

.4 

855, 

,3 

855 

.0 

853, 

,3 

852 

.2 

1976 

852, 

.b 

851 

.7 

850 

,2 

849 

.5 

851 

.2 

849 

.7 

846 

,7 

849. 

5 

850, 

.b 

853. 

1 

858. 

1 

852. 

5 

851  , 

,4 

1979 

852, 

,  7 

851 

.  1 

852 

,  1 

850 

,8 

851 

.0 

650 

.b 

849 

■  b 

647 

.b 

852 

.  1 

853, 

,  1 

852 

.9 

853 

1 

851 

.4 

1960 

852, 

.b 

851 

.5 

649 

,b 

849 

.3 

850 

.b 

849 

.b 

847 

.0 

851  , 

.4 

853 

,9 

655, 

,  1 

855 

.6 

851 

,8 

851 

.5 

MEAN 

854, 

,4 

852 

■  b 

652 

,  1 

850 

.  1 

851 

.4 

850 

.2 

848 

.3 

649 

.b 

852 

.9 

854, 

,9 

85b 

.2 

655 

.2 

652 

.3 

CLINO 

851  , 

.3 

851 

.  1 

851  , 

,  1 

857 

.b 

853 

.0 

852 

,9 

851 

,5 

652 

.4 

854 

.8 

65b, 

,  1 

855 

.2 

853, 

.9 

853 

.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  '    OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1019.0  1013.1  1014. b  1009.9  1007.8  1005.2   999.8  1001.7  1010.5  1018.2  1019.6  1024.4  1012.0 

1972  1027.0  1025.5  1017.2  1010.5  1011.4  1008.1  1003.3  1004.4  1009.2  1014. b  1022.0  1030.8  1015.3 

1973  1025,9  1016.9  1019.0  1013.1  1011.8  1009.3  1002.1  1004.9  1006.7  1014.2  1022.6  1024.2  1014. b 

1974  1023.5  1016.9  1015.2  1010.6  1006.2  1002.5  1000.4  1003.5  1011.9  1014.4  1021.5  1025.1  1013.0 

1975  102b. 9  1022.9  1017.5  1010.5  1009.0  1004.3   999.2  1004.2  1010.2  1018.0  1023.2  1028.0  1014.5 

197b  1021.7  1022.4  1014.9  1011.3  1010.1  1007.3  1002.5  1003.2  1009.1  1013.0  1017.2  1020.4  1012.8 

1977  1024.0  1019.1  1019.1  1009.8  1009.7  1003.9  1000.7  1001.2  1007.3  1017.9  1017.5  1021.9  1012.7 

1978  1019.8  101b. 2  1013.1  1010.4  1008.2  1005.3  1001.3  100b. 8  1 00b . 9  1012.2  1025.1  1018.4  1012.0 

1979  1019.9  101b. 1  1015.4  1011.3  1008. b  1005.7  1003.0  1000.0  1007.5  1012.2  1015.0  1019.6  1011.2 

1980  1021.8  1019.2  1014.3  1010.2  1008.7  1004.1   998.0  1005.1  1011.4  1015.2  1019.8  1017.0  1012.1 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

.0    19.2    17.4     8.5  5.0-   l.b 

.0    20.7    17.7    11.9  4.0-   3.1 

.9    20.9    17.4    11.7  l.b-     .1 

.2    19. b    14.5    14.2  5.8-   2.0 


1971 

3.0 

1972 

-   5.3 

4 

1973 

-   2.4 

2 

1974 

-   b.3 

1 

1975 

-   3.3 

-   2 

197b 

-   1  .b 

-   3 

1977 

-   3.b 

3 

1978 

.8 

2 

1979 

-   1  .2 

1 

1980 

-   3.9 

-   2 

MEAN 

-   2.5 

_ 

CLINO 

-   2.5 

1 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

18.0 

17 

1972 

10.3 

7 

1973 

9.3 

1  7 

1974 

10.9 

15 

1975 

k.2 

29 

197b 

18. b 

13 

1977 

17.2 

lb 

1978 

42.3 

18 

1979 

37.8 

1  1 

1980 

18.9 

12 

13, 

,b 

1b 

.8 

13, 

,3 

1  7, 

.4 

13, 

,8 

1b 

.4 

13, 

,2 

19 

.0 

12, 

,  1 

17 

.2 

12, 

4 

lb 

.b 

14, 

,5 

19, 

.0 

15, 

,  1 

17, 

.2 

lb. 5 

14  .8 
lb. 8 
15.7 
18.2 
15.0 


SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

.7     T  14.0  41.7  38.5  381 . 3 

31.1  10.1  11.3     2.1  29 1.8 

5.1     2.9  16.4     5.5  210.2 

.7     4.4  2b. 9  5.4  45. b  290.2 

.b     0       3.3  b.h  29.0  324.5 

.8     T  71.4  19.7  19.1  38b  8 

19.1  14.3  b.9  21.5  28b. 4 

20.3  63.9  T  25.4  328.1 

17.3    5b. 2    35.0    84.3    10.5     T       T  10.9  28.9  21. b  313  7 

7b. 0    b5.3    b9.1    17.8     T      4.2     1.7  14.4  3b  5  lib  328  3 


92 

.4 

49 

4 

b1 

.9 

5 

,3 

b2 

.b 

50 

.2 

b9 

.9 

5 

.8 

57 

.8 

44 

.3 

34 

.0 

4 

.b 

bO 

.5 

42 

,0 

1  1 

.3 

0 

94 

.3 

73 

,5 

39 

.8 

T 

91 

.3 

91 

,8 

32 

.9 

7, 

,2 

97 

.5 

49 

.  1 

9 

.2 

13 

,2 

52 

.  1 

20, 

.4 

21 

.2 

0 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


URFA  TURKEY  WMO  17270   37  08N  038  4fcE   547  M 

NOTES  ON  PftGE  27 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


^HT\ 

S5b 

.8 

950 

,b 

951 

,5 

947 

.8 

94b 

.4 

942 

.9 

940 

.5 

941 

.2 

948 

,3 

952 

.9 

955, 

.3 

953, 

,8 

949, 

,0 

n72 

955 

.h 

955 

,1 

950 

.0 

949 

1 

947 

,  7 

944 

7 

94  1 

.  1 

943 

,9 

948 

,  1 

952 

,3 

954, 

.3 

957, 

,  b 

950, 

,0 

1^73 

955 

.5 

952 

.3 

951 

.3 

947 

.8 

94b 

.9 

943 

.9 

939 

.8 

941 

.8 

94b 

.b 

950 

.7 

955, 

.4 

95b, 

!4 

949, 

,0 

ig74 

951 

.5 

953 

.7 

951 

,  1 

94fc 

.5 

94b 

.b 

943 

.3 

940 

.b 

941 

.  7 

947 

.0 

951 

.  1 

955 

.  1 

954, 

,8 

948, 

.b 

1'975 

95b 

.0 

951 

.6, 

951 

.5 

949 

.4 

94b 

.7 

943 

.3 

940 

.2 

940 

.8 

945 

.8 

951 

.3 

954 

.0 

954, 

,  7 

948, 

.7 

l"97fc 

951 

.5 

951 

.5 

950 

.fc 

948 

.9 

947 

.8 

944 

.8 

940 

.9 

941 

.8 

947 

.3 

950 

.0 

953 

.9 

953 

,b 

948 

,b 

1877 

954 

.0 

954 

,3 

952 

.2 

94b 

.b 

947 

.  7 

942 

.2 

938 

.9 

941 

.3 

947 

.0 

951 

.9 

954 

.7 

953, 

,  7 

948 

.7 

1'378 

953 

.9 

952 

.3 

949 

.7 

947 

.8 

94b 

.  1 

942 

.5 

941 

.2 

941 

.8 

947 

.5 

951 

.b 

957 

.3 

954, 

,  1 

948 

.8 

1"979 

954 

.3 

950 

.8 

950 

.  1 

949 

.3 

947 

.  1 

943 

.5 

940 

.9 

940 

4 

94b 

.3 

950 

.4 

952 

.8 

953 

,3 

948 

,3 

1980 

953 

,8 

950 

,6 

949 

.2 

948 

,3 

949 

.4 

943 

.9 

939 

.8 

94  1 

.5 

947 

.5 

950 

.7 

953 

.8 

953, 

,  1 

948 

.5 

MEAN 

954 

.3 

952 

.3 

950 

.  7 

948 

.  1 

947 

.2 

943 

.5 

940 

,4 

941 

.b 

947 

1 

951 

.3 

954 

.  7 

954, 

.5 

948 

,8 

CLINO 

953 

.0 

951 

,  7 

949 

.4 

948 

.4 

947 

.3 

943 

.  4 

939 

.  7 

941 

.  1 

945 

.9 

951 

.  1 

953 

.b 

954, 

,4 

948 

.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1021 

.  7 

1015 

.8 

1015 

.3 

101  1 

.9 

1007 

.2 

1003 

.0 

999 

.b 

1000 

.3 

1008 

.4 

1015 

.2 

1019 

.  1 

1019 

,4 

101  1 

.4 

1972 

1022 

.3 

1021 

.  1 

1014 

.2 

1011 

.6 

1009 

.  7 

1005 

.  1 

1000 

.4 

1003 

4 

1008 

.5 

1014 

.2 

1018 

.3 

1023 

.0 

1012 

.7 

1973 

1021 

.5 

101b 

.9 

1015 

.6 

1010 

.7 

1008 

.0 

1004 

.0 

998 

.8 

1000 

.9 

100b 

,b 

1012 

.5 

1020 

.0 

1021 

.7 

101  1 

.4 

1974 

101  7 

.2 

1019 

,  1 

1015 

.  1 

1009 

.5 

1007 

.9 

1002 

.9 

999 

.  7 

1001 

.0 

1007 

.  7 

1012 

.4 

1018 

.9 

1020 

.0 

1010 

.9 

1975 

1021 

.b 

101b 

.9 

1015 

.5 

101  1 

.8 

1008 

.2 

1003 

,  1 

999 

.  1 

1000 

.  1 

100b 

.2 

1013 

.3 

1018 

.0 

1020 

.4 

101  1 

.2 

197b 

101  7 

.0 

1017 

.2 

1015 

.0 

1012 

.  1 

1009 

.b 

1005 

.0 

1000 

,4 

1001 

,3 

1008 

,0 

1011 

,9 

1017 

4 

1018 

.5 

101  1 

1 

1977 

1019 

.9 

1018 

.5 

101b 

.3 

1009 

.  1 

1009 

,  1 

1002 

.0 

997 

.9 

1000 

.2 

1007 

,3 

1014 

.4 

1018 

.5 

1018 

.8 

101  1 

.0 

1978 

1019 

,3 

101b 

,9 

1013 

.4 

1010 

.  7 

100b 

.9 

1002 

.5 

1000 

.  1 

1001 

.  1 

1008 

.0 

1013 

.3 

1021 

7 

1019. 

1 

1011, 

,  1 

1979 

1019 

.5 

1015 

.3 

1013 

.8 

1012 

,0 

1008 

,2 

1003 

.3 

1000 

.2 

999 

.5 

100b 

.3 

1012 

.4 

101b 

.3 

1018 

.7 

1010 

.4 

1980 

1019 

.9 

1015 

.8 

1013 

.4 

101  1 

,4 

1011 

,  1 

1003 

,  7 

998 

,b 

1000 

,b 

1008 

.2 

1013 

.  1 

1017 

.5 

1018 

.0 

1010 

.9 

MEAN 

1020 

.0 

1017 

4 

1014 

.8 

1011 

.  1 

1008 

.b 

1003 

.5 

999 

.5 

1000 

,8 

1007 

,5 

1013 

,3 

1018 

.b 

1019 

.8 

101  1 

,2 

CLINO 

1018 

.b 

101b 

.7 

1013 

.b 

1011 

.  1 

1008 

,  7 

1003 

.2 

998 

.5 

1000 

,2 

100b 

.2 

1013 

.  1 

1017 

.3 

1019 

.b 

1010 

.b 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FES  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  8.b     b.2  11.5  13.8  23. b  27.4  31.1  30.1  27. b  18.8  12. b  4.9  18.0 

1972  1.3     3.9  10.4  Ib.O  19.4  25.7  30.0  29. b  2b . 8  21.0  11.8  b  .b  lb. 9 

1973  3.8     8.9  10.3  15.4  23.0  2b. b  31.1  31.3  27.7  21.4  9.5  b.9  18.0 

1974  4.2     b.3  11.2  14.0  22.5  28. b  31.1  29,5  24.8  22.7  13.0  b.9  17.9 

1975  5.5     5.7  11.4  17.9  21.4  27.5  31.7  30.5  2b. 5  19.5  12.5  5.4  18.0 


15 

.4 

23 

.0 

2b 

.b 

31 

,  1 

31 

.3 

27 

.7 

14 

.0 

22 

.5 

28 

.b 

31 

.  1 

29 

.5 

24 

.8 

17 

.9 

21 

.4 

27 

.5 

31 

.  7 

30 

.5 

2b 

.5 

14 

.  1 

19 

.9 

27 

.2 

29 

.3 

29 

.4 

25 

.2 

15 

.8 

21 

.7 

27 

.5 

31 

.3 

31 

.8 

27 

.  1 

15 

.2 

23 

.7 

27 

.3 

32 

.3 

29 

.8 

25 

.7 

lb 

.4 

23 

.0 

28 

.0 

30 

.4 

31 

.0 

28 

.5 

197b  5.3  4.0  9.3    14.1    19.9    27.2    29.3    29.4    25.2    19.7    14.3     8.2     17.2 

1977  3.5  10. b  10.9    15.8    21.7    27.5    31.3    31.8    27.1    17.9    13.4     b.fc     18.2 

1978  b.3  8.9  11.9    15.2    23.7    27.3    32.3    29.8    25.7    21.5    10. b     8.4     18.5 

1979  b.9  9.1  12 

1980  3.2  b.5  9 


PRECIPITATION  MM 


1971 

5 

.7 

34 

.b 

8b 

.5 

235 

.b 

1972 

b5 

.8 

34 

.4 

75 

4 

10b 

.9 

1973 

37 

.5 

23 

.7 

30 

.5 

13 

.5 

1974 

130 

.5 

38 

.9 

151 

.5 

2b 

.b 

1975 

31 

.9 

14b 

,  7 

14 

.b 

bl 

.9 

197b 

83 

.3 

87 

.0 

8b 

,  1 

1  12 

.9 

1977 

18 

.8 

b3 

.5 

bO 

.  1 

44 

.8 

1978 

94 

.8 

81 

.4 

31 

,8 

31 

4 

1979 

102 

.5 

bb 

.2 

54 

.b 

10 

.8 

1980 

4  1 

.8 

10b 

.9 

95 

.8 

52 

.9 

MEAN 

bl 

.3 

b8 

.3 

b8 

.7 

b9 

.  7 

CLINO 

10b 

.0 

b5 

.b 

b9 

.  1 

53 

.9 

82 

.2 

531 

.b 

T 

410 

.0 

58 

.3 

218 

.5 

83 

.b 

4b0 

.2 

135 

.  1 

4bb 

.7 

128 

.0 

b9b 

.8 

14b 

.7 

375 

.  1 

84, 

.5 

345 

,4 

84, 

,b 

48b 

.9 

1  12, 

.2 

4b1 

.3 

91  , 

.5 

445 

.4 

81  , 

,8 

4b3 

.3 

EUROPE 


VAN  TURKEr  WMO  17170   38  27N  013  1 SE  1 fcfc 1  M 

NOTES  ON  PAGE  27 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1571  830.7  822. "3   82fc .  1 

1572  82b. 1  827.3   824.7 

1573  827.2  825.'?  825.8 
1'574  824.3  82fc.b  B2t.5 
1'575    828.1  824.5   826.9 

1976  824.1  823.8   824.8 

1977  831.8  836.2   833.7 

1978  833.7  833.3   832.0 

1979  833.8  831.6   832.6 

1980  832.2  831.7   831.0 

MEAN    829.2  828.4   828.4 

CLINO    825.1  823.8   823.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1031.3  1020.1  1018.7  1012.8  1011.4  1005.8  1002.6  1003.9  1012.1  1019.0  1022.2  1024.1   1015.3 

1972  1029.1  1028.7  1020.0  1015.2  1013.0  1008.2  1003.0  1006.8  1012.1  1018.9  1023.0  1028.9   1017.2 

1973  1027.0  1023.2  1020.5  1014.0  1012.2  1007.3  1002.3  1004.8  1011.1  1018.1  1024.2  1027.9   1016.0 

1974  1024.2  1026.2  1019.9  1012.8  1010.3  1005.5  1002.7  1004.0  1012.5  1018.6  1023.4  1023.6   1015.3 

1975  1028.1  1022.1  1021.9  1016.3  1011.8  1005.7  1003.1  1004.3  1011.2  1018.9  1023.6  1028.1   1016.2 

1976  1021.6  1023.6  1020.9  1014.1  1011.8  1006.7  1002.4  1004.8  1019.1  1024.4  1031.0  1029.8   1017.5 

1977  1018.2  1033.4  1027.7  1013.1  1012.6  1005.0  1006.7  1004.1  1011.4  1019,8  1021.6  1022.7   1016.4 

1978  1023.9  1021,9  1018.1  1013.3  1011.0  1007.1  1003.3  1003.3  1011.1  1019.4  1025.0  1020.6   1014.8 

1979  1023.2  1019.0  1019.6  1015.5  1013.0  1006.0  1003.4  1004.0  1012.9  1019.0  1022.1  1022.6   1015.0 

1980  1024.4  1023.0  1019.1  1014.8  1013.2  1007.1  1003.9  1002.8  1010.7  1016.8  1020.5  1022.6   1014.9 

14.2  1012.0  1006.4  1003.3  1004.3  1012.4  1019.3  1023.7  1025.0   1015.9 
14.0  1010.3  1006.6  1002.3  1003.5  1010.4  1018.4  1021.4  1024.4   1014.3 


823 

.8 

826 

.  7 

823 

.8 

824 

.0 

824 

.5 

829 

.6 

826 

4 

825 

.  7 

825 

.8 

824 

.3 

826 

.9 

829 

.0 

824 

.2 

826 

.2 

824 

.5 

823 

.2 

825 

.8 

828 

.2 

822 

.6 

825 

.8 

824 

.7 

823 

.5 

824 

.0 

827 

,6 

827 

.8 

825 

.9 

824 

.9 

824 

.4 

824 

.8 

827 

.  7 

824 

.9 

825 

.9 

825 

.2 

822 

.  7 

825 

.8 

834 

.2 

830 

.8 

832 

.7 

829 

.2 

827 

.3 

831 

.  1 

835 

.0 

830 

.4 

832 

.0 

830 

.  4 

831 

.0 

830 

.3 

834 

.8 

832 

.8 

834 

.2 

832 

.4 

830 

,0 

831 

.5 

836 

.8 

831 

.  7 

833 

.8 

831 

.5 

829 

.  1 

830 

.  1 

833 

.4 

827 

.5 

828 

.9 

827 

.2 

826 

,0 

827 

.5 

831 

.6 

824 

.8 

825 

.3 

825 

.  1 

823 

.7 

824 

.  7 

827 

.6 

829 

.6 

825 

.5 

826 

4 

829 

.6 

830 

.0 

827 

.3 

828 

.8 

829 

.2 

826 

.6 

830 

.6 

827 

.0 

826 

.2 

830 

.  1 

828 

.6 

826 

.9 

836 

.8 

833 

.9 

828 

.  1 

836 

.  1 

833 

.4 

832 

.8 

836 

.5 

832 

.9 

832 

.9 

837 

.0 

833 

4 

833 

.6 

835 

.3 

834 

.5 

832 

.4 

833 

.0 

830 

.8 

829 

.3 

829 

.0 

828 

.3 

825 

.9 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 

1971  -   6.2  -   3.8 

1972  -  10.4  -   8.2 

1973  -   6.0  -   3.3 

1974  -   6.8  -   5.9 

1975  -   6.4  -   4.5 

1976  -   3.7  -   8.1 

1977  -   4.9-    .3 

1978  -   2.4      .0 

1979  -    .8      .7 

1980  -   5.0  -   4.0 

MEAN  -   5.3  -   3.7 

CLINO  -   3.4  -   3.2 

PRECIPITATION  MM 


1971 

1  1 

.7 

1972 

22 

.8 

1973 

23 

.9 

1974 

33 

.7 

1975 

23 

.9 

1976 

13 

.3 

1977 

1  7 

.  1 

1978 

31 

.5 

1979 

23 

.0 

1980 

40 

.6 

MEAN 

24 

.2 

CLING 

44 

.9 

22.4 

21 

.3 

18.4 

9.2 

4  .  1 

21  .6 

20 

.6 

16.7 

12.  1 

2.7 

20.9 

21 

.6 

16.6 

10.9  - 

.4 

20.8 

19 

.6 

13.9 

11.7 

4.3 

22.  1 

21 

.0 

16.  1 

8.4 

3.1 

20.4 

22 

.0 

16.3 

10.0 

3.6 

21  .9 

21 

.  7 

18.2 

8.0 

4.8 

22.8 

21 

.  1 

17.9 

11  .2 

.9 

21  .4 

23 

.  1 

19.4 

11.2 

6.5 

24.0 

21 

.5 

16.  1 

9.8 

4.8 

21  .8 

21 

.4 

16.9 

10.2 

3.4 

22.  1 

21 

.  7 

17.2 

10.5 

4.2 

15.2  47.6  34.3  19.6  0                2.5  0  60.4  27.9  52.6  301.8 

43.8  44.0  168.3  48.7  2.0  11.3  T  52.3  67.5  8.8  485.6 
44.7  49.8  33.7  14.6  4.8  0  0  50.6  50.1  14.9  315.4 
54.7  59.7  13.4  5.7  10.8  21.9  66.4  T  57.2  22.5  350.4 
32.2  10.7  63.5  17.2  6.3            0  5.7  27.6  38.3  36.5  293.4 

6.0  103.3  74.0           4.4  2.0           0  T  84.2  21.1  15.7  393.1 

58.2  47.6  64.2  25.0  2.2           T  0  33.1  11.1  31.3  298.0 

25.5  61.5  38.1  61.4  0                0  T  45.8  14.4  46.9  341.3 

27. 9  22.0  40.9  23.3  17.6  T  T  79.3  37.2  25.6  338.3 
78.1  66.9  17.9           T  T                0  11.6  15.9  88.8  11.6  361.6 


UNITED  KINGDOM 


EUROPE 


ABERDEEN/DYCE  APT  UNITED  KINGDOM  WMO  OSOSI   57  12N  002  12W    fc5  M 

NOTES  ON  PAGE  28 


STATION  PRESSURE  MB 


MEAN 


n7i       gss.?   ioofc,7   loob.o  loos.o  1004. g   1007.2   1012.0   1004.1    1013.7   loo^.fc   1003.0  1010. g     ioofe.7 

1'972  1003.7  1001.1  1003.5  1001,5  1003.3  1001.3  1010.8  1010.5  1014. g  1011.0   gSS .  7  1001.2   1005.1 

1'573  lOOg.fc  1000. b  1013. b  1008.8  1005.5  1  OOg  .  8  1007.0  1008.5  100b. 5  1011. b  1005.7  33'i  .3  1007.3 
1S74  <3'53.2  "3"35.'?  100'3.4  101b. 3  1007.5  1007.1  1 002 .  "3  1005.7  gg5."9  100b. 3  '3^4. "3  33i>  .S  1002. b 
1'375    S'32.3  1015.4  1005.0  1005.7  1015.3  1012. "3  1 00b . '3  100'3.7  1000.8  1011.7  1005.5  1010.7   1007.7 

1'37b  1003.4  1008.7  1008.3  1013.1  1004.3  1010.4  1009.8  101b. 5  1008.5   '3"35 . 3  1002.3   "JSg .  8   100b. 7 

1"377  1000.2   '3'35.b  1004.2  1000.7  1012.0  1 OOS .  0  1008.0  1008,8  1010.5  '^33  .3       ggS.S  1004.5   1003.9 

1978  997.7  1000.3   993.9  1009.1  1012.4  1005.1  1005.5  1008.7  1003.0  1009.2  1 00b . 5   997.3   1004.1 

1979  1002.8  1007.1   992,3  1003,3  1002.5  1008.5  1008.0  1002,9  1005,7  1003,0   998,0   993.8   1002.3 

1980  1005.2  1006. b  1001.8  1013.7  1012.2  1000.9  1004.3  1004, b  1002,7   998,0  1004,7   998.2   1004.4 

MEAN  1000.2  1003.8  1003.8  1008.1  1008.0  1007. 2  1007,5  1008,0  100b, 2  1005, b  1001.3  1001.3   1005,1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1000.9  1013.9 

1972  1010.9  1008,1 

1973  101b, 8  1007.8 

1974  1000.2  1002.9 

1975  999,3  1022.7 

197b  1010.5  1015.9 

1977  1007.4  1002.7 

1978  1004.8  1007.5 

1979  1010.1  1014.4 

1980  1012.3  1014. b 


1013 

.4 

101b 

,0 

1011 

,9 

1014 

.2 

1019 

.0 

101  1 

,  1 

1020 

,  7 

101b 

,b 

1010 

,0 

1018 

,0 

1013 

.8 

1010 

.7 

1008 

,5 

1010 

,3 

1008 

.3 

1017 

.8 

1017 

.5 

1022 

,0 

1018 

,  1 

1005 

,8 

1008 

.3 

1012 

.2 

1020 

,8 

101b 

.0 

1012 

,5 

101b 

.7 

1013 

.9 

1015 

,4 

1013 

,5 

1018 

,7 

1012 

,9 

100b 

.9 

10  14 

,3 

101b 

,b 

1023 

,5 

1014 

,b 

1014 

.  1 

1009 

.8 

1012 

,b 

1002 

,8 

1013 

,4 

1001 

,9 

1003 

.5 

1009 

,7 

1012 

,  1 

1012 

,8 

1022 

,4 

1019 

.9 

1013 

.8 

101b 

,b 

1007 

,  7 

1018 

,7 

1012 

,b 

1017 

.8 

1014 

,  7 

1015 

,5 

1020 

1 

1011 

,3 

1017 

,3 

101b 

.7 

1023 

,5 

1015 

,2 

1002 

,2 

1009 

,5 

1007 

.0 

1013 

,7 

101  1 

.3 

1007 

,7 

1019 

,  1 

101b 

,0 

1014 

,9 

1015 

,7 

1017 

,b 

100b 

,9 

1001 

,0 

1011 

.7 

101  1 

,0 

1000 

.9 

101b 

,2 

1019 

,3 

1012 

,0 

1012 

,5 

1015 

,7 

1010 

,0 

101b 

,3 

1013 

,5 

1004 

.4 

1011 

,  1 

999 

4 

1010 

4 

1009 

,5 

1015 

,4 

1014 

,9 

1009. 

.8 

1012. 

b 

1010. 

0 

1005, 

1 

1001 

.5 

1009, 

4 

1009 

.8 

1021 

,7 

1020 

.0 

1008 

,b 

1012 

.0 

1012 

,3 

1010 

,4 

1005 

,7 

1012 

,b 

100b 

.5 

1012 

,2 

101  1 

,0 

1015 

,2 

1015 

,0 

1014 

,2 

1014 

.5 

1015 

,0 

1013 

,2 

1012 

,b 

1008 

4 

1008 

.5 

1012 

,2 

1013 

,4 

1012 

,8 

101b 

,  1 

1014 

,2 

1011 

,b 

1012 

,  1 

1012 

,  1 

1011 

,  1 

1009 

,2 

1008 

.2 

101  1 

,8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  3.9  4.5     4.8     b.4  9.5  10.1  13. b    13.1  12. b  9.8     5.1     b  1  8.3 

1972  3.5  3.7     4.9     7.3  8.9  11.0  13.5    12.9  10.3  9.7     4.8     4.3  7.9 

1973  3.8  3.2     5.8     5,5  8,9  13.3  13.9    13.9  11.7  8.3     4.3     3.3  8.0 

1974  4.7  4.7     4.3     b.5  9.4  11.7  13.0    13,7  10.3  7.2     5.5     5.b  8  1 

1975  4.4  3.7     3,7     b,5  8.1  12.1  14.7    Ib.l  11.1  9.5     5.7     5.3  8.4 

197b  3.7  4.9     4.1      7,5  9.7  14.3  Ib.l     15,0  11,7  9.3     4.7      11  8  5 

1977  2.0  2.3     5.3     5.9  8.7  10.9  13.9    13.2  11.1  10.4     4,5     5.1  7.8 

1978  1.9  .4     5.4     5.3  9.8  12.1  12. b    13.4  11.9  10.3     b.7     3.5  7.8 

1979  .0  1.0     3.1     b.1  8.3  12. b  14.1    12.5  11.5  10.0     5.1     3.7  7.3 

1980  2.4  4.0     3.4     7.4  8.9  12.7  12.9    14.1  12.8  7.7     5.5     4.b  8.0 

MEAN  3.0  3.2     4.4     b.4  9.0  12.0  13.8    13.7  11.5  9.2     5.1     4.2  8  0 

CLINO  2.4  2.8     4.5     b.fc  9.0  12.0  14.0    13. fc  11.7  8.8     5.b     3.7  7.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1971  b9  17  89  40  57  39  53  5b  48  24  55      19      5bb 

1972  135  101  40  24  43  50  23  39  25  14  82      23    '  599 

1973  54  20  12  b4  41  55  40  b5  50  45  b8     103     bl7 

1974  125  70  b2  44  45  35  73  bO  70  113  73      40     810 

1975  73  14  31  101  33  51  73  75  88  31 

197b  b9  27  bl  2b  48  19  15  35  173  18C 

1977  70  118  52  51  87  57  58  101  b3  77 

1978  97  123  59  61  53  40  89  84  b3  21 

1979  75  10  87  72  83  3b  84  100  41  171 

1980  102  73  89  24  23  98  57  105  49  81 

MEAN  8b. 9  57.3  58.2  50.7  51.3  48.0  56.5  72  0  67  0  71= 

CLINO  77  54  52  50  62  53  92  73  b5  9C 


85 

43 

698 

45 

143 

84  1 

b9 

65 

868 

27 

160 

877 

66 

137 

9b2 

85 

89 

875 

65.5 

82.2 

771 

91 

78 

837 
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UNITED  KINGDOM 


WMO  Oagiy   54  3'3N  OOfc  13W 


STATION  PRESSURE  MB 


ig7i 

ggi 

7 

1008 

1 

lOOfc 

7 

lOOfc 

6 

1003 

0 

1005 

7 

101  1 

b 

1003 

8 

1013 

1 

1010 

3 

100b 

b 

1013 

4 

100b 

7 

^3^2 

333 

7 

ggfc 

4 

1001 

5 

1002 

3 

1000 

8 

1001 

5 

1008 

8 

101  1 

1 

1014 

8 

1008 

8 

1002 

3 

1000 

0 

1004 

2 

ig73 

1008 

3 

1005 

0 

1015 

4 

1010 

3 

1004 

2 

101  1 

0 

100b 

3 

1008 

4 

100b 

7 

101  1 

5 

1010 

5 

1003 

2 

1008 

5 

ig74 

■592 

3 

885 

& 

lOOfc 

0 

1012 

8 

1005 

1 

1007 

1 

1005 

3 

1005 

3 

88b 

b 

1008 

8 

88b 

5 

1002 

2 

1002 

8 

nys 

885 

2 

1012 

1 

1004 

5 

lOOfc 

8 

1014 

0 

1012 

5 

100b 

4 

1008 

2 

1001 

b 

1008 

7 

100b 

8 

1015 

3 

1007 

8 

ig7fc 

100fc 

3 

1007 

2 

lOOfc 

3 

1013 

5 

1002 

7 

1010 

3 

1008 

1 

1015 

1 

1005 

8 

882 

5 

1003 

1 

888 

3 

1005 

8 

1877 

ggg 

2 

881 

1 

1002 

b 

1004 

0 

1010 

i. 

1008 

7 

1008 

0 

100b 

3 

101  1 

5 

888 

8 

888 

3 

1003 

0 

1003 

5 

1878 

ggg 

2 

886 

7 

884 

8 

1005 

8 

1010 

4 

1005 

8 

100b 

5 

1008 

4 

1007 

1 

101  1 

8 

1008 

1 

888 

8 

1003 

8 

1878 

1002 

4 

1004 

2 

884 

7 

1003 

5 

1002 

3 

1008 

3 

1010 

3 

1002 

8 

1007 

8 

888 

3 

1000 

b 

885 

b 

1002 

8 

igso 

1003 

4 

1005 

1 

888 

fc 

1015 

5 

1008 

5 

1001 

b 

1004 

0 

1005 

2 

1003 

7 

1000 

0 

100b 

1 

1004 

4 

1004 

8 

888.8  1002.1  1003.2  1008.2  1 00b . 2  1007.3  1007.7  1007. b  100b. 8  1005.2  1003.8  1002.5   1005.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

187b 
1877 
1878 
1878 
1880 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


1000.1  101b. 5  1015 

1008.1  1004.8  1010 

1018.0  1013 

1000.7  1003 

1003.5  1020.7  1013.1  1015 


1.2  1014.0  1018. 

)8.4  1010.0  1018. 

1024.1  1018. b  1012.7  1018.3  1014. 

1014.4  1021.4  1013.4  1015.2  1013. 

1022.5  1020.7  1014. 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1011.8  1021.3  1018.5  1015.0  1021.8 

1018  4  1023.5  1018.5  1011.0  1008.5 

101b. 8  1015.2  1020.2  1018.8  1011.5 

1013.5  1004.7  1017.4  1004.8  1010. b 

1017.0  1008.8  1018.0  1015.2  1023.8 


1015. b  1015.8  1014.7  1022.0  1011 

1007.7  888.7  1011.1  1012.5  1018 

1007.7  1005.1  1003.3  1014.3 

.7  1012. b  1003.2  1011.8 


1018.4  1017.2  1023. 

1017.0  101b. 1  1014  . 

1018.8  1014.2  1014.7  1017. 

1010. b  1017.5  101B.4  1011. 


1014.1  1000.7  1011 .b  100b. 7 

1018.8  100b. 8  100b. 5  1011.4 

1015.3  1020.1  1017.5  888.2 

101b. 2  1007.5  1008.0  1004.0 


^8  1013.7  1008.0  1024.0  1017.8  1008. B  1012.2  1013.3  1011. B  1008.4  1014. b  1012.8 

101b  7  1014. fe  1015. b  1015.8  1015. B  1015.1  1013. b  1012.4  1010.8 
1012. B  101b. 1  1014.2  1011. b  1012.1  1012.1  1011.1  1008.2  1008.2 


MEAN 

1015.0 
1012.7 
1017.1 
1011.1 
101b. 2 

1014.3 
1011.8 
1012.2 
1011.1 
1013.2 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

1871  5.1  5 

1872  4.3  1 

1873  5.4  A 

1874  5.8  1 

1875  5.7  1 

i87b  5.3  ? 

1877  2.5  ' 

1878  3.3  ; 
1878  .5  I 
1880  2.i>  '. 


15.7 

14 

5 

13.8 

14 

1 

15.1 

13 

8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1871  52  57 

1872  101  bO 

1873  87  52 

1874  121  58 

1875  110  24 


187b 
1877 
1878 
1878 
1880 

MEAN 
CLINO 


8b 


78.3 
b5 


783 
777 
752 
83b 
b83 

81  1 
812 
B87 
847 
101  1 


EUROPE 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 


1<371 

992, 

,  7 

1007 

.7 

1003 

.0 

1003 

1 

1001 

.3 

1002, 

.3 

1008 

.6 

1001 

.2 

1011 

.  1 

1011 

.  1 

1003 

.9 

1013, 

.0 

1004 

.9 

1972 

999. 

,2 

995 

.7 

1000 

.0 

1000 

.3 

1000 

,2 

1001 

.0 

1007 

.7 

1008 

.3 

1011 

.4 

1008 

.  1 

1002 

.  1 

1003, 

.3 

1003 

.  1 

1973 

1009, 

7 

1003 

.0 

1013 

.8 

1005 

,4 

1002 

.3 

1009 

1 

1003 

.2 

1007 

,2 

1004 

.4 

1008 

.5 

1008 

.5 

1002, 

,2 

1006 

.4 

1974 

997, 

,7 

995 

.8 

1003 

.4 

1008 

.3 

1003 

.3 

1004 

.3 

1003 

.8 

1004 

.5 

996 

,3 

1003 

.  1 

996 

.4 

1004  , 

,6 

1001 

,8 

1975 

998, 

,  1 

1011 

,7 

999 

.  7 

1004, 

.  1 

1008 

.8 

1009 

.5 

1004 

.9 

1006 

.  1 

1001 

.5 

1009 

.6 

1004 

,9 

1012, 

,7 

1006 

.0 

1976 

1006, 

,  1 

1006 

.  7 

1006 

,4 

1009, 

.9 

1002 

.6 

1009 

,3 

1006 

.5 

1010 

.7 

1002 

.0 

991 

.5 

1003 

.0 

996 

.7 

1004 

.3 

1977 

996, 

,9 

991 

,3 

1003 

.  7 

1002, 

.7 

1006 

.4 

1004 

,5 

1005 

4 

1003 

.3 

101  1 

.0 

1000 

,8 

996 

.8 

1002, 

7 

1002 

1 

1978 

997, 

,5 

994 

.6 

996 

4 

1001  , 

,5 

1006 

.3 

1002, 

,7 

1003 

,8 

1006 

.  7 

1006 

.0 

1010, 

.6 

101  1 

.0 

989, 

,3 

1002 

.2 

1979 

1000, 

,  1 

1000 

.6 

992 

.3 

1000 

,0 

1001 

.2 

1007 

,0 

1008 

.4 

1001 

.8 

1008 

.  1 

999 

.5 

1001 

.4 

996 

.2 

1001 

.4 

1980 

1002, 

.5 

1004 

.6 

997 

.4 

1010 

,9 

1005 

.9 

999 

.  7 

1001 

.8 

1003 

.8 

1004 

.  7 

998 

.8 

1004 

.5 

1004 

.  7 

1003 

.3 

MEAN 

1000, 

,0 

1001 

.  1 

1001 

.6 

1004 

.6 

1003 

.8 

1004 

.9 

1005 

.4 

1005 

.3 

1005 

.6 

1004 

,  1 

1003 

.2 

1002 

.5 

1003 

.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAT     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1004.5  1019.7  1015.1  1014.9  1012.9  1013.8  1020.0  1012.6  1022.7  1022.9  1015.7  1025.0  1016.7 

1972  1011.0  1007.5  1011,9  1012.0  1011.9  1012.6  1019.3  1019.9  1023.2  1019.3  1013.8  1015.1  1014.8 

1973  1021.7  1015.0  1025.8  1017.3  1013.7  1020.7  1014.7  1018.7  1016.0  1020.3  1020.5  1014.1  1018.2 

1974  1009.6  1007.6  1015.3  1020.2  1014.9  1015.9  1015.3  1016.0  1007.6  1015.0  1008.2  1016.4  1013.5 

1975  1010.0  1023.8  1011.6  1015.9  1020.6  1021.1  1016.3  1017.4  1013.0  1021.4  1016.8  1024.8  1017.7 

1976  1018.0  1018.7  1018.4  1021.8  1014.2  1020.8  1017.8  1022.2  1013.5  1003.0  1014.8  1008.7  1016.0 

1977  1008.9  1003.1  1015.6  1014.5  1018.1  1016.2  1016.9  1014.7  1022.7  1012.4  1008.8  1014.6  1013.9 

1978  1009.4  1006.5  1008.1  1013.4  1018.0  1014.3  1015.3  1018.2  1017.6  1022.3  1022.9  1001.0  1013.9 

1979  1012.3  1012.6  1004.1  1011.7  1012.9  1018.5  1019.9  1013.2  1019.7  1011.1  1013.2  1008.0  1013.1 

1980  1014.6  1016.5  1009.3  1022.8  1017.4  1011.2  1013.3  1015.5  1016.5  1010.5  1016.4  1016.7  1015.1 

MEAN  1012.0  1013.1  1013.5  1016.4  1015.4  1016.5  1016.8  1016.8  1017.2  1015.8  1015.1  1014.4  1015.2 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAT     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 


1971 

4  , 

,2 

4 

1972 

3, 

,  7 

4 

1973 

4  , 

,5 

4 

1974 

5, 

,6 

5 

1975 

6, 

,5 

4 

1976 

6, 

1 

4 

1977 

2, 

,5 

4 

1978 

3, 

,2 

2 

1979 

,  7 

1980 

2'. 

,0 

5 

MEAN 

3, 

,  7 

4 

PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

1971 

88 

15 

1972 

79 

74 

1973 

34 

23 

1974 

87 

84 

1975 

75 

18 

1976 

26 

28 

1977 

73 

139 

1978 

77 

50 

1979 

53 

50 

1980 

49 

77 

27 

633 

75 

717 

36 

592 

31 

654 

36 

501 

81 

567 

74 

707 

134 

601 

1  16 

671 

61 

741 

64.5    52.5 
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UNITED  KINGDOM 


WHO  03862   50  47N  001  SOW 


STATION  PRESSURE  MB 


1"371  1004.4  10ig.7  1014.1  1012. 
ig72  1010.1  1006.1  1010.5  1011. 
1373   1020.'?  1015.6  1025.3  1016. 


1011.4  1012.8  1018. g  1012.5  1021.6  1022.7  1  0 1 5  . 'J  1024.8 

1011.6  1012.8  1018.0  1018.6  1021.0  1017.7  1015.0  1015.2 

1013.0  1019.8  1014.0  1018.0  1015.3  1018.8  1020.8  1014.4 

1874   1011.0  1007.8  1013.5  1016.6  1013.8  1014.5  1016.4  1015.6  1008.5  1014.4  1009.0  1019.4 

1975  1011.9  1021.4  1009.8  1015.6  1017.9  1019.6  1016.1  1016.7  1013.4  1020.3  1015.8  1024.6 

1976  1019.1  1017.6  1017.2  1020.1  1014.4  1020.5  1017.0  1020.2  1012.3  1002.1  1014.6  1007.5 

1977  1008.5  1003.3  1015.2  1015.1  1015.5  1014.9  1015.8  1013.4  1022.1  1012.4  1010.2  1014.3 

1978  1010.0  1005.1  1009.6  1010.9  1015.8  1013.6  1015.0  1017.6  1018.5  1022.1  1023.8   999.9 

1979  1011.2  1010.2  1004.6  1011.1  1013.2  1018.1  1019.6  1013.3  1019.5  1009.6  1014.0  1008.9 

1980  1013.6  1016.1  1008.2  1021.1  1014.6  1011.4  1012.9  1015.7  1017.0  1010.1  1015.7  1018.0 


MEAN 

1016.0 
1014.0 
1017.7 
1013.4 
1016.9 

1015.2 
1013.4 
1013.5 
1012.8 
1014.5 


MEAN   1012.0  1012.2  1012. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1015.1  1014.1  1015. 


APR 


MAY 


1971  1005.7  1021.0  1015.3  1013.9  1012. 

1972  1011.3  1007.3  1011.7  1012.8  1012. 

1973  1022.2  1016.8  1026.5  1017.5  1014. 

1974  1012.3  1009.0  1014.8  1017.8  1014. 


1016.3  1016.1  1016.9  1015.0  1015.4  1014.7   1014.7 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1014.0  1020.1  1013.7  1022.8  1024.0  1017.2  1026.1 

1014.1  1019.2  1019.8  1022.2  1018.9  1016.2  1016.4 
1021.0  1015.3  1019.1  1016.5  1020.0  1022.0  1015.7 
1015.7  1017.6  1016.8  1009.7  1015.7  1010.2  1020.5 


1975  1013.1  1022.7  1011.1  1016.8  1019.1  1020.8  1017.3  1017.9  1014.6  1021.5  1017.0  1025.9 

1976  1020.3  1018.9  1018.4  1021.3  1015.6  1021.7  1018.3  1021.5  1013.5  1003.3  1015.9  1008.8 

1977  1009.8  1004.5  1016.4  1016.3  1016.7  1016.1  1017.1  1014.6  1023.3  1013.6  1011.3  1015.5 

1978  1011.3  1006.4  1010.7  1012.1  1017.0  1014.8  1016.3  1018.8  1019.7  1023.3  1025.0  1001.1 

1979  1012.5  1011.5  1005.8  1012.3  1014.5  1019.3  1020.8  1014,5  1020.7  1010.7  1015.3  1010.1 

1980  1014.9  1017.4  1009.5  1022.3  1015.8  1012.6  1014.1  1016.9  1018.1  1011.3  1017.0  1019.2 


MEAN 

1017.2 
1015.2 
1018.9 
1014.6 
1018.2 

1016.5 
1014.6 
1014.7 
1014.0 
1015.8 


MEAN   1013.3  1013.5  1014.0  1016.3 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR 


015.3  1017.0  1017.6  1017.3  1018.1  1016.2  1016.7  1015.9   1015.9 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


MEAN      4.8     5.0 
PRECIPITATION  MM 


1971 

128 

22 

1972 

107 

109 

1973 

47 

16 

1974 

121 

116 

1975 

115 

24 

1976 

10 

34 

1977 

97 

131 

1978 

too 

124 

1979 

98 

67 

1980 

54 

77 

52 
176 
144 


32 

637 

126 

850 

50 

509 

45 

929 

25 

612 

126 

683 

1  19 

906 

208 

799 

148 

731 

EUROPE 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  geb.S  1011.1  1009.8  1011.4  1007.5  1009.9  1015.3  1007.4  1017.0  1013.7  1007.9  1015.8  1010.3 

1972  1005.5  1002.9  lOOfe.5  1005.1  1005. fc  1004.9  1014.0  1014.2  1018.5  1014.5  1004.1  1005.1  1008.4 

1973  1013.5  100b. 1  1018.3  1012.9  1008. fc  1013.8  1009.8  1012.1  1010.1  1015.1  1011.3  1004. fc  1011.4 

1974  997  0   999  3  1011  3  101B.5  1009. B  1010.2  1006,9  1009.0  999.5  1010.3  998.9  1002.3  1006.1 

1975  997.2  1018.2  1008.2  1009.2  1017.9  1015.8  1009.9  1012.5  1004.6  1014. B  1009.7  1015.9  1011.2 

197fc   1007.8  1011.5  1010.9  1016.4  1006.9  1014.0  1012.8  1019.1  1010.5  997.6  1006.4  1002.8  1009.7 

1977  1003.3   997.3  1007.4  1005.3  1014. B  1011.9  1011.3  1011.2  1014.5  1003.4  999.1  1007. fc  1007.3 

1978  1001.7  1002.5   997.9  1010.9  1014. fe  1008.5  1009.1  1012.4  1 OOB . 1  1014.1  1011.5  997. fc  1007.4 

1979  100b. 0  1009.4   99fc.3  1006.2  1005.6  1012.1  1012.2  1006.0  1010.2  1004.9  1002.6  998.2  1005.8 

1980  1007.8  1009.8  1004.5  1018.1  1014.7  1004.7  1007.8  1008.5  1007.3  1002.9  1009.4  1005.1  1008.4 

MEAN   1003,6  1006.8  1007.1  1011.4  1010,6  1010.5  1010.9  1011.2  1010.0  1009.1  1006.0  1005,5  1008.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OC  NOV  DEC  MEAN 

1971  1001,3  1015,5  1014,3  1015.7  1011.9  1014.2  1019,6  1011,8  1021,3  1018.1  1012,3  1020,3  1014,7 

1972  1009,9  1007.3  1010.9  1009.5  1010.0  1009,2  1018.3  1018,5  1022.8  1018.9  1008,5  1009,5  1012. B 

1973  1018,0  1010.5  1022.7  1017.3  1012.9  1018.0  1014.0  1016,4  1014,4  1019.5  1015.7  1009,1  1015.7 

1974  1001,4  1003,7  1015,8  1022,9  1014,1  1014,5  1011,2  1013,3  1003.8  1014,7  1003,3  1006,7  1010,5 

1975  1001,6  1022.7  1012.6  1013.6  1022.3  1020.1  1014.1  10lfc.7  1008,9  1019,2  1014.0  1020.3  1015.5 

1014.8  1001.9  1010,8  1007.3  1014.1 

101B.9  1007.8  1003.6  1012.0  1011,6 

1012.4  1018,4  1016,0  1002,0  1011.8 

1014.5  1009.3  1007,0  1002,7  1010,2 
1011.5  1007.2  1013.8  1009.4  1012.7 

1015.1  1015.5  1014.3  1013.5  1010.5  1009.9  1012.9 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  4.4     5,3     8,8  7,3  10,5  11,7  15,0  14.1  13.3  10.7  5.9  7,5  9,5 

1972  4.1     3.9     5.3  8.3  10.1  11,4  14.3  13.9  11.3  10.1  5.3  5.0  B.fc 

1973  4.7     3.9     6.5  6.5  9.8  14.1  15.0  14.3  12.9  8.4  4.6  4.0  B.7 

1974  6,0     5.5     5,1  b.5  10.9  12,8  14,1  14,3  11.1  7.5  5.7  b.7  8.9 

1975  5.7     4.5     4,3  8,0  8.8  13.7  15.7  17.1  11.9  9.9  5.9  5.9  9.3 

1976  4.9     5.1     4.7  7.7  10.7  15.2  16,3  15.2  12.6  10.0  5.9  1.3  9.1 

1977  2,1     3,5     6,4  7,0  9,1  12,3  14.9  14.1  12.1  11.2  4.7  5.3  B.b 

1978  2.1      .1     6.3  5.8  10.7  13.1  13. b  14.2  13.0  11.1  7.9  3.5  8.5 

1979  -    .1     1.7     3,5  b,5  8,8  13,5  14.9  13.7  12,3  10.5  b.1  4.2  8,0 

1980  2,0     4,7     3.9  8.5  10,5  13,4  13,9  14,3  13,7  8.1  6.3  5.3  8.7 

MEAN      3.5     3.8     5,4  7.2  9,9  13,1  14,7  14,5  12.4  9.7  5,8  4.8  8.7 
PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  29      36      60  29  40  39  67  86  20  42  53  29  530 

1972  51      42      39  58  53  49  27  27  6  18  27  41  438 

1973  29      15      19  32  76  17  93  34  23  44  23  56  461 

1974  45      34      41  19  34  54  50  69  76  3b  79  8b  b23 

1975  83     26      18  45  37  21  47  65  126  29  27  8  532 

1976  39      25      53  44  57  28  39  22  77  124  37  71  616 

1977  71     105     5fc  2fc  29  95  20  87  fcl  120  78  40  788 

1978  60      55      52  52  20  50  54  fc9  fc9  15  fcO  113  669 

1979  35      11      94  49  66  12  31  73  26  99  77  93  666 

1980  54      38     88  fc  14  fc4  46  70  38  71  100  63  652 


1976 

1012, 

.3 

1015 

.9 

1015 

.3 

1020 

.8 

101  1 

.2 

1018 

,3 

1017 

.0 

1023 

1977 

1007, 

,8 

1001 

.  7 

1011 

.6 

1009 

,  7 

1019 

,  1 

1016 

,2 

1015 

,6 

1015 

1978 

lOOfc. 

1 

1007 

.0 

1002 

.3 

1015 

,4 

1019 

,0 

1012 

,8 

1013 

,4 

1016 

1979 

1010, 

5 

1013 

.9 

1000 

7 

1010 

,6 

1009 

,9 

1016 

,4 

1016 

,  4 

1010 

1980 

1012, 

3 

1014 

.2 

1009 

.0 

1022 

,5 

1019 

.0 

1009 

,0 

1012, 

,  1 

1012 

MEAN 

1008, 

1 

1011 

.2 

1011 

.5 

1015 

.8 

1014 

.9 

1014 

,8 

1015 

,  1 

1015 
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UNITED  KINGDOM 


WMO  031b2   55  nN  003  12W   242  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1371 

972 

9 

987 

3 

985 

2 

986 

5 

983 

h 

985 

b 

991 

4 

983 

b 

993 

4 

990 

8 

984 

3 

992 

5 

986 

4 

1'572 

981 

3 

978 

3 

982 

1 

981 

1 

981 

4 

981 

3 

990 

1 

990 

3 

994 

3 

990 

6 

980 

9 

981 

9 

984 

5 

n73 

989 

8 

982 

E> 

994 

£> 

988 

3 

984 

4 

990 

fc 

98fc 

3 

989 

1 

986 

8 

991 

2 

988 

0 

981 

3 

987 

8 

1<374 

974 

7 

975 

7 

98fc 

5 

993 

4 

985 

9 

98fc 

8 

984 

1 

98b 

1 

976 

6 

986 

4 

976 

0 

980 

3 

982 

7 

1375 

974 

8 

993 

8 

983 

5 

985 

3 

993 

1 

991 

9 

986 

7 

989 

1 

981 

6 

990 

9 

985 

7 

992 

7 

987 

4 

^3^i, 

984 

1 

987 

4 

987 

1 

992 

0 

983 

2 

990 

i. 

989 

1 

994 

9 

985 

8 

973 

8 

982 

8 

978 

1 

985 

7 

1977 

978 

5 

972 

5 

983 

5 

981 

3 

990 

0 

987 

7 

987 

b 

987 

1 

991 

2 

980 

4 

975 

9 

983 

8 

983 

3 

1978 

978 

0 

977 

9 

974 

9 

985 

9 

990 

1 

984 

9 

985 

5 

988 

5 

985 

1 

990 

8 

988 

6 

973 

0 

983 

6 

1979 

981 

9 

984 

b 

972 

7 

982 

1 

982 

0 

988 

7 

989 

3 

982 

b 

987 

4 

981 

5 

979 

6 

974 

9 

982 

3 

1980 

983 

5 

985 

fc 

980 

0 

993 

4 

990 

1 

981 

1 

984 

0 

985 

1 

984 

3 

979 

2 

985 

5 

982 

1 

984 

5 

979.9       982.5       983.0       986.9       986.3       986.9       987.4       987.6       986.6       985.5       982.7       982.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1971  1001.9  1016.5  1014.5  101^.5  1012.2  1014.1  1019.8  1011.9  1022.0  1019.7  1013.4  1021.7 

1972  1010.5  1007.5  1011.1  1009.9  1010.0  1009.8  1018.4  1018.8  1023.2  1019.4  1009.9  1011.0 

1973  1019.2  1011.9  1024.0  1017.5  1013.1  1019.1  1014.6  1017.4  1015.3  1020.3  1017.3  1010.4 

1974  1003.5  1004.6  1015.7  1022.7  1014.5  1015.3  1012.5  1014.5  1004.9  1015.4  1004.8  1009.2 

1975  1003.7  1023.4  1012.7  1014.3  1022.1  1020.3  1014.8  1017.1  1009.9  1020.0  1014.9  1021.9 

1976  1013.9  1016.9  1016.4  1021.1  1011.8  1018.8  1017.2  1023.3  1014.3  1002.0  1011.9  1007.4 

1977  1007.8  1001.5  1012.5  1010.3  1018.9  1016.2  1015.8  1015.4  1019.9  1008.8  1004.8  1012.8 

1978  1007.1  1007.1  1003.7  1015.0  1018.8  1013.3  1013.7  1016.9  1013.5  1019.5  1017.7  1002.1 

1979  1011.6  1014.2  1001.7  1011.1  1010.8  1017.1  1017.7  1010.9  1016.0  1009.9  1008.6  1003.9 

1980  1013.0  1014.9  1009.2  1022.5  1018.9  1009.5  1012.2  1013.4  1012.7  1007.9  1014.2  1011.1 

1015.1  1015. 

1015.8  1014 . 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1971  2.9  3.4  3.3  5.7  8.7  9. 

1972  2.1  2.3  4.3  6.5  8.3  9. 

1973  2.3  2.0  4.5  4.1  8.5  12. 

1974  3.9  3.4  3.4  5.7  8.7  10. 

1975  4.1  2.9  3.2  6.4  7.1  11. 

1976  3.8  3.1  2.5  6 

1977  .2  1.9  4.3  5 

1978  .3  -    .1  4.1  4 

1979  -   2.1  -    .5  1.9  5 

1980  .3  3.1  1.9  6 


8.5 
6.7 
5.8 


7.9 
9.9 
6.5 
8.6 


12.6 
10.5 
11.0 


MEAN 

1015.3 
1013.3 
1016.7 
1011.5 
1016.3 

1014.6 
1012.1 
1012.4 
1011.1 
1013.3 


PREC IPI TATION  MM 


1971 

1  18 

143 

1972 

145 

100 

1973 

1  12 

74 

1974 

292 

105 

1975 

339 

67 

1976 

154 

98 

1977 

119 

139 

1978 

140 

103 

1979 

73 

47 

1980 

91 

138 

138 
159 
225 


106 

103 

45 

138 

125 

95 

1  196 

76 

78 

18 

58 

184 

174 

1418 

77 

1  1  1 

42 

63 

77 

143 

1030 

87 

1  10 

178 

47 

199 

287 

1548 

116 

58 

228 

89 

1  14 

45 

1339 

85 

25 

151 

135 

1  16 

107 

1299 

49 

115 

212 

275 

192 

159 

1694 

94 

97 

162 

71 

253 

193 

1438 

63 

163 

145 

190 

229 

252 

1445 

97 

208 

179 

192 

183 

218 

1628 

85.0 

106.8 

136.0 

125.8 

167.2 

167.3 

1403.5 

131 

120 

136 

148 

153 

162 

1527 

EUROPE 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  qgfc.O  1012.1  1007.0  1005.9  1004.2  1005.8  1011.8  1004.9  1014.3  1014.9  1008.9  1017.1  1008.6 

1972  1002.2   998.0  1002.7  1004. fc  1004.0  1005.1  1011.2  1011.9  1014.6  1010.6  1006.9  1006.2  1006.5 

1973  1013.1  1008.3  1018.0  1009.8  1005.5  1013.0  1007.2  1010.7  1008.0  1011.7  1013.2  1006.8  1010.4 

1974  1001.5   999.7  1006.6  1010.4  1006.6  1007.8  1008.7  1008.1  1000.2  1008.2  1000.9  1010.6  1005.8 

1975  1003.2  1013,7  1003.2  1008.3  1011.5  1012.9  1008.5  1009.7  1005.6  1012.9  1008.6  1017.2  1009.6 

1976  1011.3  1010.1  1009.6  1013.3  1006.6  1013.2  1009.9  1013.5  1005.1  994.3  1006.9   999.9  1007.8 

1977  1000.6   994.6  1006.9  1007.8  1009.1  1008.0  1009.0  1006.3  1014.7  1004.2  1002.5  1006.1  1005.8 

1978  1002.4   997.1  1001.1  1004.2  1009.4  1006.7  1008.1  1010.9  1011.3  1014.8  1015.4   991.6  1006.1 

1979  1003.4  1002.8  996.8  1003.6  1005.2  1010.9  1012.7  1005.8  1012.1  1001.9  1006.2  1000.8  1005.2 

1980  1005.9  1007.9  1000.5  1014.3  1007.9  1003.8  1005.6  1007.9  1008.7  1002.7  1008.3  1010.2  1007.0 

1003.9  1004.4  1005.2  1008.2  1007.0  1008.7  1009.2  1008.9  1009.4  1007.6  1007.7  1006.6  1007.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

9  1019.9  1013.0  1022.4  1023.1  1017.2  1025.5  1016.8 

3  1019.3  1020.0  1022.8  1018.8  1015.2  1014.5  1014.7 

1  1015.2  1018.8  1016.1  1020.0  1021.5  1015.1  1018.7 

9  1016.8  1016.2  1008.4  1016.4  1009.1  1018.9  1014.0 

9  1016.6  1017.7  1013.7  1021.1  1016.9  1025.6  1017.8 

1976  1019.6  1018.5  1018.0  1021.6  1014.8  1021.3  1017.9  1021.5  1013.3  1002.3  1015.2  1008.3  1016.0 

1977  1009.0  1002.8  1015.2  1016.0  1017.3  1016.1  1017.0  1014.3  1022.8  1012.3  1010.7  1014.4  1014.0 

1978  1010.7  1005.6  1009.4  1012.5  1017.6  1014.9  1016.2  1019.1  1019.4  1022.8  1023.7   999.8  1014.3 

1979  1011.8  1011.2  1005.0  1011.8  1013.4  1019.0  1020.8  1013.9  1020.2  1010.0  1014.3  1009.0  1013.4 

1980  1014.3  1016.2  1008.8  1022.6  1016.0  1011.8  1013.7  1015.9  1016.8  1010.9  1016.6  1018.6  1015.2 

MEAN   1012.2  1012.7  1013.5  1016.5  1015.1  1016.8  1017.3  1017.0  1017.5  1015.7  1016.0  1014.9  1015.4 
TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  5.2     4.9  5.5  8.1  11.7  12.8    17.2  16.1     15.1  12.1  7.2     6.9  10.2 

1972  4.8     5.3  7.5  8.7  10.3  11.5    15.6  15.6    12.3  11.2  7,1     6,9  9,7 

1973  5.3     5,1  6,5  7.8  11.5  14.5    15.8  17.2    14.9  9.9  7.6     6.0  10.2 

1974  7.0     6.3  5.8  8.7  10.7  13.7    14.8  14.8    12.2  8.3  7.6     8.3  9.9 

1975  7.4     5,2  5.5  8,5  10.7  15.2    17.6  18.4    14.0  10.6  7.2     5,9  10,5 

1976  6,4     4,7  5.3  8.3  11.3  16.2    18.1  18.3    13.9  11.2  7.5     2.9  10.3 

1977  3.7     6.5  7.5  7,3  10.9  12.3    16.1  15.7    13.4  12.4  7.1     6.7  10.0 

1978  4.5     3.0  6.9  6.8  11.6  13.3    14.7  15.1    14.2  12.5  9.3     5.5  9.8 

1979  1.3     1.7  5.1  7.9  9.4  13,3    16,0  14,7    13.7  11.9  7.5     6.7  9.1 

1980  3,1     6.7  5.3  9.1  11.5  13.6    14.5  15.9    15,1  9.6  6.9     6.3  9.8 

MEAN      4.8     4,9  6.0  8.1  10,9  13,6    16,0  16,1    13,8  10.9  7.5     6.2  9.9 
PRECIPITATION  MM 


1971 

1004 

.3 

1020 

.5 

1015 

.4 

1014 

.2 

1012 

,3 

1013 

1972 

1010 

.5 

1006 

.2 

101  1 

.0 

1012 

.8 

1012 

,  1 

1013 

1973 

1021 

.5 

1016 

.7 

1026 

.4 

1018 

,  1 

1013, 

,6 

1021 

1974 

1009 

.7 

1007 

.9 

1014 

.9 

1018 

,8 

1014 

,7 

1015 

1975 

101  1 

.4 

1022 

.2 

101  1 

.5 

1016 

.6 

1019 

,7 

1020 

1971 

139 

29 

69 

62 

1972 

102 

91 

66 

71 

1973 

49 

57 

25 

70 

1974 

87 

92 

39 

1  1 

1975 

128 

40 

69 

67 

1976 

53 

63 

96 

10 

1977 

71 

136 

70 

34 

1978 

121 

101 

90 

59 

1979 

90 

51 

107 

55 

1980 

71 

1  14 

1  1  7 

15 

51 

953 

98 

882 

61 

776 

101 

778 

39 

736 

90 

882 

71 

840 

159 

888 

144 

1057 

91 

1077 

45,4    61,5    61.2    58.6    76.3    71,7    80.0    98.4    90.5 
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NOTES  ON  P«GE  28 

STftTION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FES     MAR  A.PR  MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1871  1004.6.  lOn.l  1013.7  1013.1  1011.5  1012.3  1018.7  1011. g  1021.4  1022.4  1014.5  1024.3  1015.6 

1872  1010.3  1006.7  1010.7  1011.0  1011.2  1012.5  1017.8  1018.5  1021.1  1018.3  1014.0  1015.9  1014.0 

1873  1021.0  1014.5  1024.8  1015.7  1013.1  101'3.4  1013.7  1017.9  1015.1  1018.9  1020.0  1013.9  1017.3 

1974  1011  2  1007.8  1014.0  1017.5  1014.1  1014.5  1014.9  1015.0  1007.6  1012.9  1008.2  1017.4  1012.9 

1975  1011.1  1022.4  1009.5  1014.9  1018.3  1019.5  1015.8  1016.5  1012.9  1020.7  1015.8  1023.9  1016.8 

1976  1017.7  1017.7  1017.5  1019.8  1013.7  1019.7  1016.5  1020.1  1012,3  1002.6  1014.3  1007.7  1015.0 

1977  1008.3  1003,3  1015.5  1014.3  1016.1  1014.9  1015.7  1013.4  1021.9  1012.6  1008.5  1014,4  1013.2 

1978  1008.9  1005.3  1008.5  1011.2  1015.7  1013.1  1014.5  1017.3  1017.3  1021.5  1023.2  1000,6  1013.1 

1979  1011.1  1010.6  1003.6  1010.7  1012.7  1017.5  1018.8  1012.6  1019.0  1010.0  1012.9  1007.8  1012.3 

1980  1013.6  1016.3  1008.3  1020.9  1015.2  1010.6  1012.1  1015.0  1016.5  1010.0  1015.7  1017,1  1014,3 

MEAN  1011.7  1012.3  1012.6  1014.9  1014.1  1015.4  1015.8  1015.8  1016.5  1014,9  1014.7  1014.3  1014.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1005.9  1020.5  1015.1  1014.4  1012.8  1013.6  1020.0  1013.2  1022.8  1023.8  1015.9  1025.7  1017.0 

1972  1011,7  1008.1  1012.1  1012.3  1012.4  1013.7  1018.9  1019.6  1022,3  1019,5  1015,3  1017.2  1015.3 

1973  1022.3  1015.8  1026.1  1016.9  1014.4  1020.7  1014.9  1019.1  1016.3  1020.1  1021.3  1015.1  1018.6 

1974  1012.5  1009.1  1015.3  1018.8  1015.3  1015.7  1016.2  1016.3  1008,9  1014.1  1009.5  1018.7  1014.2 

1975  1012,4  1023  7  1010.8  1016.2  1019.5  1020.7  1017.0  1017.7  1014.1  1021.9  1017.1  1025.2  1018,0 

1976  1018.9  1019.0  1018.8  1021.1  1015.0  1021.0  1017.7  1021.4  1013.5  1003.8  1015.5  1009.0  1016.2 

1977  1009.6  1004.5  1016.7  1015.7  1017.4  1016.1  1016,9  1014.7  1023.2  1013.9  1009.8  1015,7  1014,5 

1978  1010,2  1006,5  1009,7  1012.5  1017.0  1014.3  1015,7  1018,6  1018,5  1022,9  1024,5  1001,9  1014,4 


1979 
1980 

1012 
1014 

.3 
.9 

1011 
1017 

.9 
,5 

1004 
1009 

,9 
,5 

1011, 
1022. 

,9  1014 
,1  1016 

,0 
.4 

1018 
101  1 

.8 
.8 

1020 
1013 

,  1 
,3 

1013 
1016 

,8 
,2 

1020 

1017 

.2 
,  7 

1011 
101  1 

,2 
,2 

1014 
1016 

1 
,9 

1009 
1018, 

,0 
.3 

1013 
1015 

,5 
,5 

MEAN 
CLINO 

10\3 
1014 

.0 
.5 

1013 
1015 

,6 
,  4 

1013 
1015 

,9 
,5 

1016. 
1015, 

.1  1015 
,7  1016 

.4 
.2 

1016 
1016 

.6 

.  7 

1017 
1015. 

,0 
.2 

1017 
1015 

.0 
.0 

1017 
1016, 

,7 

1 

1016 
1015 

,2 

,4 

1015 
1013, 

,9 
,6 

1015 
1014  , 

,5 
1 

1015 
1015. 

,7 
,3 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1971  5,3  5 

1972  4,3  4 

1973  4,7  4 

1974  6,9  t 

1975  7,6  ; 

1976  6,1  4 

1977  3,7  t 

1978  3,7  ; 

1979  ,9  i 

1980  2,9  6 


PRECIPITATION  MM 


1971 

68 

13 

42 

1972 

54 

46 

50 

1973 

14 

13 

14 

1974 

61 

64 

30 

1975 

84 

26 

72 

1976 

15 

21 

9 

1977 

65 

62 

50 

1978 

79 

42 

53 

1979 

61 

46 

90 

1980 

32 

37 

65 

MEAN 

53,3 

37,0 

47 

CLINO 

53 

40 

37 

17 

.5 

16 

,4 

13 

,  7 

16 

,  7 

16 

,0 

12 

,2 

16 

,  1 

1  7 

,5 

15 

,  1 

16, 

.  1 

15 

,8 

12 

,9 

17 

.9 

18 

,9 

14 

,  1 

19 

.6 

17 

,  7 

14 

,3 

16 

,9 

15 

,  7 

13 

,6 

15, 

,7 

15 

,3 

14 

,  7 

17 

,  1 

15 

,6 

13 

,9 

15 

,2 

16 

,9 

15 

,  1 

16 

,8 

16 

,5 

13 

,9 

17 

.6 

17 

,2 

1  4 

,8 

85      15  54  67  18  621 

11      28  16  56  59  424 

43      71  25  29  38  476 

62  124  69  138  35  714 

13  120  21  64  28  575 

13  107  95  82  67  473 

127      13  54  52  59  610 

34      17       2  13  114  598 

33      18  68  53  93  702 

47      25  102  27  34  592 

46,8    53,8  50,6  58,1  54,5  578.5 

59      50  57  64  48  594 


EUROPE 


UEEMING  UNITED  KINGDOM          WMO  03257  54  1 8N  001  32W  32  M 

NOTES  ON  P«GE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  333.^  1013. "5  1010,7  1011.8  1009.1  1010.0  101b. 1  1008.3  1018.7  1017.3  1009.7  1019.0  1012.0 

1972  100fc.9  1004.0  1007. fe  lOOfc.5  100b. 8  100b. 8  1014.8  1015.3  1019.1  101b. 1  100b. 8  1009.2  1010.0 

1973  101b. 2  1008.4  1020.4  1012.7  1009.3  1015. b  1010.3  1014.1  1011. b  1015.9  1013.8  1007.4  1013.0 

1974  1002.5  1001. b  1011.9  1018.3  1011.0  1011.7  1009.2  1011,3  1001.7  1009.8  1001.7  1007.2  1008.2 

1975  1002.1  1020.1  1007,9  1010.5  1017.7  1017,1  1011.7  1013.5  1007.4  101b. 9  1011,3  1018,4  1012,9 

197b   1011.1  1014.2  1014.0  1017.8  1009.3  101b, 3  1014.2  1019.4  1009.7   998.8  1009.1  1004.0  1011.5 

1977  1004,2  998.4  1010.2  1007,9  1015.1  1012.3  1012. b  1011.5  1017.1  1007.0  1002.0  1009.9  1009,0 

1978  1003,1  1002.6  1000.8  1010.1  1014.3  1008.8  1009.8  1012.8  1010.5  101b. 3  1015.7   998.5  1008. b 

1979  1007.7  1009.8   998.3  1007.0  1007.3  1013.4  1013.7  1007.5  1013.1  100b. b  1 005 . b  1000.7  1007. b 

1980  1009.0  1011.3  1005.2  1018. b  1014.9  100b. 1  1008.7  1010.3  1010.5  1004.7  1011.1  1008. b  1009.9 

MEAN   100b. 2  1008.4  1008.7  1012.1  1011.4  1011,8  1012,1  1012.4  1011.9  1010.9  1008. b  1008.2  1010.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1003.3  1017.9  1014.7  1015.8  1013.0  1014.0  1020.0  1012.3  1022.7  1021,2  1013,8  1023.0  101b. 0 

1972  1011.1  1008.1  1011.7  1010.5  1010.8  1010.7  1018.9  1019.1  1023.1  1020,1  1010,9  1013,4  1014,0 

1973  1020.3  1012.4  1024.4  101b. 7  1013.3  1019.5  1014.2  1018.0  1015.5  1019.9  1017.8  1011.5  1017.0 

1974  100b. 5  1005.8  1015.9  1022.3  1014.9  1015.6  1013.0  1015.1  1005. b  1013.9  1005.7  1011.2  1012.1 

1975  1006.1  1024.2  1012.1  1014.5  1021.7  1020.9  1015.4  1017.3  1011.2  1020,8  1015.5  1022.4  1016.8 


1015 

.8 

1013 

,0 

1014 

,0 

1010 

.5 

1010 

.8 

1010 

,7 

101b 

7 

1013 

,3 

1019 

,5 

1022 

.3 

1014 

,9 

1015, 

,6 

1014 

.5 

1021 

,7 

1020, 

.9 

1021 

.8 

1013 

,2 

1020 

,  1 

101  1 

.8 

1018 

,9 

101b, 

,  1 

1014 

.5 

1018 

,7 

1013, 

,2 

101  1 

.0 

1011 

,3 

1017 

.3 

1022 

.b 

1018 

,9 

1010, 

,0 

1976  1015.0  1018.1  1017.9  1021.8  1013.2  1020.1  1017,9  1023.1  1013.7  1002.8  1013.4  1008.0  1015.4 

1977  1008.2  1002.3  1014.0  1011.8  1018.9  101b. 1  101b. 3  1015.4  1021.0  1010.8  1005.9  1013.8  1012.9 

1978  1007.5  1007.0  1005.2  1014.5  1018.7  1013.2  1014.1  1017.1  1014.4  1020,3  1019,7  1002.5  1012,9 

1979  1011.9  1014.0  1002.3  1011.0  1011.3  1017.3  1017.8  1011.4  1017.0  1010.5  1009.7  1004.7  1011.6 

1980  1013.1  1015.4  1009.2  1022.6  1018.9  1010.0  1012.5  1014.1  1014.3  1008. b  1015.0  1012.7  1013.9 

MEAN  1010.3  1012.5  1012.7  101b. 1  1015.4  1015,7  101b, 0  101b, 2  1015,8  1014,8  1012,7  1012,3  1014,2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  4,0  4,5  5,5  8,4  11,5    12,0    lb, 5    15,0    13,9  11,1     b,I     b,9  9,b 

1972  3,b  4,0  5,9  8.3  10.6    11,8    15,2    14,8    11,3  10,1     6,1     4,7  8.9 

1973  4.5  4.7  b,8  b,8  10,9    15,0    15,6    15.3    13.3  8.7     5,5     4,3  9,3 

1974  5,3  5,5  5,3  6,4  10.9    12.9    14.7    14.9    11.9  7.5     5,9     8,1  9,1 

1975  6,5  3,8  4,6  8,1  8,7    13,7    16,9    18,4    12,9  8,9    5,4     5,5  9.5 

1976  5.5  4.6  4.6  7,5  11,0    16.0    17.4    16.4    12,7  10,5     5,0     1.5  9.4 

1977  2.3  4,1  6,5  7,1  9,8    12,1    15,1    14,9    12,8  11,1     6,4     5,5  9.0 

1978  2.5  1,0  6,7  b,l  10,9    13,3    14. b    14. b    14.0  11.8     8,4     2,7  8,9 

1979  -    ,7  1,1  4,3  7,4  9,3    14,1    15.9    14,4    13,1  10,9     b,5     5,0  8,4 

1980  1,9  4,7  4,1  8,5  9,9    13,5    14,3    15,2    14,3  8,4     7,0     5,5  8.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 

1971  53  18  59  47  37  51  79 

1972  88  58  57  38  bl  b9  49 

1973  24  19      8  58  51  25  139 

1974  89  59  41  21  25  43  bB 

1975  49  20  32  51  26  12  63 

197b  49  18  11  17  97  9  25 

1977  b7  84  57  27  b3  b9  11 

1978  88  5b  31  32  41  41  b5 

1979  43  17  108  4b  131  19  19 

1980  bO  63  77  7  23  137  37 

MEAN  61.0  41.2  48.1  34.4  55.5  47,5  55,5 


9,  1 


17 

594 

41 

585 

53 

562 

37 

649 

33 

455 

68 

634 

62 

604 

125 

649 

106 

730 

29 

654 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1371  SgO.5  333.0     1000.8  1004.8  1001.7  1003.6  1008.0  1000.0  1008.8  1002.5  '3'35.fc  1002.6  1001.5 

1372  1002  1   Sqg.B   gsg.B   '3'36.7  1001.6   '337.4  1007.5  1005.4  100"9.8  1005.7  330.5  334.7  1000.3 

1373  1004.6   332.5  1006.3  1003.4  1002.1  1005.0  1003.3  1003.3  1002.1  1006.4  337,4  332.3  1001.7 

1374  387.4   331.4  1008.0  1014.2  1005.3  1003.0  337.7  1001.7  330.8  1002.3  330.7  387.1  338.3 

1375  384.6  1011.4  1000.8  1001.4  1011.0  1008.8  1003.1  1006.1  334.8  1007.2  333.6  1001.2  1002.5 

1376  335.8  1003.6  1003.3  1007.3  1001.0  1005.8  1005.8  1012.6  1007.0  333.3  336.8  336.7  1002.5 

1377  936.2  334.4  333.8  335.1  1003.8  1005.1  1004.5  1006.4  1004.5  334.8  986.7  399.4  999.7 
1978  332.4  338.8  983.1  1007.0  1010.2  1000.8  1001.4  1004.3  336.7  1001.3  338.5  338.4  1000,0 
1373  338.5  1003.1  986.1  1000.1  998.8  1004.3  1003.0  933.3  338.8  1000.7  930.3  383.3  337.8 
1380  1002.7  1003.7  1000.5  1008.7  1010.0   338.5  1002.3  1001.7  398.7  994.3  1001.4  991.3  1001.2 

MEAN  335.4   339.8   939.4  1003.8  1005.1  1003.2  1003.7  1004.2  1001.2  1000.3  334.8  335.3  1000.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1000.5  1009.5  1010.3  1014.3  1011.7  1013.6  1017.3  1009.8  1018.7  1012.4  1005.7  1012.6  1011.5 

1972  1012.3  1003.3  1009,3  1007.0  1011.6  1007.4  1017.5  1015.3  1019,8  1015.7  1000,4  1004,1  1010,3 
1373  1014.7  1002.5  1016.4  1013.6  1012,1  1015,0  1013,7  1013,8  1012,0  1016,5  1007,5  1002,4  1011,7 

1974  997.4  1001,5  1018,2  1024,2  1015,3  1013,0  1007,6  1011.5  1000.6  1012.3  1000.7  997.1  1008.3 

1975  994.5  1021.6  1010.3  1011.6  1021.2  1018.3  1013.3  1016.2  1004.8  1017.3  1009.6  1011.4  1012.6 

1376  1005.3  1013.7  1013.5  1017.5  1011.1  1015.8  1015.8  1022.5  1017.0  1003.8  1006.7  1006.3  1012.5 

1977  1006.3  1004.6  1009.9  1005.1  1020.0  1015,2  1014,4  1016,4  1014,6  1004.8  336.7  1009.4  1009.8 

1978  1002,6  1003,0   333.1  1017.3  1020.3  1010.8  1011.5  1014.3  1006.7  1011.3  1008.5  1008.6  1010.1 

1373  1008.8  1013.3  336.2  1010.3  1008.8  1014,5  1013.0  1003.3  1008.8  1010.8  1001.0  1000.0  1007.9 
1980  1012.9  1013.9  1010.7  1018.3  1020.1  1008.5  1012.3  1011.7  1008,5  1004,3  1011,5  1001.2  1011.3 

MEAN  1005.5  1003.3  1003.5  1014.0  1015.2  1013.2  1013.7  1014.1  1011.1  1010.3  1004.8  1005.3  1010.6 

CLINO  1006.4  1008.7  1012.0  1011.0  1015.6  1013.1  1010.7  1010.3  1010.2  1009.0  1007.3  1005.5  1010.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  4.4     4.8     4.1     5.4     8.9     8.9  11.1  11.5  10.5     8,3     4,5     6,1  7.4 

1972  3.7     4.1     4.8     5.7     8.1     9.5  11.5  11.0  9.3     9.0     5.3     5.9  7.3 

1973  5.7     3.0     5.8     3.9     7.0     9.5  11.4  11.3  10.1     6.9     3.7     3.1  6.8 

1374  5.1     4.6     4.5     6.4     8.1    10.0  11.0  12.0  10.1     6.6     5.5     4,3  7.4 

1375  3.7     4.3     3.2     4.4     6.3     8.8  11.2  12.8  3.7     8.3     6.0     4.7  7.0 

1376  2.5     4,2     3.4     5.4     8.1    10.6  12.4  12,5  3.3     8.8     6.3     2.3  7.2 

1377  2.7     2.6     4.7     4.2     7.2     3,0  11,2  11,5  3.3     3.2     4.3     5.4  6.8 

1378  3,0     1,5     4.5     4.3     8.1    10.0  10.2  11.1  3.7     8.4     5.8     3.4  6.7 

1979  1.0  1.0  2.5  4.3  5.7  9.5  10.4  10.8  3.4  8.5  4.8  3.3  6.0 
1380  2.7     3.3     2.9     5.8     7.4    10.7  11.5  11.7  11.1     6.7     4.6     4.2  6.9 


PRECIPITATION  MM 
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30 
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82 

77 

1373 

36 

150 
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33 
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21 
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160 
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66 
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85 
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55 
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83 

31 
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82 
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1  1  1 

87 
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127 

189 

166 

1244 

43 

84 

231 

115 

1063 

136 

88 

236 

186 

1424 

94 

91 

128 

137 

1006 

138 

59 

1  16 

157 

1031 

47 

133 

143 

86 

1019 

121 

1  16 

148 

147 

1  148 

161 

33 

1  71 

63 

1043 

180 

1  12 
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157 

1551 

163 

104 

151 

134 

1073 

119.1 

101  .3 

171.3 

146.8 

1166 

90 

107 

115 
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EUROPE 


LONDON/GOTWICK  APT  UNITED  KINGDOM  WMO  0377fe   51  OSN  000  IIW    53  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     EEB     MAR  APR     MAY      JUN  JUL     AUG     SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

IS?!    gg"?  4  1013  b    1008  2  1007.3  1006.1  1007.0  1013.3  lOOfc.b  1 0 1 5 .  "3  1017,0  lOO^.O  1018.8  1010.2 

1372   1004  fc  1000  8  1004  8  1005  2  1005. b  1007.0  1012.2  1012.7  1015.1  1012.4  1008. fe  1010.5  1008.3 

1<973   1015  3  100<3  0  lOig  1  lOO^.S  1007.6  1013.8  1008.1  1012.3  1009.6  1013.0  1014.4  1008.2  1011.7 

1374   1006  0  1002  4  1007  S  1011  2  1008.2  1 008 . 9  1010.1  1 003 . 3  1002.6  1007.2  1003.1  1012.5  1007.5 

n75   1006.1  1016.5  1003.6  1009.3  1012.1  1013.6  1010.3  1010.3  1007.4  1014.7  1009.8  1018.1  1011.0 

1976  1012  2  1011  9  1011  7  1013  8  1008.2  1014.3  1010.9  1014.3  1006.6  997.0  1008.5  1001.8  1009.3 

1977  1002  6   997.7  1009.6  1008.5  1009.8  1008.9  1009.7  1007.5  1016.2  1007.3  1003.1  1008.8  1007.5 

1978  1003  3   999  3  1003  2  1005.3  1009.9  1007.6  1009.1  1011.9  1012.0  1016.0  1017.9   995.1  1007.6 

1979  1005.1  1004.4   998.1  1005.1  1007.4  1012.1  1013.5  1007.3  1013.6  1004.4  1007.7  1002.6  1006.8 

1980  1007^7  1010.4  1002.6  1014.7  1008.9  1005.0  1006.5  1009.5  1011.1  1004.5  1010.0  1011.6  1008.5 

MEAN   1006.2  1006.6  1006.8  1009.0  1008.3  1009.8  1010.3  1010.2  1011.0  1009.3  1009.2  1008.8  1008.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1006.5  1020.9  1015.4  1014.5  1013.2  1014.0  1020.3  1013.5  1023.0  1024.2  1016.3  1026.0  1017.3 

1972  1011  8  1008.0  1012.0  1012.3  1012.6  1014.1  1019.2  1019.7  1022.2  1019.5  1015.8  1017.7  1015.4 

1973  1022  5  1016  2  1026  4  1017.1  1014.6  1020.8  1015.2  1019.2  1016.4  1020.1  1021.7  1015.4  1018.8 

1974  1013.2  1009.5  1015.2  1018.4  1015.3  1015.9  1017.0  1016.8  1009.6  1014.4  1010.2  1019.6  1014.6 

1975  1013.3  1023.7  1010.8  1016.4  1019.2  1020.6  1017.2  1017.9  1014.4  1021.8  1017.0  1025.4  1018.1 

1976  1019.4  1019.2  1019.0  1021.0  1015.2  1021.3  1017.9  1021.3  1013.6  1004.0  1015.7  1009.1  1016.4 

1977  1009.8  1004.9  1016.8  1015.7  1017.0  1015.9  1016.7  1014.5  1023.4  1014.3  1010.2  1015.9  1014,6 

1978  1010.5  1006.5  1010.3  1012.4  1016.9  1014.6  1016.1  1018.9  1019.1  1023.1  1025.1  1002.3  1014.7 

1979  1012  5  1011.7  1005.2  1012.2  1014.5  1019.1  1020.5  1014.3  1020.7  1011.5  1014.9  1009.7  1013.9 

1980  1015.0  1017.6  1009.7  1021.8  1016.0  1012.1  1013.5  1016.5  1018.2  1011.5  1017.2  1018.8  1015.7 

MEAN   1013,4  1013.8  1014.0  1016.1  1015.4  1016,8  1017.3  1017.2  1018.0  1016.4  1016.4  1015.9  1015.9 
TEMPERATURE  DEG  C 
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PRECiPI TATION 

MM 
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1971 

89 

20 

1972 

83 

71 

1973 

34 

23 
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1975 
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23 
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21 

30 
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81 
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67 

57 

19B0 

53 

61 

81. 5    56.1 


66 

25 
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1  1  1 
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22 
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62 

63 
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62 

36 
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49 

83 
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85 
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828 

15 
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733 

62 

138 

888 

45 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


MANCHESTER/RINGWAY  APT                     UNITED  KINGDOM           WMO  03334  53  21N  002  tfcW  75  M 
NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  994.4  1009.5  1005.6  lOOfe.O  1003. fc  1004.7  1010.9  1002.8  1012.6  1012.0  1005.8  1014.8  1006.9 

1972  1001.1   997.7  1001.9  1001.9  1001.8  1002.4  1009.8  1010.5  1014.0  1010.4  1003.4  1004.3  1004.9 

1973  1011.4  1004.7  1015.9  1008.1  1004.2  1011.2  1005.5  1009.5  1006.8  1011.0  1010.0  1003.8  1008.5 

1974  998.3   996.8  1005.8  1011.3  1005.5  1006.5  1005.2  1006.2   997.4  1005.7  997.6  1005.0  1003.4 

1975  998.8  1013.9  1002.5  1006.0  1011.7  1011.9  1006.7  1008.3  1002.9  1011.6  1006.9  1014.7  1008.0 

1976  1007.5  1008.7  1008.3  1012.4  1004.1  1011.2  1008.6  1013.3  1004.5  993.5  1004.6  999.0  1006.3 

1977  999,2   993.0  1005.0  1004.2  1009.2  1007.1  1007.5  1005.8  1012.7  1002.3  998.6  1004.8  1004.1 

1978  999.7   997.0   997.4  1004.3  1008.9  1004.9  1006.0  1008.9  1007.5  1012.6  1012.1  992.0  1004.3 

1979  1002.6  1003.6   994.2  1002.0  1002.9  1009.3  1010.3  1003.3  1009.3  1001.2  1002,2  997.4  1003.2 

1980  1004,3  1006.3   999,6  1013.4  1008.4  1001.4  1003.7  1005.7  1005.7  1000.2  1006.3  1005.5  1005.0 

MEAN   1001.7  1003.1  1003,6  1006,9  1006.0  1007.0  1007.4  1007.4  1007.3  1006.0  1004,7  1004,1  1005,4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1003.6  1019.1  1015.0  1015.3  1012.7  1013.9  1019,9  1012,3  1022.6  1021.9  1015.2  1024.3  1016.3 

1972  1010.5  1007.1  1011.1  1011.3  1010.9  1011.5  1018,9  1019.6  1023.2  1019.7  1012.6  1013.7  1014.2 

1973  1020.9  1014.2  1025.4  1017.5  1013.4  1020.4  1014.6  1018.4  1015.9  1020.3  1019.6  1013.3  1017,8 

1974  1007.6  1006.3  1015.2  1020.7  1014.7  1015.5  1014.3  1015.3  1006.5  1015.0  1007.0  1014.3  1012.7 

1975  1008.1  1023.4  1011.7  1015.4  1021.0  1021.1  1015.8  1017.3  1012.0  1020.9  1016.3  1024.1  1017.3 

1976  1016,9  1018.1  1017.8  1021.8  1013.3  1019.9  1017.5  1022.5  1013.6  1002.6  1014.0  1008.5  1015.5 

1977  1008,5  1002.2  1014.5  1013.6  1018.5  1016.2  1016.6  1014.8  1021.9  1011.3  1007.9  1014.1  1013.3 

1978  1009.0  1006.3  1006.6  1013.6  1018.1  1014.0  1015.0  1018.0  1016,7  1021.7  1021.4  1001.2  1013.5 

1979  1012.1  1013.1  1003.4  1011.1  1012.1  1018.3  1019.4  1012.3  1018.5  1010.3  1011.5  1006.6  1012.4 

1980  1013.8  1015.6  1008.9  1022.7  1017.6  1010.4  1012.7  1014.7  1014.7  1009.4  1015.6  1014.9  1014,3 

1016.5  1016.5  1015.3  1014.1  1013.5  1014.7 

1013.9  1014.9  1014.1  1012,2  1012.3  1014.2 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.5  11.8  6.1  6.9  9.9 

,7  10,9  6.5  6.1  9.3 

.3  9.5  6.3  5.1  9.8 

,9  7,7  6.5  8.1  9.7 

,0  10.3  6,2  5.5  10.0 

,3  10,7  6.2  2.1  10.1 

.0  11,9  5,8  6,1  9.5 

,7  12,1  8.5  4.0  9.5 

.2  11.7  6.8  5.6  8.8 

.8  9.1  7.0  5.5  9.6 

4.5     5.8     7.9    11,1    13.8    15.9    15.9    13.3  10.5  6.5  5.5  9.6 

3.4     5,9     8.2    11,7    14,2    15,8    15,6    13,6  10,3  6.8  5.1  9.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  55      35      46      64      48      74      37     110      21  69  88  19  666 

1972  68      40      87      74      65     118      81      53      36  39  102  71  834 

1973  41      55      37      54      85      27     187      92      73  65  57  91  864 

1974  69      75      42       4      58      45     129      82      95  91  80  61  831 

1975  103      32      45      68      34      22      55      37      99  31  58  62  646 

1976  91      40      54      23      97      22      33       7     112  83  44  67  673 

1977  62     161      49      56      39     107      37      45      64  61  107  48  836 

1978  85      44      64      29      33      65      56      72      98  26  66  118  756 

1979  61      24      14      48     107      32      29     158      43  52  102  152  822 

1980  78     104      70       4      20     109      51      91      50  138  89  71  875 

MEAN     71.3    61.0    50.8    42,4    58.6    62.1    69,5    74,7    69,1  65,5  79.3  76.0  780.3 

CLINO     77      53      45      49      57      61      79      81      67  78  80  72  799 
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EUROPE 
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PLYMOUTH/MOUNT  BATTEN  UNITED  KINGDOM            HMO  03827   50  21N  004  07W    27  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1001 .b  1018.1  1012.7 

1972  1007.2  1002.9  1008.0 

1973  1018.2  1014.7  1023.3 

1974  1007.5  1005.4  1011.2 

1975  1010.0  1017. b  1008.4 

197b  1018.0  1015.1  1014.5 

1977  100b. 0   999.8  1012.1 

1978  1008. b  1001.8  1007.8  1009 

1979  1008.0  100b. 7  1003.1 

1980  1010.8  1013.3  1005.9 

MEAN  1009.5  1009.5  1010.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1004  8  1021  4  1015.9  1013.8  1012. b  1014.4  1019.9  1013. b  1022.4  1023.5  1018.3  102b.1   1017.2 

1972  1010.7  100b. 2  1011.4  1014.3  1013.5  1014.4  1019. b  1020.1  1022.2  1018.0  101b. b  1014.7   1015.1 

1973  1021  b  1018.1  102b. 7  1018.8  1013.9  1021.8  1015.8  1019.1  101b. 0  1019.7  1022. b  101b. 1   1019.2 

1974  1010  8  1008  8  1014  b  1017  5  1014.8  101b. 2  1018. b  101b. 7  1009.9  1017. b  1010. b  1021.8   1014.8 

1975  1013.3  1021.1  1011.7  1017.7  1019.5  1021.2  1017.4  1018.1  1014.4  1020.7  1017.3  102b. 5   1018.2 

197b  1021  4  1018.5  1017.9  1 02 1  .  b  1015.9  1021.9  1018.4  1021.3  1013.5  1002.5  1015.7  1007.8   101b. 4 

1977  1009.4  1003.1  1015.5  1017.2  1017.0  101b. b  1017.5  1014. b  1023.3  1012.7  1012.5  1014.3   1014.5 

1978  1011  9  1005  0  1011  0  1012.4  1017.7  1015.3  1017.1  1019.5  1020.9  1023.5  1024.5   999.0   1014.8 

1979  1011.5  1010.2  100b. 5  1012. b  1014.5  1019.9  1021.9  1015.1  1021.1  1009.7  101b. 1  1010. b   1014.1 

1980  1014.2  101b. 7  1009.3  1022.9  1015. b  1012.9  1014.3  101b. 9  1017.9  1011.7  1017.1  1020.5   1015.8 

MEAN  1012  9  1012  9  1014  0  101b. 8  1015.5  1017.4  1018.0  1017.5  1018.1  1015.9  1017.1  1015.7   101b. 0 

CLINO  1014.7  101b. 0  1014.7  101b. 2  101b. 0  1017.1  101b. 0  1015.5  101b. 5  1015.5  1013.5  1014.2   1015.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  7  0     b  3     b  3     8.b    11.9    13.4    17.8    lb. 7    15.7    13.3     8.1     8.2     11.1 

1972  b.2     b.8     8.1     9.5    10.7    11.5    15. b    15.5    12.8    12.1     8.0     8.5     10.4 

1973  b.b  b.2     7.1     8.2    11.4    14.7    15.3    lb. 7    15.1     11.1     9.2     7.2     10.7 

1974  8  4     7  2     7.0     9.5    10.8    14.1    14.9    14.9    12. b     9.1     9.1     9.3     10. b 

1975  8.4     7.3     b.5     8.8    11.5    15.5    17.0    18.0    13.7    11.5     8.8     b.7     11.1 

197b  7.5     5.8     h.h             8.7    11.7    lb. 4    17.9    18.3    13.7    11.7     B.b     5.1      11.0 

1977  5.3     7.5     8.4     7.9    11.4    12.9    Ib.b    15.7    13.9    13.4     8.3     8.3     10.8 

1978  5.9     5.1 

1979  3.5     3.9 

1980  4.b     8.3 


PRECIPITATION  MM 
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1971 
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72 

bO 
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35 

197b 

39 

57 

1977 

1  12 

205 

1978 

129 

179 

1979 

91 

1  17 

1980 

80 

1  1  7 

MEAN 
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1  1  1 

CLINO 

105 

77 
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71 
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24 
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82 
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12 

.  7 

13 

.0 

12 

.0 

12 

.9 

13 

.  1 

14 

.2 

14 

.5 

13 

.b 

12 

,8 

12 

.g 

1  1 

.7 

12 

.4 

1'37fc  4.4  5.1  5.5  7.1  9.0  12 

1977  3.5  4.0  fc.2  5.5  8.7  10 

1978  3.3  2.8  5.5  5.7  10.0  11.1    11.7    12.4    11.7     9.9     6.9 

1979  1.9  2.7  3.3  £> .  2  fe .  9  11.2    12.3    11.7    10.7    10.0     5.5 

1980  4.2  4.9  4.5  7.7  9.7  11 


PRECIPITATION  MM 


1971 

107 

98 

93 

1972 

73 

44 

46 

1973 

83 

152 

77 

1974 

185 

138 

32 

1975 

194 

25 

57 

1976 

165 

77 

102 

1977 

1  17 

76 

78 

1978 

1  18 

73 

142 

1979 

122 

8 

140 

1980 

99 

44 

59 

MEAN 

126.3 

73.5 

82 

CLINO 

107 

75 

63 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1971  997.7  1010.8  1013.0  1015.2  1009.3  1015.0  1018.9  1010.5  1018.9  1013.3  1010.1  1015.1 

1972  1007.0  1005.2  1008.3  1008.1  1008.9  1006.7  1016.8  1017.1  1021.5  1016.2  1004.7  1002.8 

1973  1013.8  1006.9  1018.7  1016.9  1011.6  1014.9  1013.7  1013.7  1012.9  1017.9  1011.3  1004.5 

1974  991.9  998.5  1012.7  1020.9  1011.2  1011.8  1007.9  1008.5  1000.0  1013.9  998.9  999.0 

1975  994.1  1017.3  1010.7  1010.9  1021.7  1017.4  1011.0  1014.3  1004.5  1014.1  1009.7  1016.2 

1976  1007.7  1010.9  1009.8  1017.8  1007.0  1013.5  1013.9  1020.9  1014.2  997.7  1005.0  1004.7 

1977  1004.6  999.5  1006.9  1006.3  1017.7  1015.5  1013.4  1013.2  1014.1  1001.5  999.1  1007.8 

1978  1002.6  1004.1   996.8  1014.6  1017.0  1010.7  1011.2  1014.3  1007.2  1013.1  1008.4  1000.0 

1979  1007.3  1011.2   997.7  1009.2  1007.5  1013.8  1012.9  1007.6  1009.1  1005.0  1001.4  997.1 

1980  1009.2  1010.6  1006.6  1020.1  1017.6  1006.7  1010.2  1010.2  1006.1  1004.3  1010.8  1003.9 

MEAN  1003.5  1007.5  1008.1  1014.0  1012.9  1012.6  1012.9  1013.0  1010.8  1009.7  1005.9  1005.1   1009.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  998.0  1011.1  1013.3  1015.5  1009.5  1015.3  1019.2  1010.8  1019.2  1013.6  1010.4  1015.4   1012.6 

1972  1007.3  1005.5  1008.5  1008.4  1009.2  1007.0  1017.1  1017.4  1021.8  1016.5  1005.0  1003.1   1010.6 

1973  1014.1  1007.3  1019.0  1017.3  1011.9  1015.2  1014.1  1014.0  1013.1  1018.1  1013.1  1006.3   1013.6 

1974  993.7  1000.3  1014.5  1022.7  1013.0  1013.6  1009.7  1010.2  1001.8  1015.7  1000.7  1000.7   1008.1 

1975  995.9  1019.1  1012.5  1012.7  1023.5  1019.1  1012.8  1016.1  1006.3  1015.9  1011.5  1018.0   1013.6 

1976  1009.5  1012.6  1011.6  1019.6  1008.8  1015.1  1015.4  1022.7  1016.0  999.5  1006.8  1006.5   1012.0 

1977  1006.4  1001.3  1008.7  1008.1  1019.5  1017.3  1015.2  1015.0  1015.9  1003.3  1000.9  1009.6   1010.1 

1978  1004.4  1005.9   998.6  1016.4  1018.8  1012.4  1013.0  1016.0  1009.0  1014.9  1010.2  1001.8   1010.1 

1979  1009.1  1013.0   999.5  1011.0  1009.3  1015.6  1014.7  1009.3  1010.9  1006.8  1003.2  998.9   1008.4 

1980  1011.0  1012.4  1008.4  1021.9  1019.4  1008.5  1012.0  1011.9  1007.9  1006.1  1012.6  1005.7   1011.5 

MEAN  1004.9  1008.8  1009.4  1015.3  1014.2  1013.9  1014.3  1014.3  1012.1  1011.0  1007.4  1006.6   1011.0 

CLINO  1007.0  1010.0  1011.6  1011.8  1015.2  1013.5  1011.0  1011.1  1010.6  1009.4  1007.4  1005.9   1010.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  5.4     5.3     5.5     6.9     9.8  10.1    12.7  12.3  11.9  10.1     5.9     7.2      8.6 

1972  4.7     4.8     5.5     6.8     9.7  9.9    12.5  11.6  10.1  9.4     5.3     5.9      8.0 

1973  5.7     3.8     6.3     5.5     8.8  10.9    12.7  13.0  11.2  8.1     5. 

1974  6.2     5.3     5.7     7.5     9.7  11.1    12.0  12.9  10.1  7.7     5.9 

1975  4.5     5.2     4.3     6.6     7.4  11 


63.3   112.0 
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130 
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1  126 

77 
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130 
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64 
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1  185 
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211 
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69 
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1  1b 

1021 

1  18 
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81 

1093 

143 
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29 

1  104 

165 

190 

71 

1  154 
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171 
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1  187 

194 
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1225 

117.2 

161.1 

127.0 

1121 
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1  1  1 

1  10 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  987.1  1012.3  1013.0  1014.2  1009.0  1012.9  1018.3  1010.1  1018.9  1014.3  1011.4  1017.3  1012.4 

1972  lOOfe.O  1003.5  1007.8  1008.0  1007.4  1007.1  1016.5  1017.1  1021.2  1 0 1  £> .  0  1 0Ofe .  4  1003.7  1010.1 

1973  1014,1  1008.9  1019.9  1017.7  1011.1  101b. 2  1013.1  1014.1  1012.9  1018.0  1014.9  1007.7  1014.1 

1974  995  1  1000  7  1013  1  1021.1  1011.9  1013.2  1010.4  1010.5  1002.1  1015.5  1001.0  1004.1  1008.2 

1975  997.9  1018.5  1011.5  1012.7  1021.7  101B.7  1012.5  1015.2  1006.5  1015.3  1011.9  1020.0  1013.5 

1976  1010.9  1012.9  1011.6  1019.9  1008.5  1015.9  1015.5  1022.1  1013.8  998.6  1007.5  1004.9  1011.8 

1977  1005.7   998.8  1008.0  1009.0  1017.9  1016.2  1014.4  1013.5  1016.5  1003.4  1002.3  1009.1  1009.6 

1978  1004.5  1004.0   998.8  1013.7  1017.4  1011.9  1012.3  1015.4  1010.7  1016.3  1012.3   996.1  1009.6 

1979  1008.2  1011.3   999.9  1010.1  1008.5  1015.2  1015.4  1008.7  1012.1  1005.5  1004.5   999.7  1008.3 

1980  1009.8  1011.4  1006.8  1022.1  1017.3  1007.7  1010.5  1011.1  1008.1  1005.6  1011.9  1007.8  1010.8 

MEAN  1004.9  1008.2  1009.0  1014.8  1013.0  1013.5  1013.8  1013.7  1012.2  1010.8  1008.4  1007.2  1010.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  99B.1  1013.4  1014.1  1015.2  1010.0  1013.9  1019.3  1011.2  1019.9  1015.4  1012.4  1018.3  1013.4 

1972  1007.1  1004.5  1008.9  1009.1  1008.5  1008.1  1017.5  1018.1  1022.3  1017.0  1007.5  1004.8  1011.1 

1973  1015.3  1010.0  1021.0  1018.7  1012,1  1017.2  1014.2  1015.3  1014.0  1019.1  1016.0  1008. B  1015.1 

1974  996.2  1001,7  1014.2  1022.2  1013.0  1014.3  1011,5  1011,5  1003.1  1016.6  1002.1  1005.2  1009.3 

1975  999.0  1019.6  1012.6  1013.7  1022.8  1019.9  1013.5  1016.3  1007.5  1016.3  1012.9  1021.1  1014.6 

1976  1012.0  1013,9  1012.7  1021.1  1009.5  1017.0  1016.6  1023.1  1014.9  999.7  1008.6  1006,0  1012.9 

1977  1006,7   999,9  1009,1  1010,1  1019,0  1017,3  1015.5  1014.6  1017.6  1004.5  1003.3  1010.1  1010.6 

1978  1005.6  1005.1   999,9  1014.8  1018.5  1013,1  1013,4  1016,5  1011,7  1017,4  1013,4   999,2  1010,7 

1979  1009,3  1012,4  1001,0  1011,2  1009,6  1016,3  1016,5  1009,8  1013,2  1006,5  1005,6  1000,7  1009.3 

1980  1010.9  1012.5  1007.9  1023.2  1018.3  1008.8  1011,5  1012,2  1009.1  1006.6  1013.0  1008.9  1011.9 

1011.9  1009.4  1008.3  101 1 .8 

1010,8  1008,6  1007 ,5  1011,4 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  6,5     6,4     6,5     7,8  10,3    11,2    13,6  13,6  13,1  11,5     7,6     B,1      9,7 

1972  5.1     5.6     6.3     7.6  9.9    10.4    12,7  12,4  11,2  11,0     6,8     7,1      8,8 

1973  6,6     5.3     6.9     6.6  9.3    11.5    13,5  13,9  12,2  9,5     6,8     5.7     9,0 

1974  6,7     6.1     5.8     8,2  10,1    11, B    12,7  13,5  11,3  B,9     6,8     7,1      9,1 

1975  5.9     6.3     5.1     7.4  9.0    12,0    13,9  14,7  11,9  10,9     7,7     7,4      9,4 

1976  6,3     5.8     5.9     B.2  9.8    12.6    14. B  14.9  12.5  10.2     7.5     4.3      9,4 

1977  4.7     4.3     6.7     6.6  9.7    10.9    13.9  13.7  11.6  11.5     6.6     6.9      8.9 

1978  4.4     3.7     6.1     6.8  10.5    11.8    12.7  13.3  12.7  11,3     8,4     5,8      9,0 

1979  2,9     3,2     4,3     6,7  7,5    11,9    12,6  12,9  11,9  11,1     7,1     6,1      3.2 

1980  4,7     5.6     5.1     8.3  10,7    12,1    12,9  13,9  13,3  9,3     7,3     6,7      9.2 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

33  62  91  48  49  57  94  93  150  106      75  995 

33  75  133  95  90      78  66  43  86  110  110  1069 

33  59  34  68  79  66  94  111  6b      99  159  1049 

15  61       B  45  73  72  103  137  63  137  179  1223 

38  54  90  15  43  100  56  164  100  152     66  1107 

72  98  51  84  103  51      11  49  218  160     85  1118 

30  113  61  28  27  53  71  120  152  123      73  990 

)4  163  15  24  39  53  61  158  83  183  113  1105 

)0  109  61  71  42  122  100  138  122  215  139  1294 

35  77  20  18  B8  94  95  227  160  147  155  1286 

'3.3  87.1  56.4  49.6  63,3    74,6  75,1  124.0  120.0  143.2  115.4  1123  6 

n  67  64  55  70  91  90  11B  129  122  128  1128 
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VALLEY  UNITED  KINGDOM          WMO  03302  53  1 5N  004  32W  10  M 
NOTES  ON  PftGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1000  £>  1017.4  1013.8  1013.5  1010.8  1012.6  1018.8  1011.0  1020.7  1018.6  1014.6  1022.5  1014.7 

1872  1007.8  1004.1  1008.4  1010.6  1008.5  1010.3  1017.6  1018.7  1022.1  1017.6  1011.4  1010.1  1012.4 

1873  1018.6  1013.8  1024.2  1017.5  1011.5  1018.4  1013.8  1016.6  1014.3  1018.5  1018.7  1011.8  1016.6 

1874  1003.7  1004.4  1013.3  1018.8  1012.8  1014.4  1013.6  1013.8  1004.8  1015.5  1005.5  1013.4  1011.2 

1875  1006.1  1020.2  1011.2  1014.8  1020.1  1020.0  1014.4  1016.4  1010.3  1018.3  1014.8  1023.7  1015.8 

1876  1016.3  1015.8  1014.7  1020.4  1011.8  1018.3  1016.8  1021.5  1012.3  1000.2  1012.1  1006.1  1014.0 

1877  1006.8   888 .4  1011. 

1878  1007.8  1004.1  1005.5  1012 
1878   1008.8  1010.4  1002.3 
1880   1011.2  1013.4  1007. 1 

MEAN   1008.8  1010.3  1011.3  1015.4  1013.8  1015.1  1015.5  1015.2  1015.1  1013.3  1012.7  1011.5  1013.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1871  1001.8  1018.6  1015.2  1014.8  1012.2  1013.8  1020.2  1012.3  1021.8  1020.8  1015.8  1023.8  1016.0 

1872  1008.0  1005.4  1010.6  1011.8  1010.7  1011.5  1018.8  1018.8  1023.4  1018.8  1012.7  1011.4  1013.7 

1873  1018.8  1015.2  1025.5  1018.7  1012.8  1020.6  1015.0  1017.8  1015.5  1018.8  1020.0  1013.2  1017.8 

1874  1004.8  1005.6  1014.6  1020.2  1014.1  1015.6  1014.8  1014.8  1006.1  1016.8  1006.8  1014.7  1012.4 

1875  1007.3  1021.5  1012.5  1016.0  1021.3  1021.2  1015.5  1017.5  1011.5  1018.6  1016.1  1024.8  1017.1 

1876  1017.6  1017.1  1015.8  1021.6  1013.1  1020.5  1017.8  1022.7  1013.5  1001.3  1013.3  1007.2  1015.1 

1877  1008.0  1000.6  1012.8  1014.2  1018.5  1016.7  1016.8  1014.6  1021.6  1008.4  1008.3  1012.5  1012.8 

1878  1008.0  1005.3  1006.6  1013.7  1018.6  1014.7  1015.6  1018.3  1017.5  1021.7  1020.6  888.4  1013.3 
1878  1011.0  1011.6  1003.5  1011.5  1011.6  1018.3  1018.7  1012.1  1018.1  1008.5  1011.1  1005.8  1011.8 
1880   1012.4  1014.6  1008.3  1023.7  1017.2  1010.8  1013.1  1014.7  1014.6  1008.5  1015.5  1015.6  1014.2 

12.5  1016.6  1015.0  1016.3  1016.7  1016.4  1016.3  1014.6  1014.0  1012.7  1014.4 

13.8  1014.8  1015.6  1015.7  1014.0  1013.8  1014.5  1013.7  1011.4  1011.4  1013.8 

TEMPERATURE  OEG  C 
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5 
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PRECIPITATION  MM 
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13 

.3 
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14  0 
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12 

.8 

10.  1 

13.3 

14.8 
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12 

.3 
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13.1 
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,3 
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15.5 
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1  1 

.6 
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1  1 
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1871 

61 

47 

82 

41 

28 

68 

1872 

88 
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66 

84 

38 

88 

1873 

47 

28 

34 

48 

88 
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1874 

144 

80 

35 
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21 

48 

76 

25 

1  1 

1876 

52 

40 

40 

37 

45 

16 

1877 

85 

161 

57 

58 

26 

74 

1878 

85 

75 

63 

37 

17 

47 

1878 

100 

43 

101 

47 

85 

13 

1880 

1  16 

112 

88 

7 

30 

67 

MEAN 

80.6 

66.8 

62.5 

44  .4 

44  .6 

43.2 

CLINO 

87 

62 

50 

43 

56 

55 

50 

102 

26 

653 

38 

127 

85 

804 

57 

86 

78 

781 

86 

83 

52 

868 

58 

85 

54 

717 

128 

84 

57 

681 

122 

1  10 

105 

821 

37 

72 

131 

755 

102 

127 

150 

830 

108 

85 

78 

803 

78.8 

100.1 

81  .6 

803 

84 

88 

87 

864 

EUROPE 


1971 

995 

.8 

1010 

.2 

1005 

.9 

100b 

.5 

1004 

1972 

1002 

.5 

999 

.  4 

1003 

.0 

1002 

.3 

1002 

1973 

1012 

.fc 

1005 

.0 

lOlfc 

.8 

1008 

.  1 

1005 

1974 

1000 

.5 

998 

.5 

lOOfc 

.7 

1012 

,0 

100b 

1975 

1000 

.2 

101b 

.0 

1002 

.5 

100b 

.3 

101  1 

1012 

.3 

1022, 

.7 

1022 

,4 

1014 

.4 

1024 

.  1 

101b 

.3 

1019 

.b 

1023, 

,0 

1020 

.  1 

1012 

.b 

1015 
1012, 

4 

,7 

1014 

.b 

1015 

.8 

1007, 

.0 

1013 

,5 

1007 

.2 

1014 

.4 

1012 

,9 

1017 

.5 

1012 

,  7 

1021 

.b 

101b 

.4 

1023 

.5 

1017 

,4 

1022 

.4 

1013 

,4 

1003 

.2 

1014 

.2 

1008 

.b 

1015 

.8 

1014 

.  7 

1021 

,6 

1012 

.3 

1007 

.2 

1014 

.b 

1013 

.5 

1017 

.b 

101b 

,  1 

1021 

.5 

1021 

.9 

1002 

.0 

1013 

.5 

1012 

.4 

1018, 

,b 

1011 

.3 

1011 

.b 

100b 

.2 

1012 

.4 

1014 

.8 

1015, 

.8 

1009 

.b 

1015 

.5 

1014 

.b 

1014 

.3 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1005.1  1011.5  1003.9  1014.2  1013.7  1 005 . b  1015.3  1007.7 

1003.4  1010.7  1011.1  1014.4  1011.5  1003.9  100b. 7  100b. 0 

1012.0  100b. 0  -  -  -  -  1003.9 

1007.0  1005.7  1007.3  998.5  1004.8  998.7  1005.7  1004.3 

1012.4  1007.8  1009.1  1004.2  1012.9  1007. b  1014.7  1008.8 

197b   1007. b  1009  8  1009.8  1012.8  1005.3  1012.1  1009.5  1014.0  1004.9  994.9  1005.5  999.8  1007.2 

1977  1000.0   994.4  100b. b  1004. b  1009.8  1007.2  1007.9  100b. 2  1013.2  1003.8  998.5  1005.9  1004.8 

1978  999.7   998.2   998.4  1005.0  1009.4  1005.1  100b. 2  1009.1  1007. b  1012.9  1013.2  993.3  1004.8 

1979  1002.8  1004.0   994.4  1002.7  1003.8  1009.5  1010.5  1004.0  1010.1  1002.7  1002.9  997.7  1003.8 

1980  1005.0  1007.5  1000.3  1013.3  1009.1  1002.0  1004.2  1 OOfe . 4  1007.3  1001.0  1 00b . 8  1005.9  1005.7 

MEAN   1002. b  1004.3  1004.4  1007.3  100b. 8  1007.5  1008.0  1007.9  1008.2  100b. 4  1004.7  1004.8  100b. 1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1004.5  1019.0  1014.7  1015.2  1013.1  1013. b  1019.9 

1972  1011.3  1008.0  1011.7  1010.9  1011.1  1011.9  1019.2 

1973  1021.4  1013.8  1025.5  101b. 8  1014.0  1020.5  1014.4 

1974  1009.3  1007.2  1015.4  1020.8  1015.0  1015.5  1014.1 

1975  1008.9  1024.4  i011.2  1014.9  1020. b  1020.9  101b. 2 

197b   101b. 4  1018.7  1018. b  1021.5  1013.8  1020.5  1017.9 

1977  1008.8  1003.0  1015.3  1013.3  1018.5  1015.8  101b. 3 

1978  1008.5  1007.0  1007.0  1013.7  1018.0  1013. b  1014.7 

1979  1011.8  1012.9  1003.0  1011.3  1012.4  1018.0  1018.9 

1980  1013.8  101b. 2  1009.0  1022.0  1017.7  1010.5  1012. b 

MEAN   1011.4  1013.0  1013.1  101b. 0  1015.4  101b. 0  101b. 4  101b. 3  101b. 7  1015.0  1013.4  1013. b  1014.7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  3.9     4.b     4.9     7.3    11.2    11.9  17.0  15. b  14.5  11.5  5.b  b.2  9.5 

1972  3.3     3.B     b.3     8.2    10.8    12.3  14.9  15.2  11. fe  10.3  b.3  4.9  9.0 

1973  4.3     4.b     b.h            7.0    11.1    15.3  15.7  lb. 3  14.4  9.1  5.5  4.5  9.5 

1974  5.3     5.3     5.3     7.1    10.9    13.3  15.1  15.4  12.1  7.b  b.1  7.5  9.3 

1975  b.1     3.8     4.5     8.3     9.5    14.4  17.4  19.1  13.7  9.8  5.b  5.0  9.8 

197b      5.4     4.4     4.b     7.9    11.8    17.1  18.1  17.1  13.3  10.5  5.4  l.b  9.8 

1977  2.4     4.3     b.5     7.1     9.9    12.3  15.5  15.3  13.5  11.5  b.2  5.7  9.2 

1978  2.9     1.7     b.9     5.8    10. b    13.7  14.5  15.0  14.2  11.9  8.3  3.4  9.1 

1979  -    .5      .7     4.3     7.7    10.2    14.1  lb.1  15.3  13.9  10.9  b.5  5.4  8.7 

1980  1.9     5.1     4.4     8.5    10.3    13.9  14.3  15.7  14.7  8.7  b.5  5.1  9.1 

MEAN      3.5     3.8     5.4     7.4    10. b    13.8  15.8  Ib.O  13.5  10.1  b.2  4.9  9.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

lb  23  103  19  2b  55  2b  501 

j9  59  18  54  17  48  5b  5b4 

Sb  lib  32  43  35  29  40  544 

>4  100  81  57  103  fc3  34  b50 

10  23  21  34  19  43  52  474 

b  17  19  115  132  35  t5  54b 

j7  15  70  13  20  b3  52  b07 

53  bO  b7  32  9  19  lb3  b84 

17  24  83  33  67  39  91  bl7 

)9  3b  117  30  94  b2  IB  742 

)3.7  47.3  b1.1  43.0  52.2  45. b  59.7  592.9 


1971 

b7 

1972 

49 

1973 

23 

1974 

48 

1975 

52 

197b 

45 

1977 

71 

1978 

77 

1979 

49 

1980 

73 

u.s.s 
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STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

n?!  1003.4  1017.8  1015.8  1012.5  1014.3  1008.8  1012.1  lOOfc.7  1013.3  1004.8  gqS.g  1005.1  lOOS.B 

1<372  1028.4  lOig.l  1012.3  1  OOg  .  0  1016.8  1014.8  1015.7  1  0 1  4  .  fc  1  0 1  3  .  "3  1009.8  1002.7  1011.1  1014.0 

1973  1015.4  1002.3  1011.1  1012.8  1015.4  1013.3  1012.5  1009.0  1011.8  1004.1  994.4  1000.0  1008.5 

1974  1019.0  1011. b  1024.5  1009.8  1014.2  1011.3  1007. fc  1009. fc  1011.3  1015.8  1014.3  lOOfc.O  1012.9 

1975  1003.1  1005.2  1007.2  1010.2  1015.2  1011.1  1009.1  1011. fc  1007.1  1012.0  1010.9   991. fe  1007.9 

197fc  999.7  101b. 9  1022.3  1009.5  101b. 2  1 00b . 7  1009.3  1013.1  1010.1  1019.5  1014.4  101b. 4  1012.8 

1977  1020.3  1014.1  1010.1  1010.9  1014.4  1010.3  1011.0  1012.9  1007. b  1010.0  1001.2  1012.5  1011.3 

1978  1008.1  1017.1  1009.0  1013.0  1021.0  1009.9  1008.5  1010.7  1005.1  999.4  1001.4  1014.2  1009.8 

1979  1017.7  1011.7  1012.4  1015.4  1013.8  1010.1  1009.5  1011.8  1005.3  1015.1  1012,3  100b, 2  1011.7 

1980  1014.9  1017.7  1023.0  101b. 0  101b. 8  1011.3  1012.5  1011.9  1012.9  1011.4  1003.4   999.1  1012.5 

MEAN  1013.0  1013.4  1014.8  1011.9  1015.8  1010.8  1010.8  1011.2  1009.8  1010.2  1005.4  100b. b  1011.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1004.4  1019.0  101fc.7  1013.5  1015.3  1009.8  1013.1  1007. fa  1014.3  1005.9  999.9  1010.1  1010.8 

1972  1029.4  1020.3  1013.4  1010.0  1017.8  1015. B  101b. 7  1015. b  1014.9  1010.8  1003.7  1012.2  1015.1 

1973  101b. 5  1003.3  1012.2  1013.8  101b. 8  1014.3  1013.5  1010.0  1012.8  1005.1  995.4  1011.0  1010.3 

1974  1020.2  1012. b  1025.5  1010.8  1015.2  1012.3  1008. b  1010. b  1012.3  101b. 9  1015.3  1007.0  1013.9 

1975  1004.1  100b. b  1008.3  1011.2  101b. 2  1012.1  1010.1  1012. b  1008.1  1013.0  1011.9   992. b  1008.9 

197b  1000.8  1017.9  1023.4  1010.5  1017.2  1007.7  1010.3  1014.1  1011.1  1020.5  1015.5  1017.5  1013.9 

1977  1021.4  1015.1  1011.2  1011.9  1015.4  1011.3  1012.0  1013.9  1008. b  1011.0  1002.2  1013. fc  1012.3 

1978  1009.1  1018.2  1010.0  1014.0  1022.0  1010.9  1009.5  1011.7  lOOfc.l  1000.4  1002.4  1015.3  1010.8 

1979  1018. B  1012.8  1013,4  101fc.4  1014.7  1011.1  1010.4  1012.8  100fc.3  101b. 1  1013.3  1007.2  1012.7 

1980  101b, 0  1018.7  1024.1  1017.0  1017.8  1012.2  1013.5  1012.9  1013.9  1012.4  1004.4  1000.1  1013.5 

MEAN  1014.1  1014.5  1015.8  1012.9  101b. S  1011.8  1011.8  1012.2  1010,8  1011,2  100b. 4  1008.7  1012.2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  -   8.2  -  Ib.l  -   9.0  -   2.7     3.0  9.8  14.1  12.9     7.4  -   1.1  -  b.2    -     11.8  -    .7 

1972  -  15.8  -   9.8  -   b.3      .0     4.5  13,9  19,4  17,1     b,5  2.5  -   7.5  -   2.4  1,8 

1973  -  13,1  -  10,1  -   b,5     1.B     B.b  14.4  15. b  12.9     4,3  -    .b  -   7.1  -  13.3  ,fc 

1974  -  13.7  -   7,5  -  2.b  -        1,7     3.3  15.3  20.0  14.7    11.2  2.2  -   fc,3  -   2.7  2.7 

1975  -   9.9  -  10. fc  -   1.5     1.9     9.0  11,5  15,9  11.3    10.7  .5  -   2.2  -   fc.b  2.5 

197fc  -  17.9  -  12. b  -   b.8      ,8     b,8  10,2  14.3  12.3     b.7  -   l.b  -   4. fa  -   5.9  .1 

1977  -  13.1  -  13.1  -   7.3     1.2     7.7  13,9  17,5  12.9     b.b  -        1  4  -   1  3  -  10  0  11 

1978  -  12. b  -  17.7  -   5.9  -   3.4     5.b  10.1  13. b  11.2     7,1  1.3  -   3.b  -  21.4  -   1.3 

1979  -  1fc.3  -  lb.1  -   5.0  -   3.fe     9.4  10.3  15.4  13.1     8.2  -   1.5  -   2.0  -   7.3  .3 

1980  -  15.1  -  10.4  -   8.5      .2     5.3  Ifa.O  12,9  11.1     8.1  2.1  -   8.3  -  10.1  .2 

MEAN  -  13. fa  -  12.4  -   5.9  -     .b     fc.3  12.5  15.9  13.0     7.7  .2  -   4.9  -   9.2  .7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  TOTAL 

1971  70. B    21 

1972  17.7    2C 

1973  42.2    3; 

1974  17.8    47 

1975  25,3    3E 

197b  27,0    21 

1977  2b, 7    21 

1978  30,5     t 

1979  22,4    2C 

1980  32,2    2= 

MEAN  31,3         2fc.7         2fc.O         30.5         40.2  fcO.9  48.3  73.1         fcO . 1  57.8         49.8         38.2  542.9 
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,3 
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22.2 
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lb 

,8 

34 

.8 
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,2 

40 

.fa 

70 

,  7 

43 

,  1 

62.3 

75 

,4 

45 

,  1 

31  .fa 

497.  7 

33 

,9 

38 

.  1 

50, 

,3 

65 

.0 

4 

,4 

bO 

,0 

25.8 

fa2 

,0 

39 

4 

49.2 

503.7 

2fc 

.5 

7 

.0 

45 

.7 

fcl 

.  1 

b5 

,9 

bO 

,0 

24.9 

37. 

B 

35. 

0 

39.4 

4fc8.3 

29 

.8 

fcO 

.2 
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,  1 

b3 

.8 

4b 

,8 

40 

,3 

fc2.2 

54 

,0 

49 

,  1 

bB.4 

594.7 

1  7 

.2 

37 

,8 

15 

,b 

97 

.fc 

71 

,4 
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,  7 

89.8 

28 

,  1 

38 

,8 

32.0 
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23 

.3 

20 
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40 
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34 
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STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1371 
1372 
1873 
1874 
1375 

1376, 
1377 
1378 
1373 
1380 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1030.3  1020.1  1022. fc  1020.2  1018.5  1012.1  1012.8  1014.8  1020.0  1022.2  1021.6  1020.6 

1033.2  1033.8  1025.4  1015.5  1016.5  1012.4  1013.0  1017.0  1013.7  1022.7  1021.6  1031.2 

1028.2  1013.5  1022.8  1017.5  1016.1  1014.6  1011.5  1016.7  1022.2  1023.1  1022.4  1024.3 

1030.3  1032.4  1032.4  1017.2  1015.0  1012.7  1011.3  1015.2  1020.6  1024.1  1026.5  1025,6 

1025.4  1024.0  1024.0  1021.0  1018.4  1013.5  1011.6  1014.3  1013.4  1021.5  1023.2  1024.0 

1037.8  1031.3  1023.2  1018.8  1017.0  1015.4  1011.5  1013.5  1013.4  1015.6  1030.4  1030.2 

1034.0  1025.5  1025.6  1016.6  1018.1  1011.3  1011.3  1013.8  1021.4  1024.2  1023.2  1026.0 

1026.0  1027.6  1027.6  1015.0  1018.2  1012.5  1014.1  1017.4  1016.2  1023.2  1025.7  1020.0 

1027.2  1022.2  1022.2  1020.3  1021.5  1017.6  1013.7  1015.3  1020.0  1022.3  1026.8  1023.4 

1027.8  1023.4  1024.3  1015.7  1017.4  1013.3  1012.6  1014.3  1013.1  1024.3  1021.6  1022.3 


MEAN   1030.1  1026.6  1025.7  1017. 


TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR  JAN     FE 

1371  -  2.5  - 

1372  -  15.4  - 

1373  -  3.3  - 

1374  -  8.6  - 

1375  -  2.1  - 

1376  -  2.1  - 

1377  -  13.5  - 

1378  -  4.5- 
1373  -  6.1  - 
1380  -  3.3  - 

MEAN  -  7.5  - 

PRECIPITATION  MM 


1017.7  1013.6  1012.5  1015.4  1013. 
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25.  1 
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12 
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3 

4 

18 
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20 

8 

12 
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4 

13 
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8 

15 

4 

10 

6 

13 

8 

10 

fe 

18 

0 
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MEAN 

1013.6 
1021 .8 
1013.3 
1021 .3 
1020.5 

1022.5 
1020.3 
1020.3 
1021 . 1 
1020,4 


1022.4  1024.3  1024.3   1021 .0 


10.  1 
3.4 
3.8 
3.8 

10.3 


3.8 
3.4 
10.8 
3.5 

3.3 
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14 

1 

I 
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2 

3 
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1374 

15 
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1 

3 

1375 

23 
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45 

6 
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15 

2 

5 

6 
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3 

2 

12 

8 

1378 

22 

5 

1  7 

0 

1373 

8 

0 

6 

6 

1380 

2 

8 

7 

2 

73.5 

31  .7 

75 

22.  1 

27.  1 

T 

21  .5 

10.0 

15 

257.4 
161.3 
252.3 

155.1 
183.2 
310.7 
203.2 
175.7 


202.7 
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STATION  PRESSURE  MB 


ig?! 

-   2.fc  - 

t.7  - 

1<572 

-  14.5  - 

8.1  - 

1373 

-   8.7  - 

.4 

1374 

-   8.2  - 

1  .5 

1375 

1.7- 

4.3 

1976 

-   7.b  - 

12.1- 

1377 

-   3.8  - 

2.3 

1378 

-   7.3  - 

b.2 

1373 

-   8.0  - 

b.8 

1380 

-   3.6,  - 

6.5  - 

20 

.8 

23 

1 

13 

.3 

13 

.3 

21 

.5 

1  7 

.fc 

13 

.6 

MEAN  -   7.3  -   5.6  -    .2     3.1    15.3    13.1    13.3    13.3    13.8     6.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT 

1371  21.3  35.8  42.7  15.5    32.0    54.3    61.6    63.5    48.0    36.0 

1372  3.6  6.4  11.1  43.2    36.3    73.6   102.4    32.2    61  1    58 

1373  25.3  60.2  21.3  4 

1374  11.3  15.3  4.6  2 

1375  31.3  15.4  26.6  2 

1376  62.3  4.0  37,1  3 

1377  32.5  72.3  3.3  4 

1378  10.3  31.4  51.1  2 
1373  74.3  25.2  33.0  5 
1380  58.6  14.7  15.3  42.4    46.1    87.6    54.8    43.3    40.2    27,2   120.7 

MEAN  33.2  28.1  25.2  36.2    50.2    58.6 
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13 

,2 

66 

,3 

25 

,  7 

60 

.3 

76 

,3 

38 

,5 

48 

.8 

31 

.8 

87 

.5 

63 

,8 

1  12 

,5 

34 

.7 

103 

.0 

67, 

,  1 

76 

,  7 

31  . 

,2 

88. 

.5 

1 

,4 

6 

,3 

120 

,3 

71 

,5 

55 

,3 

46 

,  1 

87 

,6 

54 

,8 

43 

,3 

40 

,2 

MEAN 


1371  1005  1  335  3  338  0   333  8   333,0   332,4   333,3   336,8  1000,3  1000,5   336,3  338,2    338,0 

1372  1014,7  1011,7  1003,7   332.6   337,7   334,5  335,3  336,7  338,3  1001,2  335,5  1011,8   1001.2 

1373  1007.8  331.6  1001.3   334,3   335.7   337.8   331.5   338.0  1000.1  338.6  334.8  335.7    337.3 

1374  1008.3  1004.2  1008.5   335.2   332.7   333.1   333.4   333.1  1000,0   338,1  1002,4   338,8    333,5 

1375  333,6  1000,3  338,3   333,5   334.3   334,7   332,7   335,4  1001,0  1002,8  1007,4  337,3    338,2 

1376  388  6  1010  3  1002  3   336  0   336.6   334.2   331.4   335.8   337.3  1004.8  1005.3  1000.6    338.7 

1377  1008.5  336.7  1003.6   334.4   337.7   332.5   332.4   334.2  1000.5  1002.6   333.3  1002.5    338.3 

1378  1002.7  1000.1  336.4  335.1  334.7  332.1  334,0  338.2  332.3  1000.0  1004.4  334.7  337,1 
1373  338,0  333.4  338.3  335.6  1000.3  338.6  333.0  336.3  338.2  1002,2  1002.1  338.3  338.4 
1380  1001.6  1005.1  1001.5   334.3   335.3   332.6   333.0   333.3   338.0  1000.7   336.3  335.8    337.3 

MEAN  1003.6  1001.6  1001.3   335.1   336.5   334.3   333.1   336.4   338.8  1001.2   333.3   333.4    338.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAH  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1371  1024,3  1015,8  1017.5  1018.3  1017.5  1010.4  1012.0  1014.3  1013.0  1013.6  1015.6  1017.3 

1372  1035.5  1032.0  1023.5  1011.2  1016.2  1012,5  1013,2  1014.6  1017.5  1020.3  1014.8  1031.6 

1373  1028.1  1010.3  1020.8  1012.3  1014.1  1016.2  1003.5  1016.3  1018.3  1017,7  1014.2  1015.3 

1374  1023.2  1024.0  1028.1  1014.2  1011.3  1011.3  1011.5  1017,3  1018.5  1016.8  1021.8  1018.3 

1375  1013.3  1020.7  1017,7  1012.0  1016.0  1012.5  1010.7  1013.5  1013.5  1022.0  1027.2  1017,7 

1376  1008,5  1031.0  1022,6  1014,8  1015.2  1012.6  1003.5  1014.0  1016.5  1024.3  1024.3  1020.3 

1377  1028.8  1016.3  1023.1  1013.1  1016.1  1010.6  1010.4  1012.4  1013.2  1021.8  1012.3  1022.6 

1378  1022.8  1020.0  1015.6  1013.3  1013.2  1010.3  1012.2  1016.4  1011.4  1013.0  1023.7  1014.7 
1373  1018.0  1013.4  1018.3  1014.5  1013.1  1016.6  1011.1  1014.4  1016.7  1021.3  1021.6  1017.3 
1380  1021.8  1025.1  1021.3  1013.2  1013.3  1010.7  1011.0  1012.1  1016.6  1013.7  1016.3  1015.3 

MEAN  1023.7  1021.5  1020.3  1013.3  1015.3  1012.4  1011.1  1014,6  1017,4  1020,3  1013,3  1013,2 

TEMPERATURE  DEG  C 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

ig71  1007.5  1004, g  1004.5  IOOfc.1  1008. b  1001.3  1007.1  1006.7  1010.0  1008. £>  1000.8  1006.8   1006.2 

1872  1020.5  1014.4  1008.8  1000.8  1005.8  1006.2  1007.3  1005.8  1007.1  1008.7   888.4  1018.8   1008.8 

1873  1015.8   886.4  1010.7  1002.7  1007.8  1008.2  1002.2  1008.8  1006.8  1006.6   888.1   888.5   1005.3 

1874  1013.6  1005.2  1017.2  1007.8  1002.7  1001.3  1000.0  1008.4  1006.8   887.7  1003.4  1000.5   1005.4 

1875  1002.1  1012.4  1002.4  1001.8  1007.0  1006.5  1003.5  1007.8  1008.6  1011.1  1011.4  1001.2   1006.3 

1876  885.0  1017.4  1008.6  1005.3  1006.0  1004.8  1003.4  1008.1  1006.3  1008.8  1006.7   888.6   1005.8 

1877  1007.4  1001.1  1008.8   888.7  1007.0  1003.3  1000.2  1005.2  1008.6  1008.7   884. B  1010.1   1004.7 

1878  1004.1  1005.3  1000.0  1004.0  1007.5  1001.8  1003.6  1003.1  887.8  1006.7  1010.2  1005.5  1004.1 
1878  1003.5  1007.8  1001,3  1004.7  1010.3  1008.6  1002.2  1004.0  1006.1  1012.5  1004.8  1001.8  1005.6 
1880  1008.1  1014.0  1008.4  1004.0  1006.0  1001.2  1000,4  1002.0  1008.1  1000.1  1004.7   888.5   1004.7 

MEAN  1007.8  1007.8  1007.2  1003.7  1006.8  1004.3  1003.0  1006.1  1006.6  1007.3  1003.4  1004.3   1005.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1017.0  1014.2  1013.8  1007.0  1017.5  1010.0  1015.8  1015.4  1018.8  1018.6  1010.0  1016.1   1014.5 

1872  1030.3  1023.8  1018.1  1008.8  1014.7  1014.8  1016.0  1014.5  1016.0  1017.8  1008.5  1028.2   1017.8 

1873  1025.4  1005.6  1018.8  1011.7  1016.7  1017.0  1010.8  1018.6  1015.8  1015.7  1007.3  1007.8   1014.3 

1874  1023.0  1014.5  1026.5  1016.8  1011.5  1010.1  1008.7  1017.2  1015,7  1006.7  1012.6  1008,7   1014,4 

1875  1011.3  1021.8  1011.6  1010.8  1015.8  1015.3  1012.1  1016.6  1017.5  1020.1  1020.7  1010.4   1015.3 

1876  1004.4  1027.1  1018.0  1014.4  1015.0  1013.6  1012.0  1017.0  1015.2  1018.0  1016.3  1008.3   1015.1 

1877  1017.2  1010.8  1018,5  1008.2  1016.2  1012.5  1008.3  1014.4  1018.0  1018.2  1004.2  1018.8   1014.1 

1878  1013.8  1015.2  1008.6  1013.5  1016.8  1010.8  1012.7  1012.3  1007.1  1016.1  1018.7  1015.6  1013.6 
1878  1013.5  1017.8  1011.0  1014.2  1018.6  1017.7  1011.3  1013.2  1015.4  1022.0  1014.5  1011.5  1015.2 
1880  1018.1  1024,0  1018,3  1013,6  1016.0  1010.3  1008.5  1011.2  1017.4  1008.5  1014.3  1008.2   1014.3 

MEAN  1017,4  1017,5  1016.6  1012.1  1016.0  1013'.2  1011,8  1015,0  1015.7  1016.5  1012.8  1013.8   1014.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  -   2.8  -   1.7  -   2.5     6.0  14.0    15.3    17.8    18.5    11,0     7,6      ,8     1,7 

1872  -   8,6-   1,8  ,5     5.8  13.0    17 

1873  -   3.5  .0     2.2     6.1  12.3    17 

1874  -   2.6  ,4     2,1     5.8  10.1     14 

1875  .8-    .7     3.0     6.1  14.2    15 

1876  -   5,6-   7,4-   2.8     5.4  10.8    13 

1877  -   5.0-   3.1     1.4     4.6  12.7    16 

1878  -  3.8-  6.8  1.7  5.0  11.2  14 
1878  -  8.6-  7.7-  .4  5.1  13.8  18 
1880  -   7.3-   5.8-   4.3     5.8  8.2    16 

MEAN  -   4,8-   3,5      .1     5.6  12.1    16 

PRECIPl TATION  MM 


80 . 1  131.8  68. 7 
57.7  55.5  87,2 
45, 1   121.6   135.0 
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47.1  123.2  80.0  38.8  133.8 
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STATION  PRESSURE  MB 
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TEMPERATURE  DEG  C 


4  1  12.5  lb. 8    21.0  Ife.b  13.7     8.1  -   1.2  -   7.2  4.= 

10.8  15.8  18.5    20.2  15.8  14.1     2.0  -   4.2  -   7.5  5.4 

4.4  12.3  lb. 2    tb.b  lb. 5  10.2  -   2.5  -   4.b  -  3.b  l.E 

b.3  15.7  1"3.3    IS. 8  17.1  10.5  .8  -   1.1  -  10.8  3.7 

2.8  10.8  14.5    17.3  15.4  10.3     2.8  -   2.2  -  1  7  .  "3  2.E 

1.3  Ib.b  13.8    1"3.2 

-   4  g 

MEAN   -  13.4  -  12.2  -   4.5     4.9  13.5  lb. 9    19.3  17.3  11.2     2.5  -   2.5  -   B.b  3.£ 

PREC IPI TATION  MM 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

1971  38  7    15  4    15.7    34.1  29.9  100.3    b9 . 7  58.3  2b . 1    b4 . 3    b7.2  40. b  5bO . ; 

1972  B.b    17.4    lb. 5    2b. 9  18.1  75.5     3.9  T  90.5    42.. 4    b8  .  7  21.0  389.? 

1973  IB. 8    31.2    15.2    30.2  18.7  17.2  lib. 5  25.5  93.4    72.4    52.9  37. b  529.6 

1974  9  3    28  0    22.7    53.8  52.2  bO .  1    84.7  28.5  b.7    37.1    39.1  13.7  435."; 

1975  40.3    25.2    18. b    34.5  15.5  2b . 7    79.1  74. b  50.0    33.2    17.2  5b. b  471.5 

197b     68  3    12.7     7.0    50.0  bO .  B  178.9    4fe.b  118.8  10. B    2b. 4    24.4  38.2  b42.'; 

1977  10.3    40.3    23.5    55.5  28.2  40.3    82.4  20.9  34.0    bl.3    37.2  5b . 1  490. C 

1978  31.1    23.0    40.5    21.2  95.7  217.0    58.4  52.8  110. b    73.9    35.8  44.1  804.1 

1979  b4.4    27.7    14.3    24 . b     8.7  37.7  102.5  ----- 
19B0      -----------  i|2.9 

MEAN     32.2    24. b    19.3    36.8  3b . 4  83.8    71.5  47.4  52.8    51.4    42.8  39.0  538. C 
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STATION  PRESSURE  MB 
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991 

5 

994 

b 

989 

0 

1979 

991 

4 

99fc 

7 

993 

0 

991 

5 

998 

1 

995 

8 

991 

3 

992 

8 

995 

6 

1980 

99fc 

9 

1001 

5 

99& 

b 

990 

7 

992 

3 

988 

b 

989 

2 

991 

2 

995 

8 

998.2  991.8  995.3 

99b. 8  991 .b  1009. b 

995.4  991.0  990.5 

991.2  995.9  993. fc 

999.8  1003.0  994.9 

1000.4  999.8  993. b 

1000.2  988.9  999.4 

997 .1  1001 .9  991  .  7 

1000.1  99b. 9  993.9 

993.9  994.  1  991  .9 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1022.8  1015.7  1015.3  1017.3  101b. 5  1010.4  1013. b  101b.3  1019.4  1020.7  1014.4  1018.1 

1033.1  1028.9  1022.2  1010. b  1015.0  1014.1  1013.5  1014.8  101b. 7  1019.3  1014.1  1032.9 

1028.5  1008.4  1021.1  1012.7  1014.8  101b. 4  1009.8  1017.8  1018.3  1017.8  1013.8  1013. b 

1028.1  1019.8  1027.1  1015.0  1010.8  1010,3  1011.2  1018.0  1017.7  1013.2  1018. b  101b. 4 

1018.0  1022.1  1015.3  1011.0  1015.2  1013.3  1012.4  1015.5  1020.7  1022.2  1026.2  1017.7 

197b   1008.4  1031.4  1020.0  1013.8  101b. 1  1014.3  1011.8  1015.9  101b. 1  1023.1  1022. b  101b. b 

1977  1025.1  1014.1  1022.3  1012.0  101b. b  1011.9  1010.7  1013.4  1020.4  1022. b  1011.3  1022.9 

1978  1021.2  1017.4  1014.5  1013.1  1013.4  1011.1  1013.0  101b. 1  1010.9  1019.4  1024. b  1015.1 

1979  1014.8  1020.2  1015.7  1013.8  1019.7  1017.1  1012.8  1014.2  1017.4  1022.7  1019.8  101b. 9 

1980  1020. b  1025.0  1019.9  1013.0  1014.3  1010.0  1010.5  1012.7  1017. b  101b. 1  101b. 9  1014.8 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

197b 
1977 
1978 
1979 
1980 


b.4  -   1,0 


5.7  -   3.b 


PREC IPI TATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


19 

7 

22 

0 

20 

8 

17 

9 

20 

1 

18 

5 

17 

0 

17 

9 

18 

8 

20 

7 

20 

4 

19 

5 

lb 

2 

18 

1 

lb 

5 

1  7 

2 

19 

0 

lb 

9 

lb 

b 

1  7 

1 

18 

0 

21 

5 

lb 

9 

19 

1 

2.  1 

3.4 


2.b 
4  .  1 
4  .7 
.9 
1  .3 

2.3 


MEAN 

994  .4 
997.3 
993.8 
994  .9 
995,3 

995.0 
994. b 
993.4 
994.7 
993.5 


998. b       997.0       99b. 5       991.1       993.5       991.5       990. b       994.0       995. b       997.3       995.5       995.4         994.7 


MEAN 

101b. 7 
1019. b 
101b. 1 
1017.2 
1017.5 

1017.5 
101b. 9 
1015.8 
1017.1 
101b. 0 


MEAN   1022.1  1020.3  1019.3  1013,2  1015.2  1012,9  1011.9  1015.5  1017,5  1019,7  1018.2  1018.5   1017.0 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


7.8 
8.2 
9.b 

b,5 
7.b 
b.9 
7.8 
b.5 

7  .7 


1971 

45 

9 

4b 

4 

b1 

1 

23 

7 

29.7 

78 

0 

1  10 

1 

42 

b 

132 

1 

40. b 

1972 

57 

5 

71 

0 

13 

2 

48 

9 

4b. 5 

45 

9 

81 

1 

5b 

b 

59 

8 

51  .1 

1973 

27 

b 

73 

8 

3b 

7 

14 

4 

85.4 

17 

4 

7b 

2 

15 

b 

4b 

0 

32.7 

1974 

12 

1 

lb 

4 

3 

7 

13 

1 

44.9 

77 

0 

209 

7 

57 

3 

b4 

0 

40.  1 

1975 

34 

4 

14 

3 

27 

5 

50 

7 

15.0 

b3 

b 

45 

5 

21 

4 

4 

9 

51  .0 

197b 

51 

9 

5 

5 

12 

4 

b4 

8 

bO.4 

40 

4 

91 

0 

b8 

8 

97 

b 

10.9 

1977 

3b 

7 

104 

4 

22 

0 

127 

8 

13.5 

91 

9 

55 

1 

1  18 

b 

39 

5 

4.8 

1978 

47 

5 

b4 

0 

33 

3 

13 

1 

4b. 4 

97 

b 

189 

9 

39 

3 

b7 

9 

31  .7 

1979 

71 

0 

17 

3 

70 

3 

9b 

2 

28.4 

10 

0 

bl 

3 

7b 

fe 

25 

8 

50.1 

1980 

b4 

4 

24 

1 

b5 

7 

2 

2 

43.2 

131 

0 

9b 

b 

32 

1 

58 

5 

35.7 

b7 

7 

732 

9 

5 

4 

bOb 

7 

105 

0 

5b9 

0 

41 

7 

b77 

0 

54 

3 

395 

b 

2b 

4 

554 

3 

2b 

7 

717 

3 

43 

7 

b8b 

4 

45 

3 

bl2 

5 

b8 

8 

b87 

9 

34, b    45,5 


b5,3   101,7 


EUROPE 


1002 

.3 

■334 

.2 

"393 

.7 

987 

.  7 

992 

.  1 

992 

.0 

999 

.8 

987 

.b 

989 

.5 

991 

,3 

993, 

,5 

■5  "35 

.& 

ggi 

.2 

9'3fc 

.  1 

993 

,3 

997 

.2 

999 

.3 

99b 

.  1 

995 

.3 

987 

1 

999 

.0 

99b, 

,8 

gg5 

,7 

ggs 

.& 

"397 

.5 

995 

,3 

987 

7 

993 

.b 

990 

4 

989 

,3 

984 

.b 

98b 

.8 

992, 

,4 

1006 

.5 

■388 

.b 

991 

7 

992, 

,  1 

991 

.0 

992 

4 

999 

.9 

1001 

.0 

998 

.8 

1003 

.0 

997, 

,  7 

333. 

.5 

g^s. 

,0 

998 

.t 

995 

.b 

991 

.  1 

990 

.8 

995 

.  1 

993 

.b 

999 

.b 

985 

.5 

993, 

,  1 

1010 

.8 

^■35 

.  7 

994 

,3 

989, 

.0 

988 

.2 

992, 

4 

995, 

,8 

998, 

,8 

1002. 

4 

100b, 

,7 

99b, 

4 

335 

.3 

gs7 

.2 

99fe 

.2 

991  , 

.9 

991 

.6 

993 

.2 

993 

.0 

990 

.9 

991 

.8 

994 

.4 

995, 

,3 

<3S5 

.7 

9^2 

.7 

99& 

.4 

98fc 

.4 

989 

.2 

994 

.0 

989 

.  7 

98b 

.  7 

987 

.2 

990 

.4 

992, 

,  1 

sse 

,  7 

985 

.8 

1000 

.5 

990, 

,2 

990 

.fe 

994 

.0 

990 

.b 

994 

4 

1000 

.  1 

992 

.  7 

995, 

4 

1004 

.3 

■3  "3b 

.  7 

993 

.4 

992, 

,0 

989 

.4 

989 

.3 

992 

.b 

999 

.2 

989 

.  7 

989 

.b 

994, 

,5 

197b 

1005 

.3 

1021 

1977 

1031 

.b 

1020 

1978 

1017 

.8 

1023 

1979 

1025 

,  7 

1015 

1980 

1020 

,4 

1024 

KIROV  U.S.S.R.  HMD  2719b   58  39N  049  37E   lb4  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  991 .8   999. 

1972  1007.3  1004. 

1973  997.5   992. 

1974  100b. 0  1001 . 

1975  989.2   989. 

197b    983.4   999. 

1977  1009.0   998. 

1978  99b. 1  1001  . 

1979  1003.2   993. 

1980  998.1  1000. 

MEAN    998.2   998.1   999.8   994. b   995.8   991.4   990.8   993.1   994.3   993.7   993.1   993.9    994.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1013.3  1022.1  1024.0  1015.2  1014.0  1007.4  1011. b  1011.7  1020.1  1008.5  1010.5  1012.9  1014.3 

1972  1030.3  102b. 2  1017.1  1011.7  1016.3  1013.0  101b. 7  1018.8  101b. 4  101b. 1  1008.5  1020.3  1017. b 

1973  1020.0  1013.9  101b. 9  1019.1  1017.5  1014.9  1007.3  1013.3  1010.8  1010.2  1005,7  1008.3  1013.2 

1974  1028. b  1023. b  1027.8  1009.3  1011.9  1011.7  1010.3  1012.0  1019.9  1021.5  1020.1  1024.8  1018.5 

1975  1010.7  1011.5  1014.5  1015.3  101B.5  1015.3  1010.5  1010.5  1015.0  1014.5  1021.2  100b. 9  1013.7 

1032.7  101b. 4  1014.5  1008. b  1007.8  1012.0  101b. 1  1020.1  1024.0  1028. fe  1017.3 

101b. fe  1017.8  lOlfe.1  1011.4  1011.1  1013.0  1013.2  1011.8  1012.8  101fe.4  lOlfe.l 

101b. 8  1013.5  101b. 7  100b. 1  1008.9  1013.9  1009.9  1007.4  1008.3  1013.0  1013.0 

1020.0  1017.0  1020.4  1010.1  1010.0  1014.5  1010.8  1015.3  1021.5  1014.2  101b. 2 

1024.0  102b. 0  1017.3  1013. fe  1011. b  1009.0  1009.2  1012.8  1020.1  1011.0  1011.1  1015.5 

MEAN   1020.4  1020.3  1021.2  1015.3  101b. 0  1011.0  1010.3  1012.9  1014.5  1014. b  1014.4  1015.7   1015.5 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  -   7.7  -  14.5  -   7.8     1.0     8.5    14.2    18.5    14.3    10.2  -    .4  -   1.8  -  10  0      2  0 

1972  -  20.8  - 

1973  -  lb. 4  -   9.8  -   4.0     fe.8    12.2    17.9    15  4    15  1     49       2-49-90 

1974  -  16  .8  -   9.1- 

1975  -   8.0-12.8- 

1976  -  14.8  -  lfe.4  - 

1977  -  15.9  -  13.0  - 

1978  -   8.9  -  12.1  -   1.3     1.4     8.3    13.5    15.5    13.0     8.fe      . 7  -   3  fe  -  20  1 

1979  -  lb. 2  - 

1980  -15.0- 

MEAN   -  14.1  -  12.2  -   4.5     3.5    10.9    15.5    17.9    15.1     9.1      .8  -   4.3  -   9.8     2.3 

PRECIPI TATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

19.2    b5.3    65.3    41.7   120.5    67.2  fe3.3  fe9 . 8  125.6  61.6  788  1 

.9  71.2  59.5  66.1  37.1  452.6 

.5  7fe.8  97.0  feO.3  67.8  640.0 

.3  14.6  35.3  42.6  18.4  608.1 

.1  25.8  52.0  20.7  49.7  480.2 

.2  68.2  29.6  53.2  31.9  610.8 

.7  65.3  76.5  75.1  29.0  589.5 

.3  36.8  108.9  48.8  48.6  758    3 

.9  88.7  84.2  60.4  58.0  589.1 

.8  70. 1  46.4  80.8  51.9  670.4 

35.3         27.4         24.4         35.3         63.5         b1.8         74, b         fe3.8         58.1         65,9         63.4         45.4         618.9 


20.6 

20 

.8 

7 

.0 

15.4 

15 

1 

4 

.9 

21  .0 

15 

.3 

12 

.0 

18.7 

14 

.2 

12 

.5 

16.2 

15 

.  1 

8 

.  1 

19.0 

14 

.9 

8. 

6 

15.5 

13 

.0 

8 

.6 

18.4 

16 

.5 

9 

.5 

15.8 

1  1 

.6 

9 

.3 

1971 

66 

.  1 

22 

.5 

1972 

21 

.  1 

18 

.  1 

1973 

29 

.8 

2b 

,b 

1974 

16 

.0 

39 

.0 

1975 

5b 

.b 

23 

.0 

197fe 

43 

.8 

21 

.3 

1977 

19 

.  1 

22 

.8 

1978 

23 

.8 

43 

.5 

1979 

51 

.8 

29 

1 

1980 

24 

7 

27 

,7 

21 

.0 

45 

7 

28 

.b 

25 

,9 

57 

.8 

b1 

.4 

152 

.8 

100 

.0 

3b 

.3 

39 

.5 

58 

.5 

22 

.2 

75 

.  1 

70 

.4 

bO 

.b 

83 

.3 

35 

.  1 

101 

.3 

71 

.4 

152 

.6 

107 

.5 

18 

.  1 

38, 

,5 

72 

.0 

82 

.  1 

17 

,5 

135 

.8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAr      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

ig71   1010.3  1013. "3  1014.0  1015.2  1017.1  1008.8  1013.5  1  0  1  1  .  OE  1  0 1  b  .  8  1010.4  1003. b  1010.8   1012.1 

1372   1033.2  1024. b  101b. 7  1008.4  101b. 1  1015.1  101b. 0  1014. b  1013.5  1013.4  1002.5  1020.7   101b. 2 

1873  1021  3  1013  1  1015.3  1 0 1  0  .  bE  1  0 1 5  .  3  1015.4  1011.3  1013.3  1011. ■?  1008.0  898.1  1002. b   1011.5 

1874  1021  0  1012  7E1027.2E1014.bE1013.2  1010.2  1005.8  1012.7  1 0 1 3 . 7E 1 0 1 0 . 4E 1 0 1 1 . 8E 1 000 . 5   1012.8 

1875  1005. b  1014.1  1011.7  1010.3  1017.2  1014. b  1011. b  1014.1  1013.0  1018.2  1017. b   888.8   1012.2 

187b   1001.4  1024.4  1018.2  1013.2  101b. 3  1007.8  1010.8  101b. 1  1015.0  1023.1  1015. b  1012.3   1014. b 

1877  1018.4  1011.8  1015.4  1008.1  1015.5  1011.7  1008.8  1014. b  1011.3  1013.7  1000.8  1018.1   1012.4 

1878  1012.0  1018.2  1008.8  1014.2  1018. b  1008.5  1008.5  1010.0  1003.8  1008.0  1 008 . B  1017.1  1011.7 
1878  1015.8  1014.2  1011.8  1014.2  1017.3  1014.5  1008.0  1012.4  1008.0  1017.8  1011.8  1008. b  1013.0 
1880   101b. 3  1021.6  1022.0  1013. b  101b. 2  1011.7  1010.8  1008.8  1015.2  1008.3  1008.3  1002.0   1012.8 

MEAN   1015. b  101b. 8  101b. 2  1012.2  101b. 4  1011.8  1010. b  1012.8  I'0 1 2 .  3  1013.4  1008.1  1008.3   1013.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

1871  1011.1  1014.2  1014.8  101b. 0  1017.4  1008.5  1014.2  1 003 . 8E 1 0 1 7 . 5  1011.0  1004.4  1011. b   1012.1 

1872  1034  0  1025  4  1017.5  1008.2  101b. 8  1015.8  101b. 7  1015.3  1015.2  1014.2  1003.3  1021.1   1017.0 

1873  1034.0  1025.4  1017.5  1008 . 2E 101 b . 8  1015.8  101b. 7  1015.3  1015.2  1014.2  888.8  1021.5   101b. 8 

1874  1022.1  1003.4E101b. 1E101 1 .4E101b.O  101b. 1  1012.0  1014.0  101 2 . bE 1 008 . 8E  888.8E1005.8   1011. b 

1875  100b. 4  1014.8  1012.5  1011.1  1017.8  1015.3  1012.3  1014.8  1013.7  1018.8  1018.4   888. b   1013.0 

187b   1002  2  1025.2  1020.0  1014.0  1017.0  1008.8  1011.5  101b. 8  1015.7  1023.8  101b. 4  1013.1   1015.4 

1877  1020.2  1012. b  101b. 2  1008.8  101b. 3  1012.4  1008. b  1015.3  1012.0  1014.5  1001.7  1018.8   1013.2 

1878  1012.8  1018.0  1008. b  1015.0  1020.3  1008.3  1010.2  1010.7  1004.5  1008.8  1010. b  1017.8  1012.5 
1878  101b. 7  1015.0  1012.7  1015.0  1018.0  1015.2  1008.7  1013.1  1008.8  1018.5  1012.7  1010.4  1013.8 
1880   1017.1  1022.4  1022.8  1014.3  101b. 8  1012.4  1011.5  1008. b  1015.8  1010.0  1009.1  1002.8   1013.7 

MEAN   1017.7  1017.8  101b. 0  1012.3  1017.3  1013.1  1012.3  1012.8  1013.2  1014.5  1007. b  1012.3   1013.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC      MEAN 

e  -   4.5     2. 
1  -   2.4     3. 

5. 

1  . 

5. 

7    10.3    11.8    lb. 5    14.4     8.4      1.0 
4    11.3    Ib.O    21.5    Ib.O     8.7      .5 

3.8     2 .b    -    13.5 
5.0     1 .b  -   3.2 

5.8  -   1.7-   3.4 


1871 

-   2.3 

7 

1872 

-  11.2 

-   4 

1873 

-   5.3 

-   4 

1874 

-   7  .  1 

1875 

-   2.0 

-   4 

187b 

-11.2 

-   8 

1877 

-   7.2 

-   7 

1878 

-   7.0 

-  1  1 

1878 

-   8.8 

-  10 

1880 

-   8.0 

-   8 

MEAN 

-   7.  1 

-   b 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1871 

42.  1 

42 

1872 

5.7 

1  4 

1873 

14.4 

33 

1874 

27.2 

27 

1875 

45.2 

17 

1  7 

5 

lb 

5 

10 

2 

22 

1 

18 

8 

1  1 

4 

20 

3 

15 

8 

8 

1 

18 

2 

15 

8 

13 

8 

18 

b 

lb 

8 

13 

8 

lb 

5 

14 

4 

8 

4 

21 

5 

lb 

0 

8 

7 

lb 

b 

14 

8 

8 

7 

lb 

b 

17 

3 

1  1 

1 

1  7 

0 

15 

5 

1  1 

1 

22.8 

187b  4b. 8  lb. 8  51.2 

1877  20. b  44.8  50.3 

1878  3b. 5  24.8  51.5 
1878  44.4  35.1  11.5 
1880  38.1  41.2  13.1 

MEAN  32.2  28.8  35.5 
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,0 
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MEAN    980.9   977.8  977.1  973.7  97b. 4  975.5  975.3  977.9  979.2  979. b  977.8  978.3  977.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  OEC  MEAN 

3  1012  5  1013  5  1013  8  1010.1  1015.3  1015.5  1019.5  1023.0  1013.4  1020.5  1015.9 

1  1019  0  1008.9  1013.0  1013. b  1013.2  1014.0  101b. 5  1019.1  1015.1  1032.0  1017. b 
7  1020  7  1011  5  1015  4  1015. b  1009.8  1018.4  1017.0  1018.2  1015.4  1014.1  1015.9 
7  1021  7  1013.4  1009. b  1009.2  1011.5  101b. 0  1015.0  1008.5  101b. 1  1015.4  1014, b 
3  1011.0  1011.8  1013.4  1013.0  1012.0  1015.3  1019.0  1020.2  1021.4  1019.2  101b. 5 

2  1018  1  1013  0  1014  8  1015. fe  1011.9  101b. 3  1014.0  101b. 2  1019.1  1013.8  1015.8 
5  1020  5  1012  5  101b. 8  1013.4  1012.4  1013. b  1021.4  1022.7  1011.7  1023.4  101b. 7 

3  1013.3  1011.9  1013. b  1012.7  1014.9  101b. 1  1012.7  1020. b  102b. 7  1014.2  1015.7 
2  1012  9  1013.4  1019.3  101b. 8  1015.9  1014.0  1018.8  1022.3  1017.5  1015. b  101b. 5 
7  101b. 0  1013.1  1014.2  1010.3  1010,4  1014. b  1019.5  1013.5  1017.8  101b. 5  1015.8 

9  101b. b  1012.3  1014.4  1013.0  1012.7  1015.4  1017.3  1018.4  1017.4  1018.5  101b. 1 
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.5  - 
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1  .0 


Ib.b 

1b. 3 

15.9 

15.3 

14  .b 

lb. 8 

3.8  -   2.0 


2.2  -   1,3 


PREC IPl TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

1971  33.5  3b. 4  32.8  40.0  75.2 

1972  2b. 0  10.7  10.7  b4.0  10b. b 

1973  8.1  53.9  17.8  39.4  b1 . 1 

1974  20,9  9,9     3,4  4b. 3  110. b 

1975  28.5  14.2  23.0  101.0  52.4 

197b  152, b  3,0  83, b  42,7  b8,5 

1977  19,7  93. b  78.8  47.9  22. b 

1978  43,2  47,7  30,2  87,9  172.3 

1979  83.3  29,7  bl,7  b3,2  43. b 

1980  3b. 7  24. b  58.4  99. b  54.4 

MEAN  45.3  32,4  40,0  b3,2  7b, 7    99,8   110.1 
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.5 

882 

.4 

88b 

.2 

88b 

.3 
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888, 
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.2 

883 
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.4 

887 

,0 
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.0 
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888 
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.  1 

887 

.2 

1880 

888 

,3 
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.3 

880 

.8 
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,5 
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.8 

884 

.4 

888 
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.6 

882 
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MEAN  880.2   888.7  888.5  88b. 0   888.5   885.1   885. b   888.3   888.8   880.2   88b. 2   887.2    888.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  1020.3  1015.5  1015.1  101b. 8  1017.8  1010.2  1015. b  101b. 8  1018. b  1018.7  1012.1  1017.0   101b. 3 

1872  1032. b  1027.8  1021.0  1010.8  1015. b  1015. b  101b. 0  1015.8  101b. 4  1017.8  1010.3  1031. b   1018.3 

1873  1027. b  1007.2  1021.2  1013.4  101b. 2  101b. 8  1010.5  1018.3  101b. 3  101b. 0  1008.8  1008.8   1015.2 

1874  102b. 5  1017.8  1028. b  101b. 4  1010.8  1008.8  1008.2  1017.8  1017.3  1008.7  1015.0  1012.1   1015.8 

1875  1014.2  1021.3  1014.3  1011.1  1017.0  1015.5  1013.0  101b. 7  1020.1  1021.8  1024.0  1012.3   101b. 8 

187b  1005.8  1028.3  1018.2  1014. b  1015.4  1013.2  1012.3  101b. 7  lOlfe.8  1022.1  1018.4  1012.5   101b. 5 

1877  1021.7  1012.7  1020.7  1010. b  101b. 5  1012.8  1008.8  1014.7  1018. b  1020.8  1007.8  1021. b   1015.7 

1878  1018.0  1017.4  1012.8  1014.1  1015. b  1010.7  1012.7  1013.8  1007.8  101b. 8  1021.5  1015. b  1014.8 
1878  1014.4  1018.5  1014.0  1014. b  1021.0  1018.1  1011.5  1014.4  1015.8  1022. b  1017.3  1014.5  101b. 5 
1880  1018.1  1025,1  1020.2  1013.8  1015.4  1011.0  1008.8  1011.4  1017.8  1012.7  1015.5  1012.0   1015.3 

MEAN  1020.0  1018.4  1018.7  1013. b  101b. 1  1013.4  1012.1  1015.7  101b. 7  1017.8  1015.2  1015.8   101b. 3 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  -   4.3  -   4.5  -   4.3  4.8    14.1    15.8    17. b    18,5    10.5     b.O  .0  -    .1      b.2 

1872  -  12.2  -   4.7  -    .8  b.l    13.8    18.2    18.7    18.1    11.7     4.7     2.1  -    .b  fe.3 

1873  -   b.7-   l.b-    .3  b.O 

1874  -   b.2-   1.2  .0  4.4 

1875  -    .b-   2.3  2.0  7.0 

187b  -   7.8-   8.b-   3.0  b.l 

1877  -   7.b-   4.1  .1  5.8 

1878  -  b.2  -  7.8  1.1  5.5 
1878  -  8.3-  8.3-  .3  4.8 
1880  -   8.8-   b.4-   5.3  5.8 

MEAN  -   b.8-   5.0-   1.1  5.b 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR 

1871  21.1    57. 1  51 .b  25.8 

1872  33.4     5.b  42.8  53.2 

1873  15.8    b2.3  17.3  51.7 

1874  21.2    27.5  8.5  10. b 

1875  40.8    18.7  41.7  8b. 7 

187b  b4.7    17.0  b2.7  33.7 

1877  17.1    b1 .8  30.3  82.8 

1878  31.7  33.4  28.3  53.0 
1878  83.2  Ib.O  44.4  23.2 
1880  34.8    25.0  34.7  38. b 

MEAN  3b. 4    32. b  3b. 4  4b. 0    47.3    82.5   lib. 8    b5.0    bO.O    5b . 3    45.8    52.3 
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MOSKVA  U.S.S.R.  WMO  27612   55  45N  037  34E   156  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1871  888.1   887.5 

1872  1014.4  1010.5 

1873  1005.3   888.4 

1874  1007 .5  1001 , 1 

1875  882.4   885.0 

1876  885.1  1007.6 

1877  1007.6   885.6 

1878  888.8  1001 .7 
1878  888.8  887.0 
1880    888.7  1003.8 

MEAN   1000.7   888.8  1000.3   885.0   887.5   883.8   882.6   886.0   887.0   887.6   885.0   885.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

8.4  -   4.2     3.8    12.8    16.4    17.5    16.7    10.8  3.2  -  .6  -  5.6 

7.4  -   2.5     5.8    12.6    18.0    22.4    20.6    11.0  5.2  -  .2  -  .8 

.6  3.6  -  2.1-  5.8 

.1  8.7  1.8-  2.3 

,7  4.1-  3.3-  4.0 


.5     5.2  -   2.0 

MEAN  -   8.5  -   7.1  -   1.8     5.8    12.5    16.8    18.0    16.2    10.7     3.8  -    .4 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV 

1871  41.4    18.3  25.5  44.6    34.0    68.6    58.6    65.8    78.3   121.0 

1872  4.6     4.8  36.1  5 

1873  18.6    68.5  24.1  7 

1874  23.8    36.8  27.8  2 

1875  43.2    41.5  17.6  3 

1876  54.2    21.4  36.2  6 

1877  25.8    70.2  24.8  4 

1878  18.6  31.7  41.4  1 
1878  73.0  20.8  62.3  1 
1880  28.0    23.4  18.7  3 

MEAN  33. 3    34.0  31.5  3 


1871 

-   3 

.6  - 

1872 

-  14 

.8  - 

1873 

.6  - 

1874 

-  10 

.2  - 

1875 

-   3 

.  7  - 

1876 

-  12 

.2  - 

1877 

-  1  1 

.2  - 

187B 

-   7 

.3  - 

1878 

-   8 

.8  - 

1880 

-  1  1 

.3  - 

16 

.4 

17 

.5 

16 

.7 

18 

.0 

22 

.4 

20 

.6 

18 

.2 

18 

.0 

15 

.8 

16 

.4 

18 

.2 

15 

.8 

17 

.8 

18 

.5 

15 

.0 

13 

.7 

16 

.  1 

14 

.5 

16 

.6 

18 

.8 

15 

.8 

14 

.3 

16 

.3 

15 

.8 

17 

.2 

16 

.7 

16 

.8 

1  7 

.8 

1  7 

.2 

14 

.7 

68 

.6 

34 

,3 

1  1  7 

.8 

83 

.2 

50 

,7 

1  16 

.3 

46 

.2 

68 

,  7 

1  15 

.  1 

1  18 

.8 

128 

,4 

138 

.  4 

86 

.4 

110 

.2 

78 

.6 

58 

.4 

71 

.8 

71 

.3 

10 

.2 

42 

.4 

144 

.0 

88 

.0 

135 

.  1 

102 

.5 

75 

.0 

42 

.5 

676 

.  7 

56 

.  1 

28 

.  1 

485 

.6 

76 

1 

55 

.8 

854 

.8 

88 

.2 

52 

.8 

666 

.0 

44 

.7 

67 

.  1 

626 

.7 

41 

.5 

85 

.8 
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.3 
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8 
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MURMANSK  U.S.S.R.  WMO  22113   68  58N  033  03E    4b  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


IS?!  ggs.B  1007.8  1005.2  loofc.fe  loog.i  1005.5  loob.i  333. \  1003.6  ggs.i  333. b  '9'38.4  1002.0 

1972  1015.8  1007.7  1001. '3  1003.5  1011.8  1010.2  1  OOg .  3  1007.1  1006.5  1002.1  996.0  997.1  1005.8 

1973  1003.9  989.4  1000.0  1003.2  1008.0  1004.9  1008.6  1001.5  1007.0  997.6  986.5  991.6  1000.2 

1974  1004.5  1000.4  1014.8  1003.3  1011.0  1005.7  999.9  999.1  999.0  1009.8  1007.9  990.8  1003.9 

1975  990.5  998.3  997.2  1002.5  1007.4  1003.8  1001.7  1007.4  994.2  1005.5  999.7  979.2  999.0 


1976  992.5  1005.6  1011.7  1000.6  1012.4  1006.2  1006.0  1008.6  1002.1  1012.9  1002.1  1006.3  1005.6 

1977  1008.2  1005.5  1000.6   999.7  1009.4  1001.5  1006.4  1010.9  1001.5  1005.4  990.4  1003.5  1003.6 

1978  995.8  1006.6  1001.5  1008.1  1014.4  1007.0  1006.3  1007.5   999.2  991.5  992.0  1007.4  1003.1 

1979  1008.0  1003.1  1001.5  1010.7  1004.5  1004.6  1006.4  1 006 . 3   995.1  1010.2  1000.4  994.0  1003.7 

1980  1005.8  1007.3  1013.4  1008.2  1012.2  1005.7  1009.3  1008.5  1004.8  999.9  997.1  987.7  1004.9 

MEAN  1001.9  1003.2  1004.8  1004.6  1010.1  1005.5  1006.0  1005.6  1001.3  1003.3  996.2  995.6  1003.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1000.3  1014.6  1011.9  1013.1  1015.8  1011.8  1012.6  1005.2  1009.2  1004.4  1005.7  1004,5  1009.1 

1972  1022.4  1014.3  1008.4  1009.9  1018.1  1016.4  1015.4  1013.7  1012.8  1008.5  1002.6  1003.5  1012,2 

1973  1010.4   996.0  1006.5  1009.6  1014.3  1011.0  1014.7  1007.6  1013.3  1004.0  993.0  998.3  1006.6 

1974  1011.0  1007.0  1021.2  1009.7  1017.4  1011.9  1005.9  1010.3  1005.1  1016.2  1014.4  997,1  1010,6 

1975  997,0  1004.9  1003.6  1008.7  1013.7  1009.9  1007.8  1013.6  1000.3  1011.9  1006,2  985,7  1005,2 

1976  999,2  1012.3  1018.2  1007.0  1018.7  1012.5  1012.1  1014.7  1008.3  1019.3  1008.6  1012.9  1012.0 

1977  1014.9  1012.2  1007.1  1006.1  1016.2  1008.1  1013.0  1017.6  1008.2  1012.3  997,2  1010,5  1010.3 

1978  1003.0  1011.8  1008.6  1015.1  1021.2  1013.6  1012.9  1014.2  1005,8  998,3  998,9  1014.7  1009.8 

1979  1015.3  1010.3  1008.5  1017.7  1011.3  1011.2  1012.9  1012.9  1001,7  1017.1  1007,4  1000.9  1010.6 

1980  1013.0  1014.5  1020.5  1015.1  1019.0  1012.3  1015.9  1015,1  1011,5  1006.7  1004.1  994.7  1011.9 

MEAN  1008.7  1009,8  1011,5  1011.2  1016.6  1011.9  1012.3  1012.5  1007.6  1009.9  1003.8  1002.3  1009.8 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

14.7  -   9.5  -   3.6     2.5     7.0    11.6    11.0     5.5  -    ,6  -   8.6  -   9.6  -   1.7 


2.8  -   8.4 


1971 

-  1  1 

1972 

7 

1973 

7 

1974 

-   7 

1975 

-   9 

1976 

-  14 

1977 

-  1  1 

1978 

-  12 

1979 

-  15 

1980 

-  1  1 

MEAN 

-  10 

6.8 

12.9 

11.1 

4 

8.4 

12.7 

9.9 

5 

8.4 

9.5 

9.6 

5 

8.6 

12.7 

11,7 

7 

11  .0 

10.4 

10.1 

7 

7.2  -   1.6 


-10.7-   6.0-   1.8  3.6  9.4  13.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL 

1971  27.9  23.5  16.6  20.5  15.7  28.4  86.8 

1972  14.3  19.4  11.8  22.9  27.3  26.3  94.6 

1973  30.6  10.0  14,5  12.8  21.2  57.4  19.0 

1974  9.2  33.9  5.3  25.7  11.3  30,2  79.8 

1975  32.0  44.1  16.6  23.9  68.8  76.7  106.5 

1976  34.1  8.5  12.6  37.7  10.7  17.5  52.6    58.6    40.3 

1977  26.0  10.9  26.4  24.5  36.2  121.4  63.1    92.9    34.2 

1978  20.6  29.8  24.3  27.4  12.1  65.8  68.2    69.6    64.6 

1979  14.0  24.9  12.0  14.2  43.4  30,6  16.7    57.3    35.5 

1980  33.3  8.1  13,1  10.5  23.4  43.0  21.6    30.1    40.4 

MEAN  24.2  21.3  15.3  22,0  27.0  49.7  60.9    79,7    60,3 
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ODESSA  U.S.S.R.  WMO  33837   4b  J^N  030  38E    fc4  M 
NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

l"??!  1017  0  100<3  8  1010  0  1011  1  lOO'^.l  100fc.5  1007.4  1 OCJ .  8  1013.4  1017. B  1010.8  1014.8   1011.5 

1972  1024  7  1021  0  101b  3  1005  0  1009.0  1007. b  100b. 4  1007.8  1011.8  1014.0  1012.2  1027.5   1013.7 

1973  1021  7  100b  0  1014  4  1007.4  1009.8  1010.8  1005.2  1012.2  1013.9  1013.9  1012.8  1012.3   1011.7 

1974  1021  3  1014  1  1018  4  1009  0  1005.9  100fc.2  1007.8  1011.0  1011.1  1 008 .  b  1014.9  1012.7   1011. B 

1975  1016.0  1017.3  1010.0  100b. 7  1008.4  1 00b . 7  1 00b . b  1009.1  1014.8  101b. 2  1018.1  101b. 1   1012.2 

197b  1005  b  1023  b  1015  2  1008.8  1011.7  1010.2  100b. 5  1009.7  1010.2  101b. 0  1017.0  1012.0   1012.2 

1977  1018  b  1009  2  1017  5  1007  1  1011.8  100b. 8  100b. 4  1007. b  1014.7  1018.4  1008.9  1017.7   1012.1 

1978  101b  0  1009  4  1009  3  1007.3  1008.2  1007.0  1008.3  1011.0  1007.4  1015.8  1021.5  1 009 . b   1010.9 

1979  1008  7  1012  8  1010  b  lOOB  4  1011.3  1010.9  1009.1  1007.7  1013.4  101b. 7  1014.2  1012.4   1011.3 

1980  1014. b  1017.7  1011. b  1007.5  1008.0  1005.9  100b. 4  1009.3  1013.2  1011.9  1011.9  1010. b   1010.7 

MEAN  101b. 4  1014.1  1013.4  1007.8  1009.4  1007.9  1007.0  1009.5  1012.4  1014.9  1014.2  1014. b   1011.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1022  3  1015.1  1015.3  101b. 2  1014.4  1011.3  1012.3  1014.7  1018.4  1023.1  101b. 0  1020.1 

1972  1030  2  102b  4  1022  2  1010.1  1014.0  1012.5  1011.3  1012.7  101b. 8  1019.1  1017.4  1032.9 

1973  1027  1  1011.3  1019.7  1012.5  1014,9  1015.8  1010.2  1017.0  1018.9  1019.0  1018.1  1017. b 

1974  102b  7  1019  4  1023  7  1014  2  1011.1  1011.2  1012. b  1015.9  101b. 1  1013. b  1020.1  1018.0 

1975  1021.3  1022. b  1015.3  1011.8  1013.4  1011. b  1011.5  1014.0  1019.8  1021.4  1023.4  1021.4 

197b  1011.0  1029.0  1020.5  1014.0  101b. 8  1015.2  1011.4  1014.7  1015.2  1022.1  1022.3  1017.3 

1977  1024  0  1014  4  102?  8  1012  3  101b. 8  1011.7  1011.4  1012.5  1019.8  1023.5  1014.0  1023.1 

1978  1021.4  1014.7  1014. b  1012.5  1013.3  1011.9  1013.3  101b. 0  1012.4  1020.9  102b. 7  1014.9 

1979  1014.0  1018.2  1015.8  1013. b  101b. 3  1015,8  1014.0  1012. b  1018.4  1021.9  1019.4  1017.7 

1980  1020.0  1023.1  101b. 9  1012. b  1013,0  1010.8  1011.3  1014.2  1018.3  1017.0  1017.1  1015.9 

MEAN  1021.8  1019.4  1018.7  1013.0  1014.4  1012.8  1011.9  1014.4  1017.4  1020.2  1019.5  1019.9   101b. 9 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1971  1.3  -    .5     1.2  B,b    15.9    18.9    21.3    22.8    15. b     9.b     5.b     2.5     10.2 

1972  -   7  0  -   2  8     2.b  11.2    Ib.O    21.3    23.4    22.4    lb. 4    10.4     b.B     1.8     10.2 

1973  -   3.7     1.0     2.5  9.5    14.4    18. b    21.5    20,0    lb. 2    10.9     3.7  .b      9.b 

1974  -   3.1  .7     2.9  7,2    13,3    18, b    19,9    22,0    18,4    14, b     b,8     3,4     10.4 

1975  2.4  ,4     4.3  10.7    17.4    21.9    23.0    22.3    19.4    11.4     4.4      1.4      11.5 

197b  -   1  2  -   5  5      .9  9.8    13.7    IB. 4    20.5    18.2    15, b     9,8     5,5     2.7      8.9 

1977  -   2.b     3.5     3.7  B.2    14. b    18.2    20.4    20.5    14.9     9.b     8.b  -    .8  9.9 

1978  -   2  1  -     b     4.3  8.b    13.5    18.4    20,3    19, b    lb. 3    11. b     b.5  -   1.2  9.b 

1979  -   1.0  -   1.0     4.2  7.9    18.2    21.2    19.9    21.4    17.7     9.2     5.4     3.5     10.5 
19B0  -   2.7  -   l.b      .1  7.b    12.7    18.1    20 . b    19.7    15. b    11.8     5.8     2.7      9.2 

MEAN  -   2.0  -    .b     2.7  8.9    15.0    19.4    21.1    20,9    1b,b    10,9     5,9     1,7     10,0 

PRECIPITATION  MM 
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STATION  PRESSURE  MB 
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,  1 

353 

,3 

351 

7 

343 

,4 

352 

,  1 

343 

.3 

351 

1 

352 

.  1 

351 

4 

356 

.7 

360 

.5 

360 

.3 

353 

.7 

1'97g 

353 

,8 

352 

.7 

353 

.8 

352 

.  1 

353 

.5 

352 

.7 

351 

.0 

350 

.  1 

355 

.5 

356 

.2 

356 

.6 

353 

.8 

353 

.4 

1380 

355 

.2 

356 

.5 

352 

.6 

343 

.5 

351 

.4 

350 

,5 

343 

,6 

351 

.5 

353 

.3 

355 

.3 

353, 

8 

353, 

,4 

352. 

8 

17 

.5 

22 

,3 

20 

.5 

22 

,3 

16 

.3 

13 

,7 

18 

4 

13, 

7 

21 

.0 

22 

,3 

17 

.2 

13, 

,  4 

18 

.0 

20, 

.3 

16 

.3 

20 

,5 

18 

7 

20, 

,8 

MEAN  356.6   356.1   354.7   350.7   352.1   350.7   343.3   351.2   354.4   356.6   356.6   357.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1371  -   1.1-   3.1 

1372  -  12.1  -   6.5 

1373  -   5.3  .8 

1374  -   6.7  -   4.4 

1375  -   2.6  -   3.8 

1376  -   2.8-10.0 

1377  -   3.3  .8 

1378  -  3.4  -  1.3 
1373  -  3.2  -  .3 
1380  -   6.8  -   2.1  -    .2     8.7    14.2    18.3    22.3    13.2 

MEAN  -   5.5  -   3.1     1.7     8.3    14.6    18.3    21.0    20.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG 

1371  5.7    13.0    21.3    13.8   105.5    61.3    14.5    56 . S 

1372  7.1     8.1    52.3    38.5    51.7    33.8    54.2    13.6   114.8 

1373  6.5    18.3    30.6    33.5    42.4   135.6   100.2   102.1 

1374  23.7    20 

1375  26.6    35.4    13.5    65.6    52.5   151.4    57.5    35.8   106.2 

1376  24.3    32 

1377  16.7    25.0    62.1    32.8    66.8    72.7    77.2    84.8    53.6 

1378  10.0  64,6  14.3  74.1  66.1  130.0  27.3  61. 
1373  26.4  5.7  3.7  31.2  37.1  32.3  36.8  37. 
1380  11.1    10.2    57.2    33.8    62.3    78.0    81.6    35. 

MEAN  15.3    23.3    30.0    52.5    68.5    85.6    57.6    51.0    58.8    40.6    22.8    27.8    534.3 
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.3 
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.  7 

33 

.8 

30 

.6 

33 

.5 

42, 

,4 

135 

.6 

23 

.3 

•37 

.0 

35 

.3 

33 

.8 

13 

.5 

65 

.6 

52 

.5 

151 

.4 

14 

.8 

26 

.5 

104 

.8 

60 

.3 

62 

.  1 

32 

.8 

66 

.8 

72 

.7 

14 

.2 

13 

.3 

41 

.4 

408 

.  1 

43 

.5 

7 

.6 

15 

.2 

512 

.4 

27 

.  7 

52, 

,3 

23 

.8 

678. 

,0 

5 

.8 

25 

.3 

23 

.5 

430, 

,3 

31 

.8 

3 

.5 

3 

.2 

661  , 

.0 

76 

.8 

12 

.0 

31 

.4 

532, 

.  1 

43 

.8 

13 

.  1 

23 

.4 

584 

.0 

21 

.4 

18 

.6 

50 

.3 

553 

.3 

38 

.  1 

28 

.0 

35 

.8 

352 

.8 

37 

.2 

41 

.5 

1  1 

.  7 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 


^37^ 

994 

.3 

1005 

.0 

992 

.  1 

992 

.2 

994 

.5 

988 

.3 

992 

.2 

986 

.3 

992 

.6 

984 

.8 

976 

.9 

986 

.3 

990.4 

1"372 

1007 

1 

998 

.0 

991 

.  1 

985 

.7 

994 

.  7 

993 

.3 

994 

.7 

992 

.6 

991 

.8 

988 

.  7 

977 

.5 

990 

.0 

992.  1 

1973 

993 

.5 

977 

.8 

989 

.0 

986 

.5 

993 

.6 

993 

.  1 

992 

.6 

989 

.6 

991 

.6 

985 

.6 

974 

.4 

978 

.2 

987.  1 

1974 

995 

.  1 

98b 

7 

1004 

.0 

991 

.7 

994 

.2 

989 

,8 

984 

.7 

989 

.6 

989 

.3 

992 

.0 

990 

.4 

979 

.4 

990.6 

1975 

980 

.3 

988 

.3 

98fe 

.9 

988 

.6 

994 

.5 

991 

.3 

989, 

4 

992, 

,8 

986 

,4 

994, 

,2 

991  , 

,3 

971 

.0 

987.9 

1976 

977 

.4 

997 

,9 

997 

.5 

989 

.3 

996 

.2 

987 

,0 

989 

,9 

994 

.8 

991 

.3 

1000 

,4 

990 

7 

990 

.5 

991  .9 

1977 

994 

,5 

990 

.0 

989 

.b 

985 

.2 

994 

.2 

989 

1 

989 

,0 

994 

,3 

987 

7 

990 

.  1 

977 

.0 

994 

,0 

989.6 

1978 

985 

,8 

994 

.8 

98E> 

.3 

992 

.5 

990 

,9 

988 

.5 

988 

.4 

989 

.7 

982 

.9 

981 

.9 

982 

.3 

994 

.3 

988.2 

1979 

993, 

.& 

988 

.8 

987 

.6 

993 

.5 

992 

.  1 

990 

.5 

988 

,2 

991 

.0 

983 

.9 

995 

.2 

987 

,9 

984 

.0 

989.6 

1980 

992, 

,7 

99fc 

,4 

994 

.0 

992, 

,  7 

995 

,8 

990, 

,4 

991  , 

,9 

990 

.5 

992 

.4 

987 

.  1 

983 

.5 

976 

.5 

990.2 

MEAN  991.4   992.4  991.8   989.8   994.1  990.1  990.1   991.1  989.0  990.0   983.2   984.4  989.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1006.4  1015.8  1015.7  1015.1  1016.9  1010.1  1013.7  1007.9  1015.0  1007.4   999.9  1009.8  1011.1 

1972  1031.4  1021.8  1014.3  1008.3  1017.1  1014.9  1016.0  1014.2  1013.9  1011.3  1000.3  1012.8  1014.7 

1973  1018.8  1002.9  1014.0  1010.9  1015.8  1014.7  1013.9  1011.4  1014.0  1008.4   997.3  1001.8  1010.2 

1974  1019.0  1009.7  1027.4  1014.6  1016.7  1011.4  1005.9  1011.2  1011.4  1014.6  1013.4  1002.1  1013.1 

1975  1003.4  1011.7  1009.7  1011.3  1016.5  1013.1  1010.9  1014.7  1008.2  1016.9  1014.2   993.9  1010.4 

1976  1001.2  1022.1  1021.2  1012.0  1018.4  1008.9  1011.5  1016.7  1013.5  1023.5  1013.8  1013.9  1014.6 

1977  1018.2  1013.8  1012.9  1007.8  1016.4  1010.8  1010.4  1016.2  1009.8  1012.9   999.7  1017.7  1012.2 

1978  1009.5  1019.4  1009.4  1015.5  1022.4  1010.2  1009.9  1011.5  1004.9  1004.4  1005.1  1018.9  1011.8 

1979  1017.6  1012.8  1010.7  1016.6  1014.2  1012.2  1009.7  1012.6  1005.9  1018.0  1010.7  1007.3  1012.3 

1980  1016.6  1020.5  1023.2  1015.4  1018.2  1011.8  1013.5  1012.3  1014.6  1009.6  1006.9   999.9  1013.5 

MEAN  1014.2  1015.1  1015.8  1012.8  1017.3  1011.8  1011.5  1012.9  1011.1  1012.7  1006.1  1007.8  1012.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


.5    -  7.0    -  9.8 

1.8-  4.8-  1.0 

1.2    -  6.9    -  12.9 

2.9    -  3.0    -  2.3 


1971 

-   6.9 

-  13 

.2 

-   9 

.8 

-   2 

.5 

1972 

-  13.2 

-   9 

.8 

-   6 

.5 

- 

.2 

1973 

-   8.2 

-  10 

.4 

-   5 

.  7 

.6 

1974 

-11.5 

-   3 

.8 

4 

.4 

1 

.0 

1975 

-   7.2 

-   8 

.7 

-   2 

.2 

.8 

1976 

-  16.2 

-  13 

.2 

-   9 

.2 

_ 

.6 

1977 

-  10.2 

-  12 

.3 

-   5 

.4 

.0 

1978 

-  12.1 

-  18 

.6 

-   5 

.8 

-   2 

.2 

1979 

-  13.7 

-  13 

.6 

-   4 

.6 

-   2 

.8 

1980 

-  13.7 

-  13 

.2 

-   9 

.5 

.6 

MEAN 

-  11.3 

-  1  1 

.  7 

-   6 

.3 

.7 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1971 

49.3 

41 

.9 

27 

4 

30 

.3 

1972 

9.5 

29 

.8 

23 

.3 

45 

.8 

1973 

34.6 

28 

.8 

18 

,  1 

65 

.9 

1974 

32.0 

57 

.  1 

23 

,0 

14 

.2 

1975 

39.5 

32 

,  7 

48 

,9 

45 

.  1 

1976 

36.4 

12, 

,0 

43, 

7 

23 

.5 

1977 

40.9 

34, 

,5 

31  , 

,3 

45 

.3 

1978 

29.2 

5, 

,7 

42, 

.2 

43 

.  7 

1979 

28.6 

31  , 

,3 

25, 

,9 

15 

.0 

1980 

22.9 

20, 

,2 

16, 

,8 

23 

.0 

5.0 

13.5 

9.8 

15.8 

9.  1 

12.8 

7.2 
6.8 
8.9 
5.3 


4.2    -       7.2 


70 

,9 

128 

25 

,0 

55 

101 

,  1 

62 

27 

,  1 

96 

54 .6  31.7  511.4 

48.5  43.8  475.2 

37.6  40.1  539.0 
59.3  75.2  723.2 
25.6  61.6  554.5 

49.6  44.5  556.8 

62.3  15.7  557.1 

65.8  12.2  524.2 

56.6  35.4  613.2 

42.1  73.2         56.9  60.2  456.0 

69.5         51.7         51.7  42.0  551.2 


106 

7 

18, 

.  1 

49 

.9 

63, 

.8 

74 

.7 

43, 

,9 

126 

.5 

62 

.  1 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR  MAT  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1871   1017.0  lOOfe.fc  lOOS.b  lOOg.5  1008.0  1002.8  1003.0  1005.0  1008. fc  1012.8  1008. "3  1010.3  1008.7 

1972   1023.5  1021.2  1014.3  1003.8  lOOfc.fe  1003.2  1003.5  1004.8  1 008 . fc  1011. fc  1008.7  1021.7  1011.0 

1873  1018.0  1004.8  1011.4  1004.4  1005.1  1005.4  1000.8  1 00& . 2  1010.0  1008.5  1007.8  1010.1  1007.8 

1874  1017.8  1015.3  101b. 7  1005.0  1003.1  1002.8  1003.3  1005.7  1007.8  1008.4  1013.6  1010.4  1008.2 

1875  1011.8  1011.0  1008.8  1005.2  1006.1  1002.8  1001.5  1003.8  1008.7  1012.2  1016.8  1011.0  1008.3 

1876  1002.0  1018.4  1013.6  1006.4  1007.2  1004.8  1001.1  1004.4  1007.7  1014.0  1015.6  1013.3  1008.1 

1877  1018.6  1008.8  1013.8  1004.4  1007.6  1002.0  1001.6  1003.0  1008.6  1013.5  1007.8  1013.7  1008.8 

1878  1013.1  1011.1  1007.5  1004.8  1005.5  1002.5  1004.0  1007.0  1004.0  1011.2  1016.1  1006.1  1007.8 
1878  1010.0  1008.4  1010.0  1006.5  1008.2  1007.0  1003.2  1003.8  1008.6  1011.8  1013.1  1010.0  1008.4 
1880   1013.2  1014.8  1010.6  1004.4  1005,3  1003.2  1002.7  1004.4  1007.6  1011.1  1008.3  1007.8  1007,7 

MEAN   1014.6  1012.3  1011.7  1005.5  1006.3  1003.7  1002.5  1004.8  1008.2  1011. b  1011.8  1011.4  1008.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1871  -   1.2  -   4.6     1.3  8.0  16.6  20.6  24.2    23.4  18.3     8.3  5.5  .4  10.2 

1872  -  13.4  -   5.7      .4  13.0  18.1  24.5  25.4    25.7  17.4    10.2  5.5  -    .3  10.1 

1873  -   7.4     1.8     3.2  12.7  16.8  18.8  22.3    18.6  13.2     8.4  2.6  -    .3  8.5 

1874  -   7.0  -   2.6     2.2  7.8  15.5  20.5  22.0    21.4  17.7    14.2  4.0  .7  8.7 

1875  -   1.1  -   3.0     3.0  15.2  20.3  25.2  23.8    22.5  18.2     8.6  1.7  -   1.4  11.1 

1876  -   3.4  -   8,8  -   1,0  12,5  15,5  18,5  20.4    20,8  14,8     3,7  2,6      ,3  8,0 

1877  -   8.6      .6     3.5  11.8  17.3  20.2  22.4    20.7  14.7     6,6  6,4  -   4.7  8.2 

1878  -  4.7  -  3.2  -  5.7  10.2  14.0  18.4  21.7  18.8  16.5  8.4  3.6  -  2.8  8.1 
1878  -  4.1  -  2.3  4.2  8.8  21.2  22.6  22.3  24.0  17.7  7.6  3.5  .4  10.5 
1880   -   8.6  -   5.5  -   3.0  8.0  15.6  20.2  23.6    20.2  15.5     8.7  4.6     3.4  8.6 

MEAN   -   6.1  -   3.4      .8  11.1  17.1  21.2  22.8    21.8  16.5     8.7  4,0  -    ,4  8,6 

PRECIPITATION  MM 


1871 

12 

.3 

35 

,2 

88 

,5 

6 

.3 

40 

,3 

64 

,4 

58 

,6 

1872 

6. 

,7 

2 

.3 

18 

.8 

53, 

.6 

32 

.6 

23, 

.7 

72 

,8 

1873 

22 

,5 

65 

,2 

46 

,0 

38 

.3 

53 

.  1 

85, 

.6 

63 

,  1 

1874 

16 

,5 

6 

,6 

28 

,5 

41  , 

.4 

86 

,5 

66 

.4 

83 

,7 

1875 

27 

,2 

23 

,  1 

52 

,3 

48 

,6 

48 

,8 

18 

,6 

74 

,5 

1876 

102 

.5 

10 

4 

34 

,8 

31 

4 

63 

,8 

78 

,3 

74 

,0 

1877 

7 

,4 

86 

,2 

47 

,8 

125, 

.2 

47 

,3 

72, 

,8 

120, 

,  1 

1878 

42, 

,  1 

35 

,3 

2 

,  1 

82 

,  7 

84 

,2 

100 

.  7 

63 

,  7 

1878 

58, 

.8 

82 

,6 

47 

,0 

53 

.4 

4 

,2 

8 

,6 

18 

,8 

1880 

85 

.7 

42 

,0 

50 

,6 

106 

,  7 

56 

,  7 

48 

,0 

51 

.  1 

10.1 

54.8 

116 

45.2 

37.8 

25 

68.8 

26.7 

25 

63 

,6 

500 

,  1 

7 

1 

437 

,6 

64 

,0 

704 

,8 

81 

,0 

573 

,8 

63 

,3 

485 

,  7 

68 

.4 

674 

,  1 

56 

,4 

804 

,0 

128 

,3 

684 

,5 

38 

,8 

468 

,8 

88 

,8 

716 

,8 
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NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

n71   1013.3  1008.2  1013.2  1009. ^  1008.4  '3<5<3.2  1001.7  1004.1  1003.7  1005.0  lOOfc.'J  1005.9  1007.1 

1972  1021.3  1022.5  1012.0  1002.8  1008.0  1003.0  1004.7  1008.7  1008.3  1010.8  1004.0  IOIfc.8  1010.2 

1973  1013.2  1004.4  1009.5  1007. b  1004.5  1004.7   998.1  1005.2  100b. 5  100b. b  1003.0  1005.2  1005.7 

1974  1018.0  1018.8  1018.9  1002.7  1000.7  1000.0   987.0  1003. b  1 009 . b  1011. b  1012.9  1013.7  1008.1 

1975  100b. 7  100b. 2  100b. b  1 00b . b  1008.5  1002. b   997.4   999.8     -       -  101b. b  1005.5 

197b    998.9  1017.3  1020.9  1008.0  1005.2  1001. b   99B.5  1003.2  1005.2  1013.7  1017.4  1019.3  1009.1 

1977  1022.8  1012.0  1012.9  100b. 4  1007.3  999.7  1000. b  1002.2  1007.8  100b. 9  1007.5  1010.4  1008.0 

1978  1012.0  101b. 0  1010.2  1005.1  1005. b  998 . b  1002.1  1007.0  1002. b  100b. 9  1007. b  1004. fc  100fc.5 

1979  1015.5  1007.8  1012.1  1007.4  1012.7  1005.1  1001.5  100b. 9  1005.5  1009.5  1015.0  1007.8  100B.9 

1980  1013.5  101b. 9  1014.7  100b. 3  1005.8  1001.7  1002.1  1001.2  1005.4  1012. b  1007.1  1008.1  1007.9 

MEAN   1013.5  1013.0  1013.1  100b. 3  100b. 7  1001. b   999.4  1004.2  100b. 7  1009.3  1009.8  1009.7  1007.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1971  1024.0  1019.2  1024.0  1020.1  1018.3  1008.8  1011.2  1013.7  1019.5  1015.2  1017.2  1010.4  lOlb.8 

1972  1032. b  1033.5  1027. b  1012.8  1017.8  1012. b  1014.2  1018.2  1018.2  1021.0  1014.4  1027.5  1020.9 

1973  1024.2  1014.9  1020.0  1017. b  1014.2  1014.4  1007.7  1014.9  101b. 5  101b. 8  1013.4  1015.7  1015.8 

1974  1029.0  1029.7  1029.5  1012.9  1010.4  1009. b  1008.5  1013.3  1019.4  1021.7  1023.4  1024.4  1019.3 

1975  1017.3  1017.0  1017.0  101b. 5  1018.2  1012.1  1 00b . 8  1009.4     -       -  1027.2  101b. 0 

197b   1009. fe  1028.5  1031.9  1018.1  1015.1  1011.3  1008.1  1012.9  1019.1  1024.2  1028.0  1030.3  1019.7 

1977  1034.3  1023.2  1023. b  101b. 8  1017.3  1009.5  1010.5  1012.8  1018.1  1017.5  1018.1  1021.5  1018. b 

1978  1023.0  1027.2  1021.0  1015.5  1015.8  1008.7  1012.0  1017.0  1012.8  1017.5  101B.3  1015.7  1017.0 

1979  102b. 9  1018.8  1022.9  1018.0  1022.8  1015.1  1011.3  101b. 8  1015. b  1020.0  1025.8  1019.7  1019.4 

1980  1024. b  1028.1  1025.8  101b. 7  101b. 0  1011.7  1012.0  1011.2  1015.5  1023.1  1017.8  1018.9  1018.4 

MEAN   1024. b  1024.0  1024.3  101b. 5  101b. b  1011.4  1010.2  1014.0  1017.2  1019.7  1020.4  1020.0  1018.2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 
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1  - 
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.5  - 

1977 

-  14 

.b  - 
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-   b 

.b  - 
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-  13 

.0  - 
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-  12 

.8  - 

10.5  -   8. 
MEAN   -10.7-   9.b-   3. 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


SIMFEROPOL'                                  U.S.S.H.  HMD  SSgiE.  45  01N  033  S3t  205  M 
NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1"371    33b. "5      988.0  "JSq .  3  g<30.1  "BB^.O  =387.3  g87.4  '58'9.2  1013.5  S'37.4  SSI. 5   '9'33.'3  '392,7 

1972  1001.0   998.1  995.1  985. fc  988.9  987.7  98fc.3  987.4  991.5  993.7  993.2  1005.1  992.8 

1973  998.7   986,8  992.7  987.1  990.3  990.5  98& . 7  991.5  994.0  993.8  993.2   994.0  991.6 

1974  998.3   993.3  995.9  988.1  987.0  987.6  989.3  990.0  991.7  990.4  995.5   992.2  991.6 

1975  995.7   994.9  990.1  988.0  988.8  987.3  987.0  989.0  994.0  995.1  996.9   995.9  991.9 
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.  1 
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.0 
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.2 
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.0 
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.9 
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.  7 
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.8 
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.0 

989 

.3 
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.8 
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.0 
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.8 

987 

.6 
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.2 

989, 

.5 

988 

.0 

988 

.2 

987 

.5 

987 

.5 

990 

.2 

993 

.  1 

1976  986.4   999.6   993.9   989.2   991.8   990.5   987.0   989.3   991.0   994.5   996.4  992.5  991.8 

1977  997.0   990.3   996.0   986.9   991.6   987.4   987.1   988.0   993.8   998.4   990.9  996.2  992.0 

1978  994.7   988.8   989.3   987.7   989.2   988.0   988.9   990.7   988.8   995.8  1001.6  989.4  991.1 

1979  989.4   991.1   991.0   989.3   990.8   991.0   989.8   987.6   994.2   995.7   993.8  992.1  991.3 

1980  993.9   995.6   989.5   988.0   988.2   987.5   987.5   990.2   993.1   992.6   992.4  990.5  990.7 

MEAN    995.2   992.7   992.3   988.0   989.6   988.5   987.7   989.3   994.6   994.7   994.5  994.2  991.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  1021.8  1013.5  1014.5  1014.8  1013.2  1011.1  1010.9  1005.6  1017.0  1022.3  1016.4  1019.4  1015.0 

1972  1027.5  1024.1  1020.6  1009.9  1013.1  1011.4  1009.8  1011.6  1015.6  1018.4  1018.3  1031.0  1017.6 

1973  1024.9  1011.9  1018.1  1011.6  1014.6  1014.5  1010.3  1015.4  1018.3  1018.5  1018.6  1019.4  1016.3 

1974  1024.4  1018,8  1021.2  1013.0  1011.2  1011.5  1013.1  1013.7  1015.8  1014.6  1020,7  1017.4  1016.3 

1975  1021.3  1020.8  1015.1  1012.4  1013.0  1011.0  1010.6  1012.7  1018.1  1019.8  1022.1  1021.5  1016.5 

1976  1011.9  1026.0  1019.4  1013.7  1016.1  1014.5  1010.7  1013.2  1015.2  1019.6  1021.6  1017.9  1016.6 

1977  1023.0  1015.4  1021.5  1011.5  1016.0  1011.3  1010.9  1011.7  1018.3  1023.5  1015.8  1022.1  1016.8 

1978  1020.6  1014.1  1014.4  1012.4  1013.5  1012.0  1012.7  1014.7  1012.9  1020.6  1027.0  1015.0  1015.8 

1979  1014.8  1016.8  1016.1  1014.1  1014.9  1014.8  1013.7  1013.1  1018.4  1020.7  1019.0  1017.0  1016.0 

1980  1019.9  1021.4  1015,0  1012.8  1012.5  1011.4  1011.2  1014.1  1017.5  1017.2  1017.4  1015.7  1015.5 

MEAN   1021.0  1018.3  1017.6  1012.6  1013.8  1012.4  1011.4  1012.6  1016.7  1019.5  1019,7  1019,6  1016,2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 
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EUROPE 


TALLIN                                         U.S.S.R,  MMO  26038  59  25N  021  48E  44  M 
NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1'371  1005.7  1008.0  1008.8  1010.5  1013.3  1005.4  1010.1  1007.5  1 0 1 2  .  <3  1007.9  999. fc  100fc.4  1008.0 

1972  102b. 9  1018.2  1012.4  1003.1  1011.0  1010.5  1012.0  1009.4  1010.7  1009.9  997.9  IOlfc.8  1011. fc 

1973  1016). 8   998.4  1011.5  1004. fc  1011.1  1011.5  1007.0  1009.4  1008.2  IOOfc.8  995. b  997.8  lOO&.b 

1974  1014.2  1007.0  1022.2  1012.4  1009.4  100b. 0  1000.7  1 009 . b  1008.1  1003.2  1005.7  998.4  1008.1 

1975  1000.7  1013.2  1007.0  100b. 3  1012.4  1011.1  1008.4  1011.5  1008.5  1014.9  1013.0  99b . 7  1008. b 

197b  997.0  1019.2  1013.9  1009.0  1012.0  100b. 1  1007.3  1013.0  1010. b  101b. 9  1009.3  1004.9  1009.9 

1977  1011.4  100b. 0  1011.0  1001. b  1011.9  1007.3  1003.9  1010.9  1008.5  1009.8  994.5  1013.3  1007.5 

1978  1005.9  1011.8  1002.9  1009.9  1015. b  1005.0  1005.8  1005.5  998.5  100b. 2  100b. 8  1012.7  1007.2 

1979  1009.4  1009.8  1004.7  1009.8  1012.3  1011.4  1003.1  1007.3  1005.4  1014. fc  1004.9  1003.2  1008.0 

1980  1011.5  1017.5  1015.1  1008,5  1012.2  1007.0  100b. 1  1004.3  1010.0  1001.5  1004.1  99b. 0  1007,8 

MEAN  1010.0  1010.9  1011.0  1007. b  1012.1  1008.1  100fc.4  1008.8  1008.1  1009,2  1003,1  1004. b  1008.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1010.9  1013.3  1014.1  1015.7  101B.3  1010.3  1015.0  1012.4  1017.9  1013.0  1004.7  1011. b  1013.1 

1972  1032.4  1023.5  1017. b  1008.2  101b. 0  1015.4  101b. 8  1014.3  1015.7  1015,0  1003,0  1022,0  101b. 7 

1973  1022.1  1003. fe  101fc.7  1009.7  IOlfc.1  101b. 4  1011,8  1015.3  1013.2  1011.9  1000.7  1003.0  1011.7 

1974  1019.4  1012.2  1027.4  1017. b  1014.5  1010.9  1005. fc  1014.5  1013.1  1008.2  1010.9  1003.5  1013.2 

1975  1005.8  1018.4  1012.2  1011.4  1017.4  101b. 0  1013. fc  101fc.4  1013.4  1020.0  1018.2  1001.8  1013.7 

197fc  1002.3  1024. fc  1019.2  1014.2  1017.0  1011.1  1012.2  1017.9  1015. b  1022.1  1014.5  1010.1  1015.0 

1977  101b. 7  1011.4  101b. 2  100b. 7  101b. 9  1012.2  1008.8  1015.8  1013.5  1014.9  999. b  1018. fc  1012. fc 

1978  1011.2  1017.2  1008.1  1015.1  1020.7  1009.9  1010.7  1010.4  1003.5  1011.3  1011.9  1018.1  1012.3 

1979  1014.8  1015.2  1009.9  1015.0  1017.3  101b. 3  1008.0  1012.2  1010.4  1019.7  1010.0  1008.4  1013.1 

1980  I01fc.9  1022.9  1020.5  1013. fc  101fc.4  1011.0  1010.1  1008.3  1014.1  1005. fc  1008.3  1000.3  1012.3 

MEAN  1015.3  101&.2  101fc.2  1012.7  1017.1  1013.0  1011.3  1013.8  1013.0  1014.2  1008.2  1009.7  1013.4 
TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  -   1.2  -   4.3  -   4.0     3.0  10,5    13,2  lb. 5    Ib.l  10.2     5,8  -    ,4  -   1.1  5.4 

1972  -   9.0  -   3.5  -   2.1     2.7  9.1    lb. 2  19.5    lb. 8  10.9     5.1  1.4     2.2  5.8 

1973  -   2.4  -   2,8  -    .3     3.3  10.0    lfc.7  19.4    lfc.8  8.2     3.9  -    .5  -   4.1  5,fc 

1974  -   2,9  -    ,1  -    .2     3,0  b,B    13,7  15,7    15,2  12, fc     b .b  2,5      .8  fc.1 

1975  -    ,2  -   1,8  ,5     3,5  12,1    13. fc  17.8    17.3  13.4     b.2  .8      .0  b.9 

197b  -   7.0  -   b.8  -   4.4     2,2  10. fc    12.4  15.8    15,4  9,5     1,3  1.2  -   3.7  3.9 

1977  -   b.3  -   7,7  -   1,5     2,2  9,4    14.7  14. b    15.1  9.2     b,0  2,5  -   3,5  4,b 

1978  -   5.7  -   9.8  -   2.0     2.0  9,4    14,0  15,4    14.4  9.4     5.3  4.0  -   9.fc  3,9 

1979  -   7,7  -   8,7  -   1.0     2.5  11.3    15.9  14.4    lfc.4  10,7     5,4  l,b  -   2,1  4.9 

1980  -   7.3  -   7.fc  -   5.3     4,3  b,9    15,8  lfc.3    14,7  11.4     fc.4  -     .2  -   1.7  4.4 

MEAN  -   5.0  -   5.3  -   2.0     2.9  9.fc    14. fc  lb. 5    15,8  10, b     5,2  1.3  -   2.3  5.2 
PRECIPITATION  MM 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


TBILISI  U.S.S.R.  WMO  37548   41  41N  044  57E   480  M 

NOTES  ON  P«GE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
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ME«N  871.2   868.5  868.3  864.2  864.8  862.7  861.1  862.8  866.1  868.7  871.0  870.1 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1871  18            26            86          114  18    4  20,1          26.1  23.7  22.2          13.2            8.7            2.7 

1872  -   3  5  -   1.8     4.8    15.5  16.8  21.2    24.6  24.2  18.4    15.8     7.8     1.3 

1873  -     8     5  5     6.5    12.6  17.2    18.3    23.5  23.1  18.0    14.6     5.4     2.0 

1874  -     2     14     6  3     8.4  17.4  21.7    22.8  22.1  17.4    16.0     8.7     3.8 

1875  2  4     14     6.6    15.2  17.6  23.6    25.8  24.2  18.7    12.6     6.7     2.4 
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1876  1.6  -   2.0  4.4  13.1    15.6    18.8  22.8  24.8    18.6  12.1  7.1 

1877  -   1.8     5.8  7.8  13.6    18.1  21.0  23.7  24.0    18.3  10.3  8.5 

1878  18  3  6  8  8  10.7  16.1  18.1  24.7  22.7  21.2  14.6  5.7 
1878  1.8  4.7  8.1  12.8  18.1  18.8  23.6  25.8  21.6  13.8  8.8 
1880  .6     2.3  5.8  12.5    17.3  21.7  26.4  23.3    18.8  12,4  8,8 

MEAN  ,4     2,3  6.8  12.7    17.3  20,7  24.4  23.8    18,6  13.5  7,7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

1871  5.0    11,5  8.4  37 .2  102 .8 

1872  34.6    21.4  18.6  18.1  182.6  265.0  64,8  12.1  147.0  18.0  6.1    23.6    812. 
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41 
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38 
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1873  31  8  22  5  58  2  44.1  67.8  77.0  67.8  71.1  20.6  27.6  100.0  6.6  585.4 

1874  27  8  31  5  34  0  42.3  76.8  56.7  63.2  47,5  71,2  T  41,8  12.7  505.6 

1875  1.6  51.3  18.4  37,5  81.2  30.8  37.6  21.8  38.7  87.0  38.0  13,8  480.8 

1876  15  5  6b  6  18  1  60  6  lbO.7  66.0  26.3  18.7  68,0  68.1  20.3  12.0  602.8 

1877  36  6  8  8  40  3  50  7  61.7  88.1  47.8  58.5  40.7  41.3  2.7  18,4  488.7 

1878  53  5  58  1  53,6  105.4  58.4  65.7  7.2  45.0  17.6  28.3  17.5  22.7  536.0 
1878  13  3  21  6  8.6  78.8  77,8  128.5  66.3  10.2  15.4  80,7  17.3  75.1  585.6 
1880  18.4  5.3  41.8  56.8  88.1  75,5  41,6  25.8  31.3  28.0  18.2  5.3  438.1 

MEAN  23.8  30.0  30.1  53,3  87.0  88,0  42.5  38.3  46.4  42.7  28.5  22.2  544.8 


EUROPE 
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SE«  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1034  0  1025  4  1017  5  1007.9  101b. 8  1015.8  101b. 7  1015.3  1015.2  1014.2  1003.3  1021.5   101b. 9 

1972  1035  b  1022  9  1015  0  1011  0  1017.1  101b. 3  1017.0  1017.1  1017.1  1017.2  1007.8  1028.4   1018.5 

1973  1035  0  1028.4  1019.8  1010.3  101b. 5  1015.7  101b. 5  101b. 5  101b. 5  101b. b  1007.1  1027.8   1018.9 

1974  102b  2  1005  8  1019  1  1013.8  101b. 4  1017.2  1010.8  101b. 8  1014.9  1013.7  1004.8  1007. b   1013.9 

1975  1011.4  1018.0  1014.7  1011.5  1018.4  101b. 2  1013.4  101b. 3  1018.9  1021. b  1023. b  1007.1   1015.9 

197b  1005  4  1029.1  1020.8  1015.4  101b. 4  1011.0  1012.3  101b. 9  1017.7  1024.3  1019.4  1013.8   101b. 8 

1977  1023.5  1013. b  1020.0  1011.1  1017.1  1013.5  1010. b  101b. 0  101b. 7  1019.0  1 OOfc . 3  1021.1   1015.7 

1978  1017  7  1019  b  1012  5  1015.1  1017.8  1010.4  1012.5  1013.5  1007.1  1014. &  1017.3  1018.5   1014. b 

1979  1017  1  1018  8  1015.5  1015.8  1021.4  1018.0  1010.8  1015.3  1014.5  1022.1  1017.2  1013.8   101b, b 

1980  1018.7  1025.0  1022.7  1014.5  101b. 2  1012.1  1010. b  1010.0  1017.5  1013.2  1014.0  1009.2   1015.2 

MEAN  1022.5  1020.7  1017.8  1012.6  1017.4  1014. b  1013.1  1015.4  1015. b  1017.7  1012.1  101b. 9   101fc.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  -   3.2  -   b.5  -   4.1  4.2    12.4    15,8    lb. 3    lb. 5    10.2     4.9  -   1.4  -   3.0  5.2 

1972  -  14  3  -   5  1  -   2  8  5.0    11.4    17.5    20.2    18.2    10.3     4.1  .9  -    .4      5.4 

1973  -   8  2  -   2  8  -   1.1  5.8    11.5    Ib.b    17.9    15.2     7.9     3.4  -   1.5  -   5.9  4.9 

1974  -   8  1  -   1.4  -   1.0  2.8     8.8    15.5    lb. 5    15.1    12.4     7.5     1.7  -    .5  5.8 

1975  -   1.9  -   4.2      .b  7.2    14.8    15.4    18. b    15. b    12.9     4.9  -   1.8  -   2.4  b.b 

197b  -  10  8  -  10  7  -   3.5  4.b    10.3    13.0    lb. 3    13. b    10.1  -    .3      .7  -   3.2      3.3 

1977  -   8.9  -   b.5  -   1.4  b.3    12.8    15. b    lb. 7    14.7     9.1    11.3     2.3  -   7.2  5.4 

1978  -   7.8  -   9.5      .b  4.5    10.3    13.8    15.7    15.3     9.1     4.1  3.8  -  15.1      3.7 

1979  -   9.4  -  10.3  -    .9  3,9    14.5    17.0    14. b    lb. 2    11.0     4.0  .0  -   3.3      4.7 

1980  -  11.8  -   8.2  -   7.0  5.5     7.4    17.4    Ib.b    14.7    10.9     b.2  -   2.1  -   3.8  3.8 

MEAN  -   8.4  -   b.5  -   2.1  5.0    11.4    15.8    lb. 9    15.5    10.4     5.0      .3  -   4.5      4.8 
PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1971  12.5    35.8    35 . 1  21.0     8.9 

1972  5.9     8.8    3b. 7  22.7    81.0 

1973  12.0    54.0    21.9  33. b    5b. 9 

1974  17.4    40.3     4.3  8.b    b5.9 

1975  29.9    28.5    32 . b  b2.b    54.5 

197b     51 .b    13.9    48. 1  50.7    44 .0 

1977  20.1    4b. b    13.8  53.7    43.7 

1978  27,4    22. 1    39 .8  42. 7   1  lb. 1 

1979  b4.b    12.2    4b. 5  23.4    52.7 

1980  41. b    25.8    14.2  15.2    b2.9 

MEAN     28.3    28.8    29.3  33.4    58.7 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1012.5  1019.5  1019.3  101b. 2  101b. 8  1010.0  1013.0  1012.9  1019.1  1010.1  1007. b  1012.7  1014.1 

1972  1034. b  1028.4  1018.2  1010.4  1018.5  1015.2  1017.4  1017.9  1015.7  1014.8  1005.5  1021.2  1018.1 

1973  1022.7  1007.1  101b. 2  1014. b  101b. 9  1015.8  1010.0  1013.2  1012.1  1009.0  1001.3  1005.8  1012.0 

1974  102b. 5  1018.1  1028.7  1011.3  1011.3  1011.9  1008.3  1013.0  1018.1  101b. 5  101b. 7  1013.5  IOlfc.2 

1975  1008.4  1011.7  1013.5  1012.9  1018.5  1015.2  1011.2  1012.4  1015.7  1017.2  1020.7  1001.4  1013.2 

197b  1003.3  1024. b  1024.9  1014.3  1015.2  100b. b  1009.7  1014.2  101b. 8  1023. b  1020.7  1020.4  101b. 1 

1977  102b. 4  1015.5  101b. 2  1013.8  1015.2  1011.8  1011.0  1013.8  1012.3  1012.9  1 OOfc . 1  1017.4  1014.3 

1978  1015.3  1022.2  1012.2  1015.0  1018.9  1007.1  1009.8  1012.1  1007.7  1008.5  1009.9  101b. 2  1012.9 

1979  1021.8  1015.9  1017.5  1015.4  1020.0  1013.8  1010.4  1014.7  1011.5  1017.1  1018.4  1014.1  1015.9 

1980  1018. b  1022.9  1025.8  1015.9  1014.8  1012.2  1010.0  1009.7  1015.1  101b. 0  1009. b  100b. 9  1014.8 

MEAN  1019.0  1018. b  1019.3  1014.0  101b. b  1012.0  1011.1  1013.4  1014.4  1014. b  1011.7  1013.0  1014.8 
TEMPERATURE  DEG  C 
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.5  3.4-   4.1-   b.7  1.9 

MEAN  -  12.2  -  10.3  -   4.1     2.7  14.5  15.0  17.0  14.5  8.7  1.8  -   2.b  -   8.3  3.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1971  52.1  27.1  22.2  20.0  38.5  4b. 9  91. b  39.1  bO.8  5b . 1  39.7  48.3  542.4 

1972  12. b  9.7  19.9  51.3  34.9  41.5  14.0     b.5  54. b  43.9  58.7  27.0  374. b 

1973  31.8  43.0  34.7  bfc.2  27.2  4b. 1  27.3  53. b  bb.b  b3.0  bl.O  38.4  558.9 

1974  23.0  23.2  18. b  34.7  84.9  39.4  79.2  59 . b  31.7  50.1  52.2  35. b  532.2 

1975  3b. 3  2b. b  14,2  33, b  34.3  103.7  48.5  84, b  9.1  37.9  23.1  b3.1  514.9 

197b  2b. 0  17.4  22.9  52.8  54.3  159.4  50.9  113.7  25.9  7.0  3b . 3  41.3  b07.9 

1977  25.9  3b. 7  33.9  34.1  55.9  54.9  93,2  b4 . 4  b8.2  54.1  72.2  29.2  b22 . 7 

1978  24. b  27.1  43.0  27.0  33.2  9b. 9  108.1  151.1  57.8  71.0  54  b  29. fc  724  0 

1979  27.1  13.9  18,5  27,2  19.2  70.8  103,0  40.1  53.3  4b. 0  32.7  2fc.0  477  8 

1980  2b. b  21.0  4,8  1b. 1  75.1  3b . 0  149.1  72.7  48.1  48.2  31.3  44.7  573.7 

MEAN  28. b  24, b  23,3  3b . 3  45.8  b9 , b  7b. 5  b8 . 5  47. b  47.7  4b. 2  38.3  553.0 


EUROPE 


VORONEZ  U.S.S.R,  WMO  34122   51  42N  03^  10E   1fc4  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  1004.1  1002.7  1002.5   99b . 1   998.0   994. b   992.4  997.1  999.1  1000.7  999.8   999.2  998.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1971  1023.4  101b. 5  1019.4  1019.5  1018.4  1009.1  1011.4  1014.8  1018.8  101b. 1  1014.1  101b. 1  101b. 5 

1972  1035.1  1033.2  1022.3  1010.9  101b. b  1012.5  1013.8  1015.9  1017.0  1019.5  1012.8  1029.1  1019.9 

1973  102b. b  1010.7  1020.1  1013.4  1013.9  1015.9  1008.4  1015.3  1017.2  1015.7  1011.3  1013.4  1015.1 

1974  1029.3  1025.2  1029.1  1013.7  1010.3  1010.9  1010.5  101b. b  1019.4  1018.2  1021.4  1019.0  1018. b 

1975  101b. 9  1018.4  1017. b  1013.0  1017. b  1013.9  1010.7  1013.2  1019.3  1021.9  1027.1  1014.7  1017.0 

197b  1007.9  1030.3  1025.3  1014.8  1015.2  1011.1  1008.9  1014.0  1018.0  1024.8  1025.5  1022  b  1018  1 

1977  1030.9  1018.0  1023.1  1014.5  101b. 4  1010. b  1010.7  1013.1  1018.3  1019.8  1012.8  1021.7  1017.5 

1978  1022.5  1023.1  101b. 7  1015.0  1014.2  1009.4  1012.0  101b. 5  1011.1  1017.4  1020. b  1015,5  101b. 2 

1979  1020.9  1019.4  1019.9  1015.5  1021.2  101b. b  1010. b  101b. 0  1015.4  1020.7  1022. b  1018.2  1018.1 

1980  1022. b  102b. b  1024.0  1014.8  1014.9  1011.4  1011.5  1011.1  101b. 1  1021.1  101b. 4  1015. b  1017.2 

MEAN  1023. b  1022.1  1021.8  1014.5  1015.9  1012.1  1010.9  1014.7  1017.1  1019.5  1018.5  1018. b  1017.4 
TEMPERATURE  DEG  C 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1971  17.5    40.8    43.8    19.0    13.7    45.8    31.3    2b  1    21  9    43  0 

1972  11.7     3.2    20.3    b3.2     9.2    b4.0    37.3     3  9    80  0    b5 

1973  25 

1974  11 

1975  42 

197b  35 

1977  43 

1978  17 

1979  84 

1980  34.7    48.9    28.2    32. b    71.7   187.1    77,1   127.7 

MEAN  32.3    32. b    29.7    34.1    42. b    59.8    82.7    52. B 


40, 

,8 

43 

.8 

19 

.0 

13 

.7 

45 

.8 

31 

3, 

,2 

20 

.3 

b3 

,2 

9 

.2 

64 

.0 

37 

b4. 

,  7 

20 

.4 

10 

,8 

41 

.0 

b1 

.2 

97 

18, 

,5 

18 

.4 

21 

,9 

53 

.5 

47 

.8 

99 

20, 

,  1 

34 

,4 

37 

.2 

51 

.5 

15 

.  7 

b5 

b. 

,  1 

31 

.0 

lb 

,  1 

42 

.b 

53 

.9 

125 

47 

,b 

19 

7 

38 

.b 

b1 

.b 

40 

.7 

b8 

45, 

,7 

4b 

.8 

21 

.  1 

59 

.5 

b7 

.7 

113 

30, 

3 

34 

,2 

80 

,8 

21 

4 

13 

7 

1  1  1 

NOV 

DEC 

MEAN 

3 

.2 

-   4 

.b 

b.5 

.  7 

1 

.9 

7  ,  1 

1 

.3 

-   3 

.b 

b.2 

2 

4 

-   3 

.4 

k.b 

3, 

,2 

4  , 

,3 

7.7 

7 

-   3 

1 

4.0 

3 

.0 

-   9 

.8 

5.9 

2 

.4 

-  1  1 

.  1 

5.  1 

.4 

-   3 

.3 

b.  1 

1 

.2 

-   2 

.5 

4  .  7 

.5 

-   4 

.8 

b.O 

NOV 

DEC 

TOTAL 

b5 

.4 

32 

.2 

400.5 

100 

.  1 

13 

.8 

472.0 

b7 

.4 

47 

,b 

b32.7 

29 

7 

1  18 

4 

490.8 

lb 

,0 

47 

,9 

498. b 

28 

,  1 

1  14 

,5 

555.9 

82 

,fc 

47 

,7 

591  .2 

22 

,8 

b9 

,2 

b5b.5 

33 

.b 

38 

.7 

5b5.4 

87, 

,3 

b4. 

,8 

8b8.2 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


VYTEGRA  U.S.S.R.  WMO  22837  E.1  01N  03E.  27E  53  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1002.5  1010.2  100'3.7  1008.8  1010.0  1002.6  1007.1  1004.4  1010. "9  1002.6  <3"37.2  1004.5  1005.9 

1'372  102&.2  1018.6  lOOS.g  1003.6  1010.8  1009.3  1011.0  1010.2  1008.7  1006.8  996.8  1012.0  1010.3 

1973  1013.8   997.8  1008.2  1006.1  1009.8  1009.1  1005.3  1006.1  1005.8  1001.3  992.3  996.4  1004.3 

1974  1015.7  1007.0  1020.5  1005.6  1006.3  1004.8  1000.9  1005.4  1008.5  1007.4  1007.1  1001.2  1007.5 

1975  999.0  1003.7  1004.6  1004.7  1010.9  1007.4  1004.5  1006.6  1006.1  1009.7  1010.2  990.8  1004.8 

1976  994.4  1016.3  1014.8  1005.7  1009.4  999.6  1003.6  1008.2  1007.8  1016.2  1010.5  1009.3  1008.0 

1977  1015.3  1006.4  1007.2  1004.4  1008.5  1005.1  1003.9  1007.4  1003.9  1005.3  996.1  1010.5  1006.2 

1978  1005.8  1013.6  1003.6  1008.3  1013.9  1001.9  1003.1  1004.5  999.4  1000.0  1001.2  1009.9  1005.4 

1979  1012.6  1007.3  1007.8  1007.8  1010.8  1006.9  1001.9  1006.7  1002.5  1009.6  1007.6  1003.7  1007.1 

1980  1009.6  1013.9  1017.0  1008.3  1009.7  1006.0  1005.0  1003.6  1003.3  1006.1  1005.0  996.5  1007.0 

MEAN  1009.5  1009.5  1010.3  1006.3  1010.0  1005.3  1004.6  1006.3  1005.7  1006.5  1002.4  1003.5  1006.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  1009.7  1017.7  1017.0  1015.9  1017.0  1009.5  1013.9  1011.1  1017.9  1009.6  1004.3  1011.8  1012.9 

1972  1033.9  1026.0  1017.2  1010.0  1017.8  1016.1  1017.7  1016.9  1015.6  1013.8  1004.0  1019.1  1017.3 

1973  1021.2  1005.0  1015.3  1013.1  1016.7  1015.9  1012.1  1012.8  1012.7  1008.4  999.4  1003.7  1011.3 

1974  1023.2  1014.1  1027.8  1012.7  1013.3  1011.6  1007.5  1012.1  1015.3  1014.3  1014.2  1008.4  1014.5 

1975  1006.2  1011.1  1011.7  1011.7  1017.7  1014.1  1011.3  1013.3  1012.8  1016.7  1017.4  998.0  1011.8 

1976  1001.8  1023.9  1022.2  1012.7  1016.4  1006.4  1010.3  1015.0  1014.7  1023.5  1017.7  1016.5  1015.0 

1977  1022.7  1013.8  1014.4  1011.4  1015.3  1011.8  1010.5  1014.1  1010.7  1012.3  1003.1  1017.9  1013.2 

1978  1013.1  1021.2  1010.7  1015.4  1020.8  1008.6  1009.8  1011.3  1006.2  1006.9  1008.3  1017.5  1012.5 

1979  1020.1  1014.8  1015.0  1014.9  1017.5  1013.6  1009.7  1013.4  1009.3  1016.6  1014.7  1011.0  1014.1 

1980  1017.0  1021.2  1024.4  1015.3  1016.6  1012.6  1011.7  1010.3  1015.6  1013.0  1007.6  1003.6  1014.0 

MEAN  1016.9  1016.9  1017.6  1013.3  1016.9  1012.0  1011.5  1013.0  1013.1  1013.5  1009.1  1010.8  1013.7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  -   3.8  -  13.6  -   6.1  .3  7,3  12.2  14.9  15.0  8.4  1.8  -   3.6 

1972  -  15.5  -   8.2  -   7.1  1.6  7.6  16.0  20.9  18.7  9.2  3.6  -   2.8 

1973  -  10.2  -   7.2  -   4.3  4.2  10.5  16.0  17.5  14.0  5.8  1.3  -   4.4 

1974  -13.4-   1.4-   2.3-    .1  5 

1975  -   5.2  -   9.1  -    .7  4.6  11.8  13.3  17.0  13.1  11.9  2.6  -   2.2 

1976  -  16.5  -  13.0  -   5.6  1.5  8.1  11.3  14.8  11.9  8.2  -   1.5  -   3.2 

1977  -11.6-   9.6-   4.7  3.0  9 

1978  -10.0-15.7-   2.8-    .2  7 

1979  -13.5-12.7-   2.6-    .9  12 

1980  -12.2-   9.1-   8.9  2.8  6 

MEAN  -11.2-10.0-   4.5  1.7  8 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  66.0    31.4    44.0  6.0  30.8  81.9  59.4  90.2  53.5  92.8  62.1  52.9  670. 

1972  10.7    29.4    20.1  78.4  29.1  35.6  24.2  39.4  82.9  66.5  77.3  28.1  521. 

1973  36.4    35.3    24.3  69.6  43.0  70.9  19.1  106.5  85  4  96  7  58  4  36  7  682 

1974  27.0    41.0    12.2  19.6  64.8  63.7  79.1  56.4  35.8  49.0  75.8  53.2  577. 

1975  49.2    34.5    25.8  62.5  74.0  100.8  45.3  53.4  44.6  97.9  64.5  73.2  725. 
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1976  41.8  16.8  34.9  56.1  28.0  113.9  82.5  104.9  78.4  25.0  23.8  30.6  636. 

1977  29.0  38.3  70.2  42.8  79.6  70.3  42.9  100.2  112.2  88.1  78.9  42.8  795. 

1978  49.9  21.0  44.4  28.3  4.1  58.8  107.2  143.4  71.1  74.1  106.4  48.3  757. 

1979  42.4  24.1  7.8  65.2  41.3  81.7  42.5  126.6  46.5  101.4  61  3  27  4  668 

1980  34.9  50.8  11.3  22.4  40.0  8.0  38.0  52.5  28.8  42.3  87.0  88.6  504. 

MEAN  38.7  32.3  29.5  45.1  43.5  68.6  54.0  87.4  63.9  73.4  69.6  48.2  654. 
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NOTES  ON  PAGE  23 

STATION  PRESSURE  MB 
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99& 

99fc 

997 

1000 

1005 

999 

1001 

1002 

1000 

MEAN 

1003. b 

1001 .3 

999.9 

99fe.4 

998.5 

998. t 

998.9 

1000.2 

1002.7 

1003.2 

1003.0 

1004 . 7 

1000 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1020    1017  1014    1014  1013  1013    lOlfc    lOlfc  1021    1027    1015    102fc  1018 

1972  1021    1018  1018    1010  1014  1014    1014    1015  1018    1020    1020    1032  101B 

1973  102fc    1013  1021    1012  1017  101b    1012    1018  1018    1020    1022    1020  1018 

1974  1025    1014  1018    1012  1012  1013    lOlfc    101b  1015    1012    1019    1021  101b 

1975  1023    102b  1011    1014  1013  1013    1014    1015  1020    1021    1020    1024  1018 

197b  101b    1025  1020    1013  101b  1017    1013    1017  101b    1014    1018    1014  1017 

1977  1018    1014  1020    1013  1015  1013    1013    1013  1021    1022    1014    1025  1017 

1978  1018    1012  1014    1010  1013  1014    101b    1017  101b    1022    1029    1014  101b 

1979  1014    1014  1013    1012  1018  1015    1017    1014  1019    1020    1017    1017  101b 

1980  1020    1023  1013    1014  1011  1012    1013    1015  1020    1015    1017    1019  101b 

MEAN  1020.1  1017. b  101b. 2  1012.4  1014.2  1014.0  1014.4  1015. b  1018.4  1019.3  1019.1  1021.2  101b. 9 

CLINO  1018.2  101b. b  101b. 1  1014.1  1013.1  1014.1  1013.5  1013.9  101b. 9  1017.5  1017.9  1018.3  1015.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1971  1.7     3.5  4.3    13.0    19.1    19.7    21.5    22 .b  14.7    10.4     7.2     3.4  11.8 

1972  .5     4.0  9.7    13.8    17.5    21.9    21.4    20.1  14. b     9.7     8.0     2.5  12.0 

1973  .4     3.9  5.b    11.0    18.1    20.1    22.1    21.4  18.5    11.4     4.5     2.4  11. b 

1974  2.0     7.0  8.9    10.9    15.2    18.4    20.9    22.9  18.3     9.2     7.1     3.b  12.0 

1975  3.7     2.1  10.7    12.2    18.0    19.5    21.4    20.1  19.5    11. b     5.0     2.4  12.2 

197b      1.4      .4  4.0    12. b    lb. 7    IB.b    21.7    18.1  lb. 3    12.7     8.5     3.5  11.2 

1977  3.4     7.9  10. b    11.1    17.8    20.7    21.7    20.9  15.0    12.7     7.8  -    .7  12.4 

1978  1.8     2.2  8.3    11.4    15.0    19.0    20.8    20.0  15.5    11.8     2 .b           3.5  11.0 

1979  .2     3.5  10.4    10.9    17.4    22.0    20.0    20.1  17.7    11.3     7.5     5.4  12.2 

1980  -   l.b     2.7  b.b           9.3    14.3    19. b    20.8    20.5  lb. 4    13.2     b.O     1.1  10.7 

MEAN      1.4     3.7  7.9    11. b    17.0    20.0    21.2    20.7  Ib.b    11.4     b.4     2.7  11.7 

CLINO  -    .2     l.b  b.2          12.2    17.1    20.5    22. b    22.0  18.3    12.5     b.8     2.5  11.8 


PREC IPI TATION  MM 


1971 

45 

37 

1972 

14 

22 

1973 

15 

32 

1974 

2b 

24 

1975 

2b 

9 

197b 

104 

12 

1977 

44 

10b 

1978 

25 

128 

1979 

93 

40 

1980 

b3 

4b 

MEAN 

45.5 

45 

CLINO 

48 

4b 

4b 

80 

175 

4  1 

132 

105 

b7 

45 

91 

8b 

33 

50 

32 

125 

lb8 

b3 

b5 

91 

88 

12b 

73 

bb.2 

80.3 

95 

54 

75 

9b 

70.2 
55 


13 

50 

10 

b95 

22 

bb 

1 

720 

32 

48 

29 

54b 

85 

b3 

90 

910 

53 

49 

b 

743 

14 

5b 

22 

b13 

14 

77 

80 

790 

18 

15 

57 

797 

48 

42 

57 

b88 

82 

89 

82 

907 

58.  1 

55.5 

43.4 

740.9 

55 

bl 

55 

701 

EUROPE 


HVAR  YUGOSLAVIA  WMO  13335   13  ION  01b  27E 

NOTES  ON  PAGE  2S 

STATION  PRESSURE  MB 


1871 

1011 

1010 

1008 

1010 

1010 

1010 

1012 

1011 

1015 

1020 

1010 

1020 

1012 

1<572 

1011 

101  1 

1012 

1005 

1010 

1010 

1009 

101  1 

1013 

1014 

101b 

1023 

1012 

1'573 

1017 

1008 

1014 

1008 

1014 

1013 

1009 

1013 

1012 

1013 

101b 

1014 

1013 

1S74 

1018 

1009 

1012 

1007 

1009 

1010 

1012 

101  1 

101  1 

1007 

1014 

1017 

1011 

1'375 

1019 

101  7 

1007 

101  1 

1010 

1010 

1010 

1011 

1015 

1014 

1013 

1017 

1013 

1976 

1012 

lOlfc 

1013 

1009 

1011 

1013 

1010 

1013 

1013 

1008 

1013 

1009 

1012 

1977 

1013 

101  1 

1017 

1010 

1012 

1010 

1009 

1010 

1014 

101  7 

1010 

101b 

1012 

1978 

101  1 

1005 

101  1 

lOOfc 

1010 

1011 

1012 

1012 

1012 

1015 

1020 

1008 

1011 

1979 

1010 

100b 

1010 

1009 

1014 

1012 

1013 

1010 

1015 

1013 

1010 

1012 

1011 

1980 

1012 

lOlfc 

1008 

1010 

1008 

1010 

1010 

1011 

101b 

1010 

1012 

1013 

101  1 

1971 

1014 

1013 

1011 

1013 

1013 

1013 

1015 

1014 

1018 

1023 

1972 

1014 

1014 

1015 

1008 

1013 

1013 

1012 

1014 

101b 

1017 

1973 

1020 

101  1 

1018 

1011 

1017 

1015 

1012 

101b 

1015 

101b 

1974 

1021 

1012 

1015 

1010 

1012 

1012 

1014 

1014 

1014 

1010 

1975 

1022 

1020 

1010 

1014 

1013 

1013 

1013 

1014 

1018 

1017 

197b 

1015 

1019 

101b 

1012 

1014 

101b 

1013 

101b 

101b 

101  1 

1977 

101b 

1014 

1020 

1013 

1014 

1013 

1012 

1012 

1017 

1020 

1978 

1014 

1008 

1014 

1008 

1013 

1014 

1015 

1015 

1015 

1018 

1979 

1013 

1010 

1013 

1012 

1017 

1015 

101b 

1013 

1018 

101b 

1980 

1015 

1020 

1011 

1013 

101  1 

1013 

1013 

1014 

1019 

1013 

MEAN   1013.4  1010.9  1011.2  1008.5  1010.8  1010.9  1010. b  1011.3  1013. b  1013.1  1013.4  1014.9  1011,9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1013  1023  1015 

1020  102b  1015 

1019  1017  lOlfc 

1017  1020  1014 

101b  1020  101b 

101b  1012  1015 

1013  1019  1015 

1023  1011  1014 

1013  1015  1014 

1014  101b  1014 

MEAN   101b. 4  1014.1  1014.3  1011.4  1013.7  1013.7  1013.5  1014.2  101b. b  101b. 1  101b. 4  1017.9  1014.8 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     EEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1971  10.8     9.2     8.3    14.8    19.5    21.8    24.8    2i, .  2          19.4    15.9    13.2  10.5  lb. 2 

1972  10.2    10,9    12.9    14.8    18.0    22.7    25.0    23. b    19.4    14.8    12.9  9.8  lb. 2 

1973  9.3     8.9     9.9    12.3    19.0    22.5    24.9    24.8    23.1    18.2    12.7  9.9  lb  3 

1974  10.1    11.2    11.9    13. b    17.1    21.1    24.3    25.3    22.2    14.4    13.0  10.5  lb. 2 

1975  9.5     8.8    12,2    14.4    18.7    21.1    24.4    23.8    22.8    17.4    12.7  10.8  lb. 4 

197b      8,4    10.1     9.8    13.7    18.3    22.1    24.4    21.5    19.8    18,2    13.2  10.1  15.8 

1977  10.3    11.1    13.1    14.0    18.9    21.5    24.7    24.4    20.4    17.8    13  b  9  7  lb  b 

1978  9.1     9.4    11.1    13.5    lb. 5    21. b    23.4    23.3    19.4    Ib.b    12.1  114  15  b 

1979  7.5    10.3    12.4    13.3    18.7    24.0    24.3    23.4    20.9    17.8    13,8  12,1  16.5 

1980  7.7     9.5    10.7    11, b    15.9    20.4    23.5    24.7    21.5    17.8    13,7  8,8  15.5 


PRECIPITATION  MM 


1971 

b9 

1972 

159 

1973 

109 

1974 

129 

1975 

10 

197b 

25 

1977 

b9 

1978 

191 

1979 

105 

1980 

203 

MEAN 

10b 

CLING 

78 

140 

1  14 

1  10 

214 

52 

14b 

749 
7bfc 
b92 
979 
b47 


49b 
93b 
774 


79b. 4 
722 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


1S71 

930 

928 

925 

928 

930 

931 

933 

933 

1972 

930 

929 

930 

925 

930 

931 

931 

932 

1973 

934 

92fc 

932 

927 

934 

933 

930 

935 

1974 

935 

927 

930 

92b 

928 

930 

933 

933 

1975 

93fc 

935 

925 

930 

930 

931 

934 

932 

1976 

929 

934 

930 

928 

931 

933 

931 

934 

1977 

930 

928 

935 

928 

931 

931 

931 

931 

1978 

929 

924 

929 

925 

930 

932 

933 

934 

1979 

927 

925 

928 

927 

934 

933 

935 

931 

1980 

930 

934 

92fc 

928 

927 

931 

931 

933 

937 

932 

940 

932 

931 

932 

934 

931 

935 

933 

927 

931 

934 

932 

927 

931 

930 

931 

931 

931 

LIVNO                                      YUGOSLAVIA            WMO  13340  43  50N  017  01E   724  M 
NOTES  ON  PAGE  29 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

935  940  929 

933  933  934 

934  933  934 

932  92G  932 
93fc  934  932 

933  929  931 

935  937  929 
933  936  939 

936  933  930 

937  930  931 

MEAN    931.0   929.0   929.0   927.2   930.5   931.6   932.2   932.8   934.4  933.1  932. 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV 

1971  .4      .7      .5     9.6    14.1    15.6    19.1    20.2    11.9  7.6  4. 

1972  .5     3.7     7.1     9.0    12.6    17.8    18.6    16.7    11.2  7.1  4. 

1973  .4      .6     2.5     5.7    14.4    16.7    18.9    18.4    15.7  9.2  2. 

1974  1.7     3.8     5.9     7.3    11.8    15.1    18.2    19.0    14.9  5.7  3. 

1975  .5      .2     5.7     8.4    13.9    15.3    18.6    16.8    15.7  9.0  3. 

1976  -    .9      .6     1.6     7.4    13.5    16.0    18.1    14.5    11.7  11.1  5. 

1977  2.4     3.6     7.1     7.9    13.0    15.8    18.5    16.7    12.2  9.4  5. 

1978  .6     1.5     4.4     7.5    11.0    15.6    17.6    16.7    12.4  9.0  1. 

1979  -   1.5     2.9     5.3     6.7    13.6    17.6    17.3    16.6    13.5  9.6  5. 

1980  -   2.1     1.5     3.7     5.2    10.3    15.3    17.4    18.0    14.0  9.8  5. 


PRECIPITATION  MM 


1971 

162 

44 

1  10 

100 

1972 

179 

81 

50 

176 

1973 

77 

149 

31 

140 

1974 

87 

115 

24 

32 

1975 

19 

7 

108 

92 

1976 

37 

90 

98 

91 

1977 

126 

122 

130 

68 

1978 

131 

98 

102 

165 

1979 

190 

134 

123 

1  1  1 

1980 

1  18 

61 

144 

76 

MEAN 

112.6 

90.  1 

92.0 

105 

CLINO 

85 

97 

74 

69 

53 

1  1  1 

35 

219 

43 

984 

90 

87 

50 

115 

22 

1044 

100 

98 

73 

81 

120 

1006 

50 

137 

413 

74 

50 

1282 

121 

49 

168 

1  15 

81 

975 

1  10 

9b 

247 

150 

236 

1383 

144 

1  13 

73 

120 

146 

1183 

42 

156 

56 

77 

196 

1387 

95 

84 

130 

176 

166 

1426 

24 

32 

190 

279 

84 

1218 

82.9 

96.3 

143.5 

140.6 

114.4 

1188 

53 

82 

137 

155 

151 

1131 

EUROPE 


SARAJEVO 

NOTES    ON    PAGE    2'3 


YUGOSLAVIA 


WMO  13354   43  52N  018  2fcE   6.30  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


OCT 


NOV 


DEC 


352  840  "350 

■945  '94E>  "354 

g4fc  847  "343 

■338  944  <34& 

<34fc  <344  "348 

"340  "343  "338 

"348  940  "347 

"347  "352  '33"3 

"344  "341  "342 

"341  "341  "343 

MEAN    "343.2   "341.1   "340.8   "338.4   "341.4   "342.2   842.7   843.8   845.5   844.7  843.8  845.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1871 

843 

840 

838 

940 

941 

84  1 

845 

844 

847 

1872 

842 

84  1 

842 

83& 

941 

842 

842 

944 

945 

1873 

847 

838 

844 

83B 

945 

844 

84  1 

94fc 

845 

1874 

848 

838 

842 

838 

940 

84  1 

844 

944 

843 

1875 

848 

948 

937 

941 

94  1 

842 

842 

844 

947 

187b 

84  1 

847 

943 

939 

842 

945 

842 

845 

844 

1877 

842 

840 

84fc 

838 

842 

94  1 

941 

942 

847 

1878 

84  1 

835 

940 

83E> 

840 

842 

844 

844 

844 

1878 

838 

837 

838 

838 

844 

943 

845 

942 

84fe 

1880 

842 

84b 

937 

838 

838 

941 

84  1 

844 

847 

OCT 


NOV 


DEC 


1871 

1020 

1018 

1014 

1014 

1014 

1014 

1018 

1017 

1022 

1872 

1020 

1017 

1018 

1010 

1015 

1014 

1015 

1017 

1018 

1873 

1025 

1015 

1022 

1013 

1018 

1017 

1014 

1020 

1019 

1874 

1026 

1015 

1017 

1013 

1014 

1014 

1017 

1017 

1016 

1975 

1026 

1026 

101  1 

1016 

1014 

1015 

1015 

101  7 

1021 

1976 

1019 

1025 

1020 

1015 

1016 

1019 

1015 

1019 

1018 

1877 

1018 

1015 

1021 

1014 

1016 

1014 

1014 

1014 

1021 

1978 

1018 

1012 

1015 

1010 

1014 

1015 

1017 

101  7 

1018 

1879 

1016 

1013 

1014 

1013 

1018 

1016 

1018 

1015 

1021 

1980 

1020 

1024 

1013 

1015 

1012 

1014 

1014 

1016 

1021 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

1971  .3  1 

1872  .5  1 

1973  .0  1 

1874  .5  4 

1975  .3 

1876  -    .8  - 

1877  3.0  5 

1878  .2  1 

1879  -    .8  4 

1880  -1.7  1 


PRECIPITATION  MM 


1015.1  1015.2  1015. 
1016    1016    1015 


16 

2 

17 

5 

14 

1 

18 

3 

15 

5 

17 

8 

12 

2 

15 

8 

15 

2 

16 

1 

13 

4 

15 

4 

14 

6 

16 

8 

12 

0 

16 

6 

1028  1016  1028 

1021  1022  1032 

1021  1024  1021 

1013  1021  1024 

1022  1020  1026 

1014  1018  1016 

1023  1016  1026 
1023  1030  1015 
1018  1017  1018 
1016  1018  1021 


1016.8  1019.6  1020.0  1020.3  1022. 
1015    1018    1020    1019    1019 


21 

1 

12 

0 

1  7 

0 

1  1 

8 

18 

4 

16 

4 

19 

2 

15 

9 

16 

8 

17 

0 

14 

8 

13 

1 

18 

0 

12 

5 

17 

5 

12 

8 

1  7 

4 

14 

5 

5.6  -   2.1 


5.8  -   2.3 


943 
843 
944 
942 
944 

942 
843 
942 
942 
942 


1019 
1018 
1019 
1017 
1019 

1018 
101B 
1017 
1017 
1017 


9.4 
9.8 
8.4 
9.4 
9.  7 


1971 

127 

1972 

27 

1873 

22 

1974 

57 

1875 

25 

1876 

103 

1877 

89 

1878 

60 

1878 

109 

1880 

120 

MEAN 

73 

CLINO 

67 

81 

123 

53 

106 

137 

48 

70 

81 

1  1  7 

56 

59 

1  1  1 

203 

148 

80 

56 

72 

92 

106 

66 

51 

78 

52 

84 

259 

34 

1  13 

85 

78 

138 

80 

158 

31 

95.6    68.7 


TOTAL 

784 
842 
723 
1028 
845 

1006 
1101 
1  168 
854 
1004 

945.6 
825 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SISAK  YUGOSLAVIA              WMO  45  30N  0 1  E>  22E    "38 
NOTES  ON  PAGE  2'3 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

^37]        1005    1003  1000  1000  1000  1000  1004  1003  1008  1013  1001  1012  1004 

1'372   100b    1003  1003  337  1000  1002  1001  1003  1005  1007  lOOfc  1017  1004 

1'573   1010    1000  1007  333  1004  1003  1000  lOOfe  1004  lOOfc  1007  1004  1004 

1^74  1010   g'jg  1004  ggg  ggg  looo  1003  1003  1002  1000  1004  1007  1003 

1'575   1008    1012  "39b  1001  1000  1001  1002  1003  100b  1007  100b  1011  1004 


1000 

1000 

1000 

1000 

1004 

1003 

1008 

1013 

1003 

997 

1000 

1002 

1001 

1003 

1005 

1007 

1007 

999 

1004 

1003 

1000 

100b 

1004 

100b 

1004 

999 

999 

1000 

1003 

1003 

1002 

1000 

"39b 

1001 

1000 

1001 

1002 

1003 

100b 

1007 

1007 

1001 

1003 

100b 

1002 

100b 

1004 

1001 

1007 

1002 

1003 

1001 

1001 

1001 

1009 

1009 

1002 

998 

1001 

1002 

1004 

1005 

1004 

1010 

1000 

1000 

100b 

1003 

100b 

1002 

1007 

1007 

1000 

1002 

1000 

1001 

1001 

1004 

1008 

1002 

197b  1004  1012  1007  1001  1003  100b  1002  100b  1004  1001  1005  1000  1004 

1977  1004  1001  1007  1002  1003  1001  1001  1001  1009  1009  1002  1011  1004 

1978  1004  999  1002  998  1001  1002  1004  1005  1004  1010  101b  1001  1004 

1979  1002  1000  1000  1000  100b  1003  100b  1002  1007  1007  1004  1004  1003 

1980  100b  1010  1000  1002  1000  1001  1001  1004  1008  1002  1005  1007  1004 

MEAN  1005.9  1003.9  1002. b  999.9  1001. b  1001.9  1002,4  1003. b  1005.7  100b. 2  1005. b  1007.4  1003.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1971 

1018 

101b 

1013 

1013 

1012 

1012 

101b 

1015 

1021 

102b 

1014 

102b 

1017 

1972 

1020 

101b 

101b 

1010 

1013 

1014 

1014 

1015 

1018 

1020 

1020 

1030 

1017 

1973 

1024 

1013 

1020 

1012 

1017 

101b 

1012 

1018 

1017 

1019 

1021 

1018 

101  7 

1974 

1023 

1012 

101b 

1012 

1012 

1012 

1015 

1015 

1015 

101  1 

1017 

1020 

1015 

1975 

1021 

1025 

1009 

1014 

1013 

1014 

1014 

1015 

1018 

1020 

1019 

1025 

1017 

197b 

1017 

1024 

1021 

1014 

101b 

1018 

1014 

1018 

1017 

101b 

1018 

1014 

1017 

1977 

101  7 

1014 

1020 

1014 

101b 

1014 

1014 

1014 

1022 

1022 

1013 

1025 

1017 

1978 

101S 

1012 

1015 

1011 

1014 

1014 

101  7 

1017 

1017 

1023 

1030 

1014 

1017 

1979 

1015 

1013 

1012 

1013 

1018 

101b 

1018 

1015 

1020 

1020 

1017 

1017 

101b 

1980 

1020 

1024 

1013 

1015 

1013 

1012 

1014 

101b 

1021 

1015 

1018 

1020 

101  7 

MEAN  1019.3  101b. 9  1015.5  1012. S  1014.4  1014.2  1014.8  1015.8  1018. b  1019.2  1018.7  1020.9   101b. 7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  -    .b  3.7  3.5  12.4    17.4    19.2    21.4    21.2    13.3     9.4     4.9  8     10  b 

1972  -    .9  4.7  8.5  11 

1973  -    .3  2.4  5.7  9 

1974  1 .b  b.7  8.1  10 

1975  4.8  2.0  8.1  11 


15 

,  7 

17 

,0 

15 

,  1 

lb 

,8 

15 

7 

1b. 

,2 

14 

,  1 

lb. 

,8 

197b  1,0  ,8  2.2  11 

1977  2.8  b.1  9.8  10.0    lb. 2    19.9    20.5 

1978  .7  1.0  8.0  10 

1979  -   1.3  2.9  8.9  10 

1980  -   1.4  2.9  b.3     8 


PRECIPITATION  MM 


1971 

38 

1972 

42 

1973 

39 

1974 

51 

1975 

21 

197b 

43 

1977 

70 

1978 

42 

1979 

83 

1980 

34 

MEAN 

4b 

CLINO 

bO 

91  37  82  57  58  59  42  11  bb  17  587 

21  14b  133  34  152  172  b5  39  97  11  978 

b  lib  19  71  54  40  bS  29  72  105  b77 

44  35  12b  108  47  b5  13b  20b  58  37  950 

33  85  83  93  142  72  34  102  48  27  7bl 

bO  91  4b  104  73  83  108  70  84  97  879 

58  79  3b  4b  121  20  b3  48  187  75  8b2 

7b  75  94  41  b9  74  83  3b  3b  95  771 

75  48  4  91  10b  b5  54  44  129  97  890 

bO  82  12b  108  79  57  105  158  135  83  1049 


EUROPE 


SKOPJE/PETROVAC  YUGOSLAVIA  HMO  1 35eb   41  58N  021  3SE   238  M 

NOTES  ON  PAGE  2^ 

STATION  PRESSURE  MB 


1971 

991 

987 

985 

987 

98b 

98b 

968 

988 

991 

997 

989 

99b 

989 

1972 

993 

991 

990 

982 

98b 

98b 

985 

987 

990 

991 

994 

1003 

990 

1973 

99fc 

985 

992 

984 

990 

989 

985 

990 

990 

992 

994 

993 

990 

1974 

99b 

987 

990 

984 

985 

985 

988 

988 

988 

984 

992 

993 

988 

1975 

99b 

995 

985 

987 

98b 

985 

98b 

987 

992 

992 

992 

99b 

990 

197b 

988 

995 

990 

985 

987 

987 

984 

987 

987 

98b 

989 

98b 

988 

1977 

990 

985 

991 

984 

9Bb 

984 

983 

984 

990 

994 

98b 

994 

988 

1978 

990 

983 

985 

982 

985 

985 

987 

988 

987 

992 

999 

987 

988 

1979 

98b 

985 

98b 

984 

988 

987 

989 

985 

991 

991 

988 

989 

987 

1980 

990 

993 

984 

984 

983 

985 

985 

987 

991 

988 

989 

989 

987 

MEAN    991. b   988. b   987.8   984,3   98b . 2   985.9   9eb.0   987.1   989.8   990.7   991.2   992. b 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1971 

1021 

1017 

1015 

1015 

1014 

1013 

1015 

1015 

1020 

1027 

1018 

102b 

1018 

1972 

1023 

1021 

1019 

1010 

1014 

1014 

1013 

1015 

1018 

1020 

1023 

1033 

1019 

1973 

102b 

1015 

1021 

1013 

1018 

1017 

1013 

1018 

1019 

1021 

1024 

1024 

1019 

1974 

102b 

1017 

1019 

1013 

1013 

1013 

101b 

101b 

101  7 

1013 

1021 

1023 

1017 

1975 

102b 

1025 

1014 

1015 

1014 

1013 

1014 

1015 

1020 

1021 

1021 

102b 

1019 

197b 

1018 

1025 

1019 

1013 

1015 

1015 

1012 

1015 

101b 

1014 

1018 

101b 

101b 

1977 

1020 

1015 

1020 

1012 

1014 

101  1 

101  1 

1012 

1018 

1022 

1015 

1024 

101b 

1978 

1020 

1012 

1015 

101  1 

1014 

1013 

1014 

1015 

1015 

1021 

1029 

101b 

101b 

1979 

101b 

1015 

1015 

1013 

101b 

1015 

101b 

1013 

1019 

1020 

1017 

1019 

101b 

1980 

1021 

1023 

1014 

1013 

1011 

1013 

1012 

1014 

1019 

101b 

1018 

1019 

101b 

MEAN 

1021 .7 

1018.5 

1017. • 

1  1012.8 

1014.3 

1013.; 

'  1013. b 

1014.8 

1018. ■ 

1  1019.5  1020.4 

1022. b 

1017 

LINO 

1019 

1018 

101  7 

1015 

1015 

1015 

1014 

1014 

1018 

1020 

1020 

1020 

1017 

TEMPERATURE 

DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

1971 

4 

.  1 

3 

1972 

3 

.  1 

5 

1973 

.9 

3 

1974 

2 

.3 

5 

1975 

1 

.3 

197b 

1 

.0 

2 

1977 

1 

.2 

7 

1978 

1 

.4 

4 

1979 

.2 

4 

1980 

-   2 

.2 

2 

MEAN 

.9 

3 

CLINO 

.  1 

2 

19 

.3 

22 

.2 

23, 

,  1 

20 

.  1 

22 

.7 

22, 

,  1 

18 

.b 

21 

.3 

18, 

,8 

20 

.8 

24 

.3 

23, 

,  1 

21 

.5 

23 

.9 

22, 

,8 

22 

.0 

22 

.3 

21  , 

,5 

20 

.  1 

22 

.8 

22, 

,b 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  72  28  73  14  55  3b  50       3  87  14  10  33  475 

1972  42  42  30  47  31  45  44  3b  87  91  28      2  525 

1973  38  3b  7b  51  54  23  72  b7  120  44  55  b4  700 

1974  3b  80  30  55  92  45  b  30  71  32  43  3b  55b 

1975  17  9  51  22  74  99  8  33  18  79  29  11  450 

197b  5b  29  4  44  125  79  b4  b4  2b  111  b4  47  713 

1977  25  42  13  21  24  29  10  42  12  14  49  18  299 

197B  20  2i>  58  52  b2  4  b  18  7b  20  21  73  43b 

1979  33  32  10  59  108  14  35  5b  30  30  1b4  2b  597 

1980  58  21  24  19  107  25  13  12  30  94  31  b3  497 

MEAN  39.7  34.5  3b. 9  38.4  73.2  39.9  30.8  3b . 1  55.7  52.9  49.4  37.3  524. 

CLINO  39  32  35  39  52  50  31  27  34  58  52  51  500 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


1871 

999 

998 

995 

998 

998 

998 

1000 

1000 

1003 

1008 

1'972 

999 

1000 

1000 

993 

998 

999 

997 

999 

1001 

1002 

1973 

1004 

99E> 

1002 

99b 

1002 

1001 

997 

1002 

1001 

1001 

1'374 

100& 

997 

1000 

995 

997 

998 

999 

1000 

999 

995 

1975 

1007 

1005 

995 

999 

998 

998 

998 

999 

1003 

1002 

1976 

1000 

1004 

1000 

997 

999 

1001 

998 

1001 

1001 

997 

1977 

1001 

998 

1005 

998 

1000 

998 

998 

998 

1003 

100b 

1978 

999 

993 

998 

994 

998 

999 

1000 

1001 

1000 

1003 

1979 

997 

994 

998 

997 

1002 

1000 

1002 

998 

1003 

1001 

1980 

1000 

1004 

996 

998 

99b 

998 

998 

1000 

1004 

998 

SPLIT  MARJAN  YUGOSLAVIA  WMO  13334   43  31N  01b  2bE   122  M 

NOTES  ON  PAGE  29 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FE8     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

998  1007  1000 

1004  1011  1000 

1004  1002  1001 

1002  1005  999 

1001  1005  1001 

1001  997  1000 

998  1004  1001 

1008  997  999 

998  1000  999 

1000  1000  999 

MEAN   1001.2   998.9   998.9   99b. 5   998.8   999,0   998.7   999.8  1001.8  1001.3  1001.4  1002.8    999.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1971  1015  1014 

1972  1015  1015 

1973  1020  1011 

1974  1022  1012 

1975  1022  1021 

197b  101b  1020 

1977  101b  1014 

1978  1014  1009 

1979  1013  1010 

1980  101b  1020 

MEAN   101b. 9  1014  .b  1014 
CLINO   1015    1014 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB 

1971  9.3  8.1  7,1  14.5  20.4  22.1  25 . b  27.0  18.7  15.3  11.9  9,5  15,8 

1972  8,8  10,0  13,1  14,4  18.3  23,9  25,4  23,8  18. b  13,9  11,9  8,9  15.9 

1973  8.3  7.8  9.2  11,9  20,0  22.7  25.7  25,5  22,5  17.2  11,3  8,3  15,9 

1974  9.4  10.3  11.8  13.1  17. b  21.5  25.2  2fc.5  21.8  12.8  11. b  9.2  15.9 

1975  8.5  7,8  11,3  14.0  19.2  21.7  25.2  24.1  23.0  Ib.b  11.2  9.b  Ib.O 

197b  7.0     9.4     9,0    13,4    18.8    22.5    24. b    21,2    18,9    17.5    12.1     8.4     15.2 

1977  9.2 

1978  7.8 

1979  b.O 

1980  b.2 


1011 

1013 

1013 

1013 

1015 

1014 

1018 

1024 

1013 

1023 

101b 

1015 

1009 

1014 

1014 

1012 

1014 

101b 

1018 

1018 

102b 

101b 

1018 

1012 

1017 

101b 

1012 

101b 

101b 

101b 

1020 

1017 

101b 

1015 

101  1 

1012 

1013 

1015 

1014 

1014 

1011 

1018 

1020 

1015 

1010 

1014 

1013 

1013 

1013 

1014 

1018 

1018 

1017 

1021 

101b 

101b 

1012 

1014 

101b 

1013 

101b 

101b 

1012 

101b 

1012 

1015 

1020 

1013 

1015 

101  3 

1012 

1013 

1018 

1020 

1013 

1020 

101b 

1014 

1009 

1014 

1014 

1015 

lOlfc 

101b 

1019 

1024 

1012 

1015 

1013 

1012 

101b 

1015 

1017 

1013 

1019 

101b 

1014 

101b 

1015 

1012 

1013 

1011 

1013 

1013 

1014 

1019 

1013 

1015 

101b 

1015 

1014.4 

101 1  .8 

1013.9 

1014.0 

1013.7 

1014.4 

1017.0 

101b. 7 

101b. 8 

1018.3 

1015.2 

1015 

1014 

1014 

1015 

1014 

1014 

101b 

1017 

101b 

101b 

1015 

13 

.  1 

17, 

.b 

14 

.0 

19 

,2 

13 

.4 

18, 

.8 

13 

4 

19 

,2 

12 

.9 

lb. 

.  1 

12 

.5 

19 

.5 

1  1 

.3 

15, 

.8 

PRECIPI TATION  MM 


1971 

137 

1972 

135 

1973 

104 

1974 

127 

1975 

27 

197b 

32 

1977 

89 

1978 

185 

1979 

125 

1980 

152 

MEAN 

1  1  1 

CLINO 

7b 

51 
241 
144 


13b 

39 

73b 

51 

7 

738 

33 

120 

bb7 

77 

25 

923 

104 

77 

875 

lb4 

184 

1  102 

73 

1  1  1 

7b8 

47 

107 

1034 

121 

19b 

1011 

130 

12b 

955 

93, b 

99,2 

880 

1  15 

1  13 

828 

EUROPE 


TITOGRAD/GOLUBOVCI  YUGOSLAVIA  WMO  13')fc2   42  22N  0)3     15E 

NOTES  ON  PAGE  23 

STATION  PRESSURE  MB 


1871 

1010 

1007 

100b 

1007 

100b 

100b 

1007 

1007 

1011 

1017 

1008 

101b 

1009 

1"372 

101  1 

1010 

1010 

1002 

1007 

1007 

1005 

1007 

1010 

1011 

1014 

1020 

1010 

1873 

1015 

lOOfc 

1011 

100b 

1011 

1010 

1005 

1010 

1010 

101  1 

1014 

1013 

1010 

1874 

101b 

1007 

1010 

1005 

100b 

100b 

1008 

1007 

1008 

1005 

1012 

1014 

1009 

1975 

1016 

1015 

100b 

1008 

1007 

100b 

100b 

1007 

1012 

1012 

1011 

1015 

1010 

197b 

1008 

1014 

1010 

100b 

1008 

1009 

100b 

1009 

1010 

1005 

101  1 

1008 

1009 

1977 

1012 

1009 

1014 

100b 

1008 

100b 

100b 

100b 

1011 

1015 

1008 

1014 

1010 

197B 

1010 

1004 

1008 

1004 

1008 

1008 

1008 

1009 

1009 

1013 

1018 

1007 

1009 

1979 

1008 

1005 

1008 

100b 

1010 

1008 

1010 

100b 

1012 

1010 

1008 

1010 

1008 

1980 

101  1 

1013 

100b 

100b 

1004 

1007 

100b 

1007 

1012 

1008 

1010 

1010 

1008 

MEAN  1011. B  1009.0  1008.9  1005. b  1007.5  1007.3  100b. 7  1007.5  1010.5  1010.7  1011.4  1012.7  1009.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

rEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  101b  1013  1012  1013  1012  1012  1013  1013  1017  1023  1015  1023  1015 

1972  1018  1017  101b  1009  1013  1013  1012  1013  1013  1018  1020  1027  101b 

1973  1021  1012  1018  1013  1017  101b  1011  101b  101b  1017  1021  1019  101b 

1974  1022  1014  101b  1011  1013  1013  1014  1013  1015  1012  1019  1020  1015 

1975  1022  1021  1012  1015  1013  1012  1012  1013  1018  1018  1018  1022  101b 


1012 

1013 

1012 

1012 

1013 

1013 

1017 

1023 

101b 

1009 

1013 

1013 

1012 

1013 

1013 

1018 

1018 

1013 

1017 

101b 

1011 

101b 

101b 

1017 

101b 

1011 

1013 

1013 

1014 

1013 

1015 

1012 

1012 

1015 

1013 

1012 

1012 

1013 

1018 

1018 

101b 

1013 

1014 

101b 

1012 

101b 

101b 

1011 

1020 

1013 

1015 

1012 

1012 

1012 

1017 

1021 

1014 

1010 

1014 

1014 

1014 

1015 

1015 

1019 

1014 

1012 

101b 

1014 

101b 

1012 

1018 

1017 

1012 

1013 

1011 

1013 

1012 

1013 

1018 

1014 

197b  101b  1021  101b  1013  1014  101b  1012  101b  101b  1011  1018  1014  1015 

1977  1018  1015  1020  1013  1015  1012  1012  1012  1017  1021  1015  1020  101b 

1978  1018  1010  1014  1010  1014  1014  1014  1015  1015  1019  1025  1014  1015 

1979  1014  1011  1014  1012  101b  1014  101b  1012  1018  1017  1015  101b  1015 

1980  1017  1020  1012  1013  1011  1013  1012  1013  1018  1014  101b  1017  1015 

MEAN  1018.2  1015.4  1015.0  1012.2  1013.8  1013.5  1012.8  1013. b  101b. 3  1017.0  1018.2  1019.2  1015.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  7.4  7.1  b.b          14.5  21.0  22.9  25.9  27. b  19.0  14,2  10.1  b.5  15.2 

1972  5.9  8.b  12.2    15.0  19.1  25.2  25.1  24.3  18.2  12.0  10.5  4.7  15.1 

1973  5.7  b.7  9.0    11.9  20.0  23.2  25.7  2b. 0  22.9  lb. 4  9.0  5.7  15.2 

1974  b.5  8.8  11.4    12.9  Ib.b  21.7  25.9  27.5  22.0  13.4  9.7  b.5  15.2 

1975  5.1  b.O  10.3    14.0  19. b  22.5  25.9  24.9  23.0  15.7  9.4  b.4  15.2 

197b  4.2  7.1  9.1    13 

1977  b.2  9.7  11.7    13 

1978  5.1  7.3  10. b    i; 

1979  4.4  8.2  11.1    M 

1980  3.2  7.2  9.2    11 


lb. 

3 

22 

.  7 

25 

.3 

25 

,  1 

18 

.2 

15.0 

20. 

,  1 

24 

.5 

24. 

8 

23. 

5 

20, 

,3 

15. b 

15, 

,5 

21 

.3 

24, 

,7 

25, 

,  7 

21 

.7 

lb.1 

18, 

,b 

22 

.8 

25, 

,4 

25, 

,  1 

20 

.5 

15.0 

19, 

,  1 

23 

.8 

27, 

,  1 

2b, 

.b 

22 

.2 

lb. 2 

PRECIPITATION  MM 


1971 

339 

1  13 

177 

1972 

248 

152 

33 

1973 

205 

229 

S2 

1974 

47 

152 

be 

1975 

41 

34 

143 

197b 

Ibt 

80 

158 

1977 

234 

205 

154 

1978 

187 

31b 

203 

1979 

341 

227 

15b 

1980 

172 

99 

210 

MEAN 

197.5 

1b0.7 

138 

CLINO 

lb8 

173 

13b 

158.8    95. b 


215 

7b 

245 

97 

1548 

219 

130 

179 

41 

1454 

210 

155 

215 

230 

1b35 

249 

523 

157 

75 

IbBl 

118 

244 

lb9 

b8 

1093 

107 

143 

248 

359 

1829 

127 

9b 

23b 

228 

1fe09 

342 

bb 

49 

239 

191  1 

53 

292 

412 

187 

23b2 

14 

328 

489 

259 

19b0 

lb5.4 

205.3 

239.9 

178.3 

1708 

105 

223 

224 

217 

158b 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


ZAGREB/GRIC  YUGOSLAVIA  WMO  1312"3   45  4'3N  015  53L       157  M 

NOTES  ON  PAGE  23 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1971 

999 

997 

994 

994 

994 

994 

998 

997 

1002 

1007 

995 

100b 

998 

1972 

1000 

997 

997 

991 

994 

99fc 

99b 

997 

999 

1001 

1000 

101  1 

998 

1973 

1005 

994 

1001 

993 

998 

998 

994 

1000 

999 

1001 

1002 

999 

999 

1974 

1004 

994 

998 

993 

993 

994 

997 

998 

997 

992 

998 

1001 

997 

1975 

1002 

lOOfc 

990 

995 

994 

99fc 

99b 

997 

1000 

1002 

1000 

1004 

999 

197b 

99fc 

1005 

1000 

994 

997 

999 

995 

999 

997 

994 

998 

994 

997 

1977 

997 

994 

1000 

995 

99t 

994 

995 

995 

1002 

1002 

995 

1004 

997 

1978 

997 

992 

995 

991 

994 

995 

998 

998 

998 

1003 

1009 

994 

997 

1979 

995 

994 

993 

993 

999 

997 

999 

99b 

1000 

1000 

997 

997 

997 

1980 

999 

1003 

993 

995 

993 

994 

994 

997 

1002 

99b 

998 

1000 

997 

MEAN    999.4   997. b   99b . 1   993.4   995.2   995.7   996.2   997.4   999. b   999.8   999.2  1001.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1971 

1019 

101  7 

1014 

1014 

1013 

1013 

1017 

101b 

1021 

1027 

1015 

102b 

1018 

1972 

1021 

101  7 

1017 

1010 

1014 

1012 

1014 

101b 

1019 

1020 

1020 

1034 

1018 

1973 

102b 

1014 

1021 

1013 

1018 

1017 

1013 

1019 

1018 

1020 

lOlfe 

1019 

1018 

1974 

1025 

1014 

1018 

1013 

1019 

1013 

101b 

101b 

1016 

1012 

1018 

1021 

1017 

1975 

1022 

102b 

1010 

1015 

1014 

1015 

1015 

101b 

1019 

1021 

1020 

1024 

1018 

197b 

1017 

1025 

1020 

1014 

101b 

1018 

1014 

1018 

101b 

1014 

1018 

1014 

1017 

1977 

101  7 

1014 

1020 

1014 

101b 

1013 

1013 

1014 

1021 

1022 

1014 

1025 

101  7 

1978 

1018 

1012 

1014 

1010 

1014 

1014 

1017 

1017 

1018 

1023 

1030 

1014 

1017 

1979 

1012 

1014 

1012 

1013 

1018 

101b 

1018 

1015 

1020 

1020 

101  7 

101  7 

101b 

1980 

1020 

1023 

1013 

1015 

1013 

1013 

1013 

101b 

1021 

1015 

1018 

1020 

1017 

MEAN 

1019.7 

1017. b 

1015.9 

1013.1 

1015.5 

1014.4 

1015.0 

101b. 3 

1018.9 

1019.4 

1018. b 

1021  .4 

1017.2 

CLING  1019.4  1017.8  1017.4  1015.3  1014.9  1015.7  1015.1  1015.5  1018.0  1018. b  1018.9  1019.3  1017.2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1971  .8  4.b  3.8  13.0  17. b  18.7  22.2  22.0  14.8  11.4  b.2  2.0  11.4 

1972  -    .b  5,0  9.7  11. b  15.4  20.0  21.2  19.8  14.1  10.5  b.5  2.0  11.3 

1973  .3  3.4  7.0  9.b  17.5  19.7  21.3  21.0  17.4  10.2  4.8  2 .b  11.2 

1974  2.2  7.2  9.4  11.3  15.0  18.0  21.0  22.1  lb. 8  7.7  7.3  4.b  11.9 

1975  5.b  3.2  8.4  11.9  17. b  18.4  21.3  20.0  19.3  10.9  5.2  2.1  12.0 

197b  2.5  1.7  4.1  11.8  lb. 5  19.2  22.1  17.7  15.5  11.5  8.4  1.8  11.1 

1977  3.2  8.3  11.0  10.4  lb. 4  20.3  20.7  20.2  14.7  12.5  b.9  .9  12.1 

1978  1.4  2.1  8.4  10. b  14.0  18.8  19. b  19.0  15.8  11.1  2.2  2.1  10.4 

1979  -    .3  3.1  9.1  10.9  17.5  21.5  19.9  19.7  lb. 8  10. b  7.0  5.4  11.8 

1980  -    .7  4.2  b.9  9.4  13.5  18.9  20.2  20.7  lb. 5  11.4  5.1  .b  10. b 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1971  44  lb  hi,  54  42  b3      38  131  4b      11  80  25  bib 

1972  bO  52  4b  152  140  8b  225      b1  88      24  113  lb  10b3 

1973  38  50  11  81  24  75      82      33  97      18  5b  43  bu8 

1974  4b  34  32  3b  189  127      52  118  1.42  224  b2  22  1084 

1975  18  12  57  44  71  117  104      99  29     93  51  51  746 

197b     27  30  4b  92  52  79  123      52  94      92  86  104  877 

1977  80  bb  54  91  28  b4  110  105  90      b5  159  50  9b2 

1978  4b  45  69  54  114  62  115      70  75      52  17  61  780 

1979  111  71  82  47  lb  93  119      84  53      b7  90  84  917 

1980  42  2b  61  75  71  67      67      94  81  162  154  77  977 

MEAN     51.2  40.2  52.4  72.6  74.7  83.3  103.5    84.7  79.5    80.8  86.8  53.3  863.0 

CLINO     5b  54  47  59  8b  95      79      74  70      88  89  67  864 


EUROPE 


ZAGREB/MAKSIHIH  YUGOSLAVIA  HMO  13130   45  4<3N  Otb  02E   123  M 

NOTES  ON  PAGE  2? 

STATION  PRESSURE  MB 


\37\ 

1003 

1002 

<3"38 

•iSS 

888 

888 

1002 

1001 

100b 

101  1 

888 

1010 

1002 

1S72 

1005 

1001 

1002 

335 

888 

1000 

1000 

1001 

1003 

1005 

1004 

1016 

1003 

1973 

lOOS 

S<38 

lOOfe 

337 

1002 

1002 

888 

1004 

1003 

1005 

1006 

1003 

1003 

1374 

1008 

■3  "38 

1002 

'3<37 

887 

888 

1001 

1001 

1000 

886 

1002 

1006 

1001 

1'375 

1007 

1010 

g'34 

1000 

888 

1000 

1000 

1001 

1004 

100b 

1004 

1008 

1003 

l<37fc 

1001 

100<3 

1005 

qqs 

1001 

1003 

888 

1003 

1001 

888 

1002 

888 

1002 

ig77 

1001 

3-38 

1005 

ggg 

1000 

888 

888 

888 

lOOfc 

100b 

888 

1008 

1001 

n78 

1002 

ggfc 

ggg 

885 

888 

888 

1001 

1002 

1001 

1007 

1014 

888 

1001 

n7'3 

■3  "3 -3 

■338 

<387 

8S7 

1003 

1001 

1003 

1000 

1005 

1004 

1001 

1001 

1001 

ISBO 

1004 

1008 

■3  "37 

888 

887 

888 

888 

1001 

100& 

1000 

1002 

1004 

1001 

MEAN   1003.8  1001.8  1000.5   887.6   888.2   888.7  1000.0  1001.2  1003.5  1003.8  1003.3  1005.4   1001. b 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 


1871 

1018 

1017 

1014 

1014 

1013 

1013 

1017 

1016 

1022 

1027 

1015 

1027 

1018 

1872 

1021 

1017 

101  7 

1010 

1014 

1015 

1015 

1016 

1018 

1020 

1020 

1032 

1018 

1873 

102b 

1014 

1022 

1013 

1018 

1017 

1013 

1018 

1018 

1021 

1022 

1018 

1018 

1874 

1024 

1014 

1017 

1013 

1012 

1013 

1016 

1016 

101b 

1012 

1018 

1021 

101b 

1875 

1023 

102b 

'010 

1015 

1014 

1015 

1015 

1016 

1020 

1021 

1020 

1025 

1018 

187b 

101  7 

1025 

1021 

1014 

lOlfe 

1018 

1014 

1018 

1017 

1014 

1018 

1014 

1017 

1877 

1017 

1014 

1020 

1014 

1016 

1013 

1014 

1014 

1022 

1022 

1014 

1025 

1017 

1878 

1018 

1012 

1014 

1010 

1014 

1014 

1016 

1017 

1017 

1023 

1030 

1014 

1017 

1878 

1015 

1014 

1012 

1013 

1018 

1016 

1018 

1015 

1020 

1020 

1017 

1017 

101b 

1880 

1020 

1024 

1013 

1015 

1013 

1013 

1013 

1016 

1021 

1015 

1018 

1020 

1017 

MEAN 

1020.0 

1017.7 

1016.0 

1013.1 

1  1014.8 

1014.7 

1015. 1 

1  101b. 3  1018.2 

1018.5 

1018.2 

1021 .4 

1017 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1871  -    .8  3. 

1872  -   1,1  4 . 

1873  -    .4  2. 

1874  1.4  b. 

1875  4.4  2. 

187b  1.4 

1877  2.3  5. 
187B  .5 

1878  -   1.8  2. 
1880  -   1.7  2. 


PRECIPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 

1871  28  lb  61  55      43  74  26 

1872  52  48  44  141  127  64  18b 

1873  31  47  10  80      2b  74  b3 

1874  42  38  28  35  205  124  4b 

1875  18  10  54  35     68  83  111 

1876  26  25  42  81      52  87  104 

1877  84  68  60  86      17  43  120 

1878  36  36  65  58  117  63  88 
1878  88  68  78  48  21  80  142 
1880  36  31  64  73      71  6b  5b 

MEAN  45.1  38.8  50.8  70.2    74.7  77.8  84 

CLINO  55  52  45  bO     88  84  81 


13.2 

8.2 

13.1 

8.4 

lb.  1 

8.7 

8 

58 

22 

560 

22 

1  14 

16 

868 

15 

58 

52 

605 

218 

b3 

24 

1081 

108 

50 

50 

724 

82 

78 

88 

828 

67 

1b3 

4b 

882 

51 

15 

50 

732 

b5 

88 

86 

817 

171 

145 

68 

838 

81  .8 

83.3 

51  .4 

825 

EUROPE 


INDEXES 
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ALPHABETICAL  INDEX  -   ALL  STATIONS  OR  ELEMENTS 


CODE  OF  DATA   PRESENTED 


P;     PRESSURE  AT  STATION   LEVEL 
M:     PRESSURE  AT  SEA  LEVEL 


T:     TEMPERATURE 
R:     PRECIPITATION 


NAME 


WHO    DATA    PAGE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


WMO    DATA     PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


ABERDEEN/DYCE  APT 

03091 

PMTR 

335 

28 

CZESTOCHOWA 

12550 

PMTR 

217 

22 

AOANA/I  NCI  RLI  K 

17350 

PMTR 

302 

27 

DAMASCUS  AIRPORT 

40080 

PMTR 

295 

26 

AFYON 

I71S0 

PMTR 

303 

27 

DE  BILT 

06260 

PMTR 

202 

20 

AJ  ACCI  0/CAMPO  DEL  ORO 

07761 

PMTR 

76 

II 

DEBRECEN 

12682 

PMTR 

144 

15 

ALEPPO 

40007 

PMTR 

294 

26 

DEIR  ALU 

TR 

185 

18 

ALICANTE 

0B3S9 

PMTR 

257 

24 

DEIR  EZZOR 

40045 

PMTR 

296 

26 

ALMERIA 

084B8 

PMTR 

258 

24 

DIJON 

07280 

PMTR 

81 

11 

AMMAN  AIRPORT 

40270 

P  TR 

183 

18 

Dl  YARBAKI  R 

17280 

PMTR 

310 

27 

ANKARA/CENTRAL 

17130 

PMTR 

304 

27 

DUBLIN  AIRPORT 

03969 

PMTR 

155 

16 

ANTALYA 

17300 

PMTR 

305 

27 

ECHTERNACH 

06597 

MTR 

107 

19 

AQABA  AIRPORT 

40340 

P  TR 

184 

IB 

EDI NBURGH/TURNHOUSE  APT  03160 

PMTR 

339 

28 

ARAXOS 

166S7 

PMTR 

128 

14 

EOIRNE 

17050 

PMTR 

311 

27 

ARHANCEL'SK 

22SS0 

PMTR 

353 

28 

EIUT 

40199 

PMTR 

165 

17 

ASTRAHAN 

34880 

P  TR 

354 

28 

EUZIC 

17202 

PMTR 

312 

27 

ATHENS/HELLI  Nl  KON 

16716 

PMTR 

129 

14 

EMDEN-WOLTHUSEN 

10202 

PMTR 

109 

12 

ATHENS/OBSERVATORY 

16714 

PMTR 

130 

14 

ERFURT-BI  NDERSLEBEN 

09554 

PMTR 

96 

12 

BADAJOZ/TALAVERA  LA  REAL0S330 

PMTR 

259 

24 

ERZI NCAN 

17092 

PMTR 

313 

27 

BARCELONA 

08180 

PMTR 

260 

24 

ERZURUM 

17096 

PMTR 

314 

27 

BASEL-BI  NNI  NCEN 

0664S 

PMTR 

287 

26 

ESKDALEMUI R 

03162 

PMTR 

340 

28 

BEIA 

08562 

PMTR 

235 

22 

ESSEN 

10410 

PMTR 

110 

12 

BELFAST/ALDERCROVE  APT 

03917 

PMTR 

336 

28 

EVORA 

08557 

PMTR 

239 

22 

BELMULLET 

03976 

PMTR 

149 

16 

FARO 

08554 

PMTR 

240 

22 

BEN-CURION  AIRPORT 

40180 

PMTR 

164 

17 

Fl CHTELBERC 

09578 

TR 

97 

12 

BEOCRAD 

13274 

PMTR 

378 

29 

FLORYA 

PMTR 

315 

27 

BERGEN/FREDRI  KSBERC 

01316 

PMTR 

204 

20 

FRANKFURT/MAI  N  Al RPORT 

10637 

PMTR 

111 

12 

BERLI  N-DAHLEM 

10381 

PMTR 

107 

12 

FRI  EDRI CHSHAFEN 

10934 

PMTR 

112 

12 

BERLI N-TEMPELHOF 

10384 

PMTR 

108 

12 

CAZI  ANTEP 

17260 

PMTR 

316 

27 

BEYROUTH (AEROPORT) 

40100 

PMTR 

190 

18 

GDANSK/REBI  ECHOWO 
CEI  SENHEI M 

12150 

PMTR 

218 

22 

Bl  ALYSTOK 

12295 

PMTR 

216 

22 

10628 

PMTR 

113 

12 

Bl RMI NCHAM/ELMDON  APT 

03534 

PMTR 

337 

28 

GENEVE/COI  NTRI  N 

06700 

PMTR 

288 

26 

BIRR 

03965 

PMTR 

150 

16 

GLAMORCAN/RHOOSE  APT 

03715 

PMTR 

341 

28 

Bl  STRi  TA 

15085 

PMTR 

249 

24 

GOERLI  TZ 

09499 

PMTR 

98 

12 

BOOO  VI 

01152 

PMTR 

205 

20 

COTEBORC/SAVE 

02512 

PMTR 

276 

25 

BOLU 

17070 

PMTR 

306 

27 

CRAZ-THALERHOF 

11240 

PMTR 

38 

7 

BORDEAUX/MERI  CNAC 

07510 

PMTR 

77 

tl 

GREI  FSWALD-WI  ECK 

09184 

PMTR 

99 

12 

BOURCES 

07255 

PMTR 

78 

II 

H-4 

40250 

P  TR 

186 

IB 

BOURNEMOUTH/HURN  APT 

03862 

PMTR 

338 

28 

HAMA 

40030 

PMTR 

297 

26 

BRACANCA 

08575 

P  TR 

236 

22 

HAMBURC/FUHLSBUETTEL 

10147 

PMTR 

114 

12 

BRATISLAVA  1  VANKA 

11616 

PMTR 

57 

10 

HANNOVER-LANGENHACEN 

10338 

PMTR 

115 

12 

BREST/GUI  PAVAS 

07110 

PMTR 

79 

II 

HAPARANDA 

02196 

PMTR 

277 

25 

BRI  NDI  SI 

16320 

PMTR 

168 

le 

HAR'KOV 

34300 

PMTR 

355 

28 

BRNO/TURANY  AIRPORT 

11723 

PMTR 

58 

10 

HARNOSAND 

02361 

PMTR 

278 

25 

BUCURESTI /Fl  LARET 

15422 

PMTR 

250 

24 

HELSI  NKI  -VANTAA 

02974 

MTR 

68 

11 

BUDAPEST/LORI  NC 

12843 

PMTR 

142 

IS 

HERAKLI  ON-CRETE 

16754 

PMTR 

131 

14 

BUDAPEST/METEOROLOCI  A 

12840 

PMTR 

143 

IS 

HOHENPEI  SSENBERG 

10962 

P  TR 

116 

12 

BURGAS 

15655 

PMTR 

48 

9 

HVAR 

13335 

PMTR 

379 

29 

BURGOS/VI  LLAFRI A 

08075 

P  TR 

261 

24 

lASI 

1 5090 

PMTR 

252 

24 

BURSA 

17116 

PMTR 

307 

27 

1 NNSBRUCK-UNI  VERSI  TY 

11120 

PMTR 

39 

7 

CABO  CARVOEIRO 

08530 

PMTR 

237 

22 

IRBID 

40255 

P  TR 

187 

18 

CAGLI  ARI  /ELMAS 

16560 

PMTR 

169 

IB 

1  SPARTA 

17240 

PMTR 

317 

27 

CANAKKALE 

17112 

PMTR 

308 

27 

ISTANBUL/GOZfEPE 

17062 

PMTR 

318 

27 

CANKI  Rl 

PMTR 

309 

27 

IZMIR 

17220 

PMTR 

319 

27 

CASEMENT  AERODROME 

PMTR 

151 

16 

JERUSALEM  CENTER 

40184 

P  TR 

166 

17 

CATANI A/FONTANAROSSA 

16460 

PMTR 

170 

18 

JOKIOINEN 

02963 

MTR 

69 

11 

CHEB 

11406 

PMTR 

59 

10 

JONKOPINC  FLYCPLATS 

02550 

PMTR 

279 

25 

CHERBOURG/MAUPERTUS 

07024 

PMTR 

80 

11 

J  YVASKYLA 

02935 

MTR 

70 

II 

CLAREMORRI  S 

03970 

PMTR 

152 

16 

KAIAANI 

02897 

MTR 

71 

11 

CLERVAUX 

06585 

MTR 

196 

19 

KAUMATA 

16726 

PMTR 

132 

14 

CLONES 

03974 

PMTR 

153 

16 

KALTENNORDHEI M 

PMTR 

100 

12 

CLUJ  -NAPOCA 

15120 

PMTR 

251 

24 

KAMI  SHLI 

40001 

PMTR 

298 

26 

COI  HBRA 

08549 

PMTR 

238 

22 

KARASJOK 

01065 

PMTR 

206 

20 

COPENHAGEN 

06186 

PMTR 

66 

10 

KARESUANDO 

02080 

PMTR 

280 

25 

CORK  AIRPORT 

03955 

PMTR 

154 

16 

KARLSTAD  FLYGPLATS 

02418 

PMTR 

281 

25 
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DATA 

PAGE 

NAHE 

INDEX 

PRE- 

NUMBER 

NUMBERS  SENTED 

DATA  NOTES 

KASSEL 

10438 

PMTR 

117 

12 

KASTAUONU 

17074 

PMTR 

320 

27 

KAUNAS 

28629 

PMTR 

356 

28 

KAYSERI 

PMTR 

321 

27 

KAZAN' 

27S9S 

P  TR 

357 

28 

KERKYRA. CORFU 

16641 

PMTR 

133 

14 

KEW 

03775 

PMTR 

342 

28 

KIEV 

3334S 

PMTR 

358 

28 

KILKENNY 

03960 

PMTR 

156 

16 

KIROV 

27196 

PMTR 

359 

26 

Kl  RSEHI R 

17160 

PMTR 

322 

27 

KLACENFURT-ANNABI  CHL 

11231 

PMTR 

40 

7 

KLODZKO 

12520 

PMTR 

219 

22 

KONYA 

17244 

PMTR 

323 

27 

KORCA 

13629 

PMTR 

33 

7 

KOSICE 

11968 

PMTR 

60 

10 

KOSZALI N 

12105 

PMTR 

220 

22 

KRAKOW/BALI  CE 

12566 

PMTR 

221 

22 

L-VOV 

33393 

PMTR 

361 

28 

LA  CORUNA 

08001 

PMTR 

262 

24 

URI  SSA 

16648 

PMTR 

134 

14 

UTTAKIA 

40022 

PMTR 

299 

26 

LEEWNC 

03257 

PMTR 

343 

28 

LEI  PZI C-UOCKAU 

PMTR 

101 

12 

LENINCRAD(TOVN/VILLE) 

26063 

PMTR 

360 

28 

LERTICK 

03005 

PMTR 

344 

28 

LIUNOS  1  ..AEGEAN  IS. 

16650 

PMTR 

135 

14 

LI  UOCES/BELLECARDE 

07434 

PMTR 

82 

11 

LI  NDENBERC 

09393 

PMTR 

102 

12 

LI  SBOA/PORTEU 

08536 

PMTR 

241 

22 

LIVNO 

13340 

P  TR 

380 

29 

LONDON/CATWI CK  APT 

03776 

PMTR 

345 

28 

LUGANO 

06770 

PMTR 

289 

26 

LU4A 

16597 

MTR 

200 

19 

LUXEMBOURG/BECGEN 

06589 

MTR 

198 

19 

LYON/BRON 

07480 

PMTR 

83 

11 

MA-AN 

40310 

P  TR 

188 

18 

MAORI  D/BARAJ  AS 

08221 

PMTR 

283 

24 

MAORI  D/RETI  RO 
MAHON/BALEARI C  1  SUNOS 

08222 

PMTR 

264 

24 

08314 

PMTR 

265 

24 

HAKKAUR  FYR 

01092 

TR 

207 

20 

MAUTYA 

17200 

PMTR 

324 

27 

MALIN  HEAO 

03980 

PMTR 

157 

16 

MANCHESTER/RI  NCTAY  APT 

03334 

PMTR 

346 

28 

MARINA  01  GINOSA 

16325 

PMTR 

171 

18 

MARSEI  LLE/MARI GNANE 

07650 

PMTR 

84 

II 

MESSI  NA 

16420 

PMTR 

172 

18 

METHONI 

16734 

PMTR 

136 

14 

Ml  UNO/LI  NATE 

16080 

PMTR 

173 

18 

MINSK 

26850 

PMTR 

362 

28 

MISKOLC 

12772 

PMTR 

145 

15 

MOSKVA 

27612 

P  TR 

363 

28 

MUENCHEN/RI  EM 

10866 

PMTR 

118 

12 

MUGU 

17292 

PMTR 

325 

27 

MULLI  NGAR 

03971 

PMTR 

158 

16 

MURMANSK 

22113 

PMTR 

364 

28 

NANCY/ESSEY 

07180 

PMTR 

85 

II 

NANTES 

07222 

PMTR 

86 

11 

NAPOLI  /CAPODI  CHI  NO 

16289 

PMTR 

174 

18 

NICE/COTE  O'AZUR 

07690 

PMTR 

87 

II 

NICOSIA  TOWN 

17606 

MTR 

55 

9 

Nl MES/COURBESSAC 

07845 

PMTR 

88 

11 

NORTH  FRONT 

08495 

PMTR 

126 

14 

NUERNBERC/KRAFTHOF 

10763 

PMTR 

119 

12 

ODESSA 

33837 

PMTR 

365 

28 

OPOLE 

12530 

PMTR 

222 

22 

ORUND  1  1 1 

01241 

PMTR 

208 

20 

OSLO/BLI  NOERN 

01492 

PMTR 

209 

20 

OSLO/CARDERMOEN 

01384 

PMTR 

210 

20 

OSTERSUND/FROSON 

02226 

PMTR 

282 

25 

OSTRAVA/MbSNOV  AIRPORT 

11782 

PMTR 

61 

10 

PALkA/BALEARIC  ISLANDS 

08301 

PMTR 

266 

24 

PALMYRA 

40061 

PMTR 

300 

26 

PARIS/LE  BOURGET 

07150 

PMTR 

89 

11 

PATRAI 

16689 

PMTR 

137 

14 

PAYERNE  /ST.AEROL. 

06610 

PMTR 

290 

26 

PECS 

12942 

PMTR 

146 

15 

PENHAS  DOURADAS 

08568 

P  TR 

242 

22 

nio 

DATA 

PAGE 

NAME 

INDEX 

PRE- 

NUMBER 

NUMBERS 

SENTED  DATA 

NOTES 

PERPI CNAN 

07747 

PMTR 

90 

11 

PESCARA 

16230 

PMTR 

175 

IB 

PI SA/SAN  CI  USTO 

16158 

PMTR 

178 

18 

PJ  ATI  CORSK 

37050 

P  TR 

366 

28 

PLEVEN 

15528 

PMTR 

49 

9 

PLOVOI  V 

15625 

PMTR 

50 

9 

PLYMOUTH/MOUNT  BATTEN 

03827 

PMTR 

347 

28 

POLLENSA/BALEARI  C  1  SUI 
PONFERRADA 

HD08307 

PMTR 

267 

24 

38053 

PMTR 

268 

24 

POPRAD/TATRY 
PORTALEGRE 

11934 

PMTR 

62 

10 

08571 

P  TR 

243 

22 

PORTO/PEDRAS  RUBRAS 

08545 

PMTR 

244 

22 

POTSDAM 

09379 

PMTR 

103 

1? 

POZNAN-UVI  CA 

12330 

PMTR 

223 

22 

PRAHA/RUZYNE  Al  RPORT 

II5I8 

PMTR 

63 

10 

PRZEMYSL 

12695 

PMTR 

224 

22 

RAYACK 

40102 

P  TR 

192 

18 

REBOLY 

22602 

PMTR 

367 

28 

RIZE 

17040 

PMTR 

326 

27 

ROCHES  POINT 

03952 

PMTR 

159 

16 

ROMA/FI  UMI  CI  NO 

16242 

PMTR 

177 

IB 

ROSSURE 

03957 

PMTR 

160 

16 

ROSTOV-NA-DONU 

34731 

P  TR 

368 

28 

SAARBRUECKEN-ENSHEI M 

10708 

PMTR 

120 

12 

SAENTI S 

06680 

P  TR 

291 

28 

SAGRES 

08538 

PMTR 

245 

22 

SALZBURG-MAXCUN 

11150 

PMTR 

41 

7 

SAMOS  1 ..AEGEAN  IS. 

16723 

PMTR 

138 

14 

SAMSUN 

17030 

PMTR 

327 

27 

SANDOMI  ERZ 

12585 

PMTR 

225 

22 

SANTANDER 

08023 

PMTR 

269 

24 

SARAJ  EVO 

13354 

PMTR 

381 

29 

SARATOV 

34172 

PMTR 

369 

28 

SCHLESWI G 

10035 

PMTR 

121 

12 

SEVI  LU/TASUDA 

08390 

PMTR 

270 

24 

SHANNON  AIRPORT 

03962 

PMTR 

161 

16 

SHKODRA  AIRPORT 

13600 

PMTR 

34 

7 

SHUMEN 

15544 

PMTR 

51 

9 

SIBIU 

15260 

PMTR 

253 

24 

SI  IRT 

17210 

PMTR 

328 

27 

SIMFEROPOL- 

33946 

PMTR 

370 

28 

SISAK 

PMTR 

382 

29 

SIVAS 

17090 

PMTR 

329 

27 

SKOPJ  E/PETROVAC 

13586 

PMTR 

383 

29 

SLIAC 

11903 

PMTR 

64 

10 

SODANKYU 

02838 

MTR 

72 

11 

SOFIA 

15614 

PMTR 

52 

9 

SONNBLI  CK 

11146 

P  TR 

42 

7 

SPLIT  MARJAN 

13334 

PMTR 

264 

29 

ST.  POELTEN 

11028 

PMTR 

43 

7 

STAVANGER/SOLA 

01415 

PMTR 

211 

20 

STENSELE 

02127 

PMTR 

283 

25 

STOCKHOLM/BROMMA 

02464 

PMTR 

284 

25 

STORNOWAY 

03028 

PMTR 

348 

28 

STRASBOURG/ENTZHEI  M 

07190 

PMTR 

91 

11 

STUTTGART- ECHTERDI  NGEN 

10738 

PMTR 

122 

12 

SULI  NA 

15360 

PMTR 

254 

24 

SUWALKI 

12195 

PMTR 

226 

22 

SZCZECI  N/DABI  E 

12205 

PMTR 

227 

22 

SZEGED 

12982 

PMTR 

147 

15 

TALLIN 

26038 

PMTR 

371 

28 

TBI  LI  SI 

37549 

P  TR 

372 

28 

THESSALONI  Kl  /Ml  KRA 

16622 

PMTR 

139 

14 

Tl  Ml  SOARA 

15247 

PMTR 

255 

24 

TIRANA  AIRPORT 

13615 

PMTR 

35 

7 

TIREE 

03J0O 

PMTR 

349 

28 

TI TOCRAD/GOLUBOVCI 

13462 

PMTR 

385 

29 

TORUN 

12250 

PMTR 

228 

22 

TOULON 

07660 

PMTR 

92 

11 

TOULOUSE/BLAGNAC 

07630 

PMTR 

93 

11 

TRABZON 

17038 

PMTR 

330 

27 

TRAPANI  /Bl  RGI 

16429 

PMTR 

178 

18 

TRAPPES 

07145 

PMTR 

94 

11 

TRI  ER-PETRI  SBBRG 

10609 

PMTR 

123 

12 

TRI  ESTE 

16110 

PMTR 

179 

18 

TRI  POLI 

40103 

PMTR 

193 

18 

TROHSO/LANCNES 

01025 

PMTR 

212 

20 

TRONDHEI  H/TYHOLT 

01258 

PMTR 

213 

20 

EUROPE 
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WHO    DATA     PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


NAME 


WHO    DATA     PACE 

I  NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


TURKU 

02972 

HTR 

73 

11 

VORONEZ 

34122 

PMTR 

375 

28 

UCCLE 

06447 

PMTR 

46 

8 

VRATZA 

15505 

PMTR 

53 

9 

ULUKI  SLA 

PMTR 

331 

27 

VYTECRA 

22837 

PMTR 

376 

28 

URFA 

17270 

PMTR 

332 

27 

WADDI  NGTON 

03377 

PMTR 

351 

28 

VAASA 

02911 

MTR 

74 

II 

WAHNSDORF 

09486 

PMTR 

104 

12 

VALENCI A/VI VEROS 

0S2SS 

PMTR 

271 

24 

VARNEMUENDE 

09170 

PMTR 

105 

12 

VALENTIA  OBSERVATORY 

03953 

PMTR 

162 

16 

WARSZAIA/OKECI E 

12375 

PMTR 

229 

22 

VALUDOLI  D 

08141 

PMTR 

272 

24 

Wl  EN/HOHE-WARTE 

11035 

PMTR 

44 

7 

VALLEY 

03302 

PMTR 

350 

28 

WROCUW-STRACHOWI CE 

12424 

PMTR 

230 

22 

VAN 

17170 

PMTR 

333 

27 

ZACREB/CRI C 

13129 

PMTR 

386 

29 

VAROO 

01098 

PMTR 

214 

20 

ZACREB/MAKSI  Ml  R 

13130 

PMTR 

387 

29 

VELIKI  E  LUKI 

26477 

PMTR 

373 

28 

ZAKOPANE 

12625 

P  TR 

231 

22 

VENEZI A/TESSERA 

I6I0S 

PMTR 

180 

18 

ZAKYNTHOS  1  ..IONIAN  IS. 

16705 

PMTR 

UO 

M 

VERONA/VI  LLAFRANCA 

16090 

PMTR 

181 

18 

ZAMOSC 

12595 

PMTR 

232 

22 

VI  ANA  DO  CASTELO 

08S43 

PMTR 

246 

22 

ZARACOZA 

08161 

PMTR 

273 

24 

VI  LA  REAL 

06566 

PMTR 

247 

22 

ZARACOZA/SANJURJO 

08160 

PMTR 

274 

24 

VI  SBY  FLYCPUTS 

02590 

PMTR 

285 

25 

Zl  ELONA  CORA 

12400 

PMTR 

233 

22 

VLORA 

13622 

PMTR 

36 

7 

ZUCSPI  TZE 

10961 

P  TR 

124 

12 

VOLOGDA 

27037 

PMTR 

374 

28 

ZURI CH/TOWN/VI  LLE/ 

06660 

PMTR 

292 

26 

EUROPE 
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ALPHABETICAL  INDEX   -   WITHIN  GEOGRAPHIC  AREA  OR  COUNTRY 


CODE  OF  DATA   PRESENTED 


P:     PRESSURE  AT  STATION  LEVEL 
M:     PRESSURE  AT  SEA  LEVEL 


T:     TEMPERATURE 
R:     PRECIPITATION 


WHO    DATA    PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


NAME 


WHO    DATA    PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTEP  DATA  NOTES 


KORCA 

SHXODRA  AIRPORT 
TIRANA  AIRPORT 
VLORA 


13629  PMTR  33  7 

13600  PMTR  34  7 

I361S  PMTR  35  7 

13622  PMTR  36  7 


DENMARK 
COPENHAGEN 

FINLAND 


06186      PMTR 


AUSTRIA 


CRAZ-THALERHOP 

I NNSBRUCK-UNI  VERSI  TY 

KUCENFURT-ANNABI  CHL 

SALZBURG-MAXCUN 

SONNBLI CK 

ST.    POELTEN 

II EN/HOHE-IARTE 


11240 
11120 
11231 
11150 
11146 
11028 
11035 


PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
P  TR 
PMTR 
PMTR 


HELSI  NKI  -VANTAA 

JOKIOINEN 

J  YVASKYLA 

KAJAANI 

SOOANKYLA 

TURKU 

VAASA 


02974 

MTR 

68   11 

02963 

HTR 

69   11 

02935 

MTR 

70   11 

02897 

MTR 

71    11 

02836 

MTR 

72   11 

02972 

MTR 

73   11 

02911 

MTR 

74   11 

BELGIUM 
UCCLE 

BULGARIA 


06447       PMTR 


BURGAS 
PLEVEN 
PLOVOI  V 
SHUMEN 

son  A 

VRAHA 

15655 
15526 
15625 
15544 
15614 
15505 

PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 

48 
49 
50 
51 
52 
53 

CYPRUS 

NICOSIA  TOWN 

17606 

MTR 

55 

9 

CZECHOSLOVAKIA 

BRATISLAVA  1  VANKA 

BRNO/TURANY  AIRPORT 

CHEB 

KOSI CE 

OSTRAVA/MOSNOV  AIRPORT 

POPRAD/TATRY 

PRaHA/RUZYNE  AIRPORT 

SLIAC 

I1B16 
11723 
11406 
11968 
11782 
11934 
11518 
11903 

PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

AJ ACCI 0/CAMPO  DEL  ORO 

07761 

PMTR 

76   11 

BORDEAUX/MERI  CNAC 

07510 

PMTR 

77   11 

BOURCES 

07255 

PMTR 

78   11 

BREST/GUI  PAVAS 

07110 

PMTR 

79   11 

CHERBOURC/MAUPERTUS 

07024 

PMTR 

80   11 

DIJON 

07280 

PMTR 

81    11 

LI  MOCES/BELLECARDE 

07434 

PMTR 

82   11 

LYON/BRON 

07480 

PMTR 

83   11 

MARSEI  LLE/MARI  GNANE 

07650 

PMTR 

84   11 

NANCY/ESSEY 

07180 

PMTR 

85   11 

NANTES 

07222 

PMTR 

86   11 

NICE/COTE  D'AZUR 

07690 

PMTR 

87   11 

Nl MES/COURBESSAC 

07645 

PMTR 

88   11 

PARIS/LE  BOURCET 

07150 

PMTR 

89   11 

PERPI GNAN 

07747 

PMTR 

90   11 

STRASBOURG/ENTZHEI M 

07190 

PMTR 

91    11 

TOULON 

07660 

PMTR 

92   11 

TOULOUSE/BLAGNAC 

07630 

PMTR 

93   It 

TRAPPES 

07145 

PMTR 

94   II 

GERMAN  DEMOCRATIC  REP. 


ERFURT  -Bl  NDERSLEBEM 

09554 

PMTR 

96 

12 

Fl CHTELBERC 

09578 

TR 

97 

12 

GOERlI  TZ 

09499 

PMTR 

98 

12 

CREI  FSWALD-WI  ECK 

09184 

PMTR 

99 

12 

KALTENNORDHEI M 

PMTR 

100 

12 

LEI  PZI  C-MOCKAU 

PMTR 

101 

12 

LI  NDENBERG 

09393 

PMTR 

102 

12 

POTSDAM 

09379 

PMTS 

103 

12 

WAHNSDORF 

09486 

PMTR 

104 

12 

WARNEMUENDE 

09170 

PMTR 

105 

12 

396 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


WMO    DATA     PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


NAME 


WHO    DATA     PACE 

I  NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


GERMANY.  FED.  REP.  OF 


ISRAEL 


BEN-CURI  ON  Al  RPORT 

40160 

PMTR 

164 

17 

BERLI  N-DAHLEM 

1 0381 

PMTR 

107 

12 

EIUT 

40199 

PMTR 

165 

17 

BERLI N-TEMPELHOF 

10384 

PMTR 

108 

12 

JERUSALEM  CENTER 

40184 

P  TR 

166 

17 

EMDEN-fOLTHUSEN 

10202 

PMTR 

109 

12 

ESSEN 

I04I0 

PMTR 

no 

12 

FRANKFURT/MAIN  AIRPORT 

10637 

PMTR 

111 

12 

FRI EDRI  CHSHAFEN 

10934 

PMTR 

112 

12 

ITALY 

CEI  SENHEI  M- 

10628 

PMTR 

113 

12 

HAMBURC/FUHLSBUETTEL 

10147 

PMTR 

114 

12 

HANNOVER-LANCENHACEN 

10338 

PMTR 

lis 

12 

BRI NDI  SI 

16320 

PMTR 

168 

HOHENPEI  SSENBERG 

10962 

P  TR 

116 

12 

CAGLI  ARI  /ELMAS 
CATANt  A/FONTANAROSSA 

16560 

PMTR 

1C9 

KASSEL 

10438 

PMTR 

117 

12 

16460 

PMTR 

170 

MUENCHEN/RI  EM 

10666 

PMTR 

118 

12 

MARINA  Dl  GINOSA 

16325 

PMTR 

171 

NUERNBERC/KRAFTHOF 

10763 

PMTR 

119 

12 

MESSI  NA 

16420 

PMTR 

172 

SAARBRUECKEN-ENSHEI  M 

10708 

PMTR 

120 

12 

Ml  UNO/LI  NATE 

16060 

PMTR 

173 

SCHLESWI C 

10035 

PMTR 

121 

12 

NAPOLI  /CAPODI  CHI  NO 

16269 

PMTR 

174 

STUTTCART-ECHTERDI  NCEN 

10738 

PMTR 

122 

12 

PESCARA 

16230 

PMTR 

175 

TRI  ER-PETRI  SBERC 

10609 

PMTR 

123 

12 

PISA/SAN  GIUSTO 

16158 

PMTR 

176 

ZUCSPI  TZE 

10961 

P  TR 

124 

12 

ROMA/FI UUI  CI  NO 

16242 

PMTR 

177 

TRAPANI  /Bl  RCI 

16429 

?MTR 

178 

TRI  ESTE 

16110 

PMTR 

179 

VENEZI  A/TESSERA 

16105 

PMTR 

180 

GIBRALTAR 

VERONA/VI  LUFRANCA 

16090 

PMTR 

181 

NORTH  FRONT 

06495 

PMTR 

126 

14 

GREECE 


ARAXOS 

16687 

PMTR 

128 

ATHENS/HELLI  Nl  KON 

16716 

PMTR 

129 

ATHENS/OBSERVATORY 

16714 

PMTR 

130 

HERAKLI  ON-CRETE 

16754 

PMTR 

131 

KALAMATA 

16726 

PMTR 

132 

KERKYRA. CORFU 

16641 

PMTR 

133 

LARI  SSA 

16646 

PMTR 

134 

LIMNOS  1  ..AEGEAN  IS. 

16650 

PMTR 

135 

METHONI 

16734 

PMTR 

136 

PATRAI 

16669 

PMTR 

137 

SAMOS  1 ..AEGEAN  IS. 

16723 

PMTR 

138 

THESSALONI  Kl  /Ml  KRA 

16622 

PMTR 

139 

ZAKYNTHOS  1  ..IONIAN  IS. 

16705 

PMTR 

140 

AMMAN  AIRPORT 

AQABA  AIRPORT 

DEIR  ALLA 

H-4 

IRBID 

HA-AN 


LEBANON 


BEYROUTH (AEROPORT) 

RAYACK 

TRI  POLI 


40270 

P  TR 

183 

40340 

P  TR 

184 

TR 

185 

40250 

P  TR 

186 

40255 

P  TR 

167 

40310 

P  TR 

166 

40100       PMTR       190       18 

40102  P  TR   192   18 

40103  PMTR   193   18 


HUNGARY 


LUXOffiOURC 


BUDAPEST/LORI  NC 

12843 

PMTR 

142 

IS 

BUDAPEST/METEOROLOCI  A 

12840 

PMTR 

IS 

DEBRECEN 

12882 

PMTR 

IS 

Ml  SKOLC 

12772 

PMTR 

IS 

PECS 

12942 

PMTR 

15 

SZEGED 

12962 

PMTR 

15 

IRELAND 


BELMULLET 

03976 

PMTR 

149 

16 

BIRR 

03965 

PMTR 

150 

16 

CASEMENT  AERODROME 

PMTR 

151 

16 

CLAREMORRI  S 

03970 

PMTR 

152 

16 

CLONES 

03974 

PMTR 

153 

16 

CORK  AIRPORT 

03955 

PMTR 

154 

16 

DUBLIN  AIRPORT 

03969 

PMTR 

155 

16 

Kl  LKENNY 

03960 

PMTR 

156 

16 

MALI  N  HEAD 

03980 

PMTR 

157 

16 

HULLI  NGAR 

03971 

PMTR 

158 

16 

ROCHES  POINT 

03952 

PMTR 

159 

16 

ROSSLARE 

03957 

PMTR 

160 

16 

SHANNON  AIRPORT 

03962 

PMTR 

161 

16 

VALENTIA  OBSERVATORY 

03953 

PMTR 

162 

16 

CLERVAUX 

ECHTERNACH 

LUXEMBOURG/BEGGEN 


MALTA 
LUQA 

NETHERLANDS 
DE  BILT 


06585  MTR  196  19 
06597  MTR  197  19 
06589    MTR   198   19 


16597    MTR   200   19 


06260   PMTR   202   20 


EUROPE 
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WHO         DATA  PACE 

I NDEX       PRE-         NUMBER 

NUMBERS  SENTED    DATA  NOTES 


WMO         DATA  PACE 

I NDEX       PRE-         NUMBER 

NUMBERS  SENTED   DATA  NOTES 


SPAIN 


BERCEN/FREDRI  KSBERC 

01316 

PMTR 

204 

20 

BODO  VI 

01152 

PMTR 

205 

20 

KARA  SJ  OK 

OIOSS 

PMTR 

206 

20 

MAKKAUR  FYR 

01092 

TR 

207 

20 

ORLAND  1  1 1 

01241 

PMTR 

206 

20 

OSLO/BLI  NDERN 

01492 

PMTR 

209 

20 

OSLO/CARDERUOEN 

01364 

PMTR 

210 

20 

STAVANCER/SOLA 

outs 

PMTR 

211 

20 

TROMSO/UNCNES 

0I02S 

PMTR 

212 

20 

TRONDHEI M/TYHOLT 

01256 

PMTR 

213 

20 

VARDO 

01096 

PMTR 

214 

20 

POLAND 


Bl  ALYSTOK 

12295 

PMTR 

216 

22 

C2EST0CH0WA 

12550 

PMTR 

217 

22 

CDANSK/REBI  ECHOVO 

12150 

PMTR 

218 

22 

KLODZKO 

12520 

PMTR 

219 

22 

KOSZALI  N 

12105 

PMTR 

220 

22 

KRAKOW/BALI  CE 

12566 

PMTR 

221 

22 

OPOLE 

12530 

PMTR 

222 

22 

POZNAN-UIICA 

12330 

PMTR 

223 

22 

PRZEMYSL 

12695 

PMTR 

224 

22 

SANDOMI  ERZ 

12585 

PMTR 

225 

22 

SUWALKI 

12195 

PMTR 

226 

22 

SZCZECI  N/DABI  E 

12205 

PMTR 

227 

22 

TORUN 

12250 

PMTR 

228 

22 

WARSZAf A/OKECI E 

12375 

PMTR 

229 

22 

WROCUW-STRACHOWI  CE 

12424 

PMTR 

230 

22 

ZAKOPANE 

12625 

P  TR 

231 

22 

ZAHOSC 

12595 

PMTR 

232 

22 

Zl  ELONA  CORA 

12400 

PMTR 

233 

22 

PORTOGAL 

BEJA 

08562 

PMTR 

235 

22 

BRACANCA 

06575 

P  TR 

236 

22 

CABO  CARVOEI RO 

08530 

PMTR 

237 

22 

COI  MBRA 

06549 

PMTR 

238 

22 

EVORA 

06557 

PMTR 

239 

22 

FARO 

06554 

PMTR 

240 

22 

LI  SBOA/PORTELA 

06536 

PMTR 

241 

22 

PENHAS  DOURADAS 

06568 

P  TR 

242 

22 

PORTALECRE 

08571 

P  TR 

243 

22 

PORTO/PEDRAS  RUBRAS 

08545 

PMTR 

244 

22 

SACRES 

08538 

PMTR 

245 

22 

VI  ANA  DO  CASTELO 

08543 

PMTR 

246 

22 

VI  LA  REAL 

08566 

PMTR 

247 

22 

ROMANIA 


Bl  STRI  TA 

BUCURESTI /Fl LARET 

CLUJ  -NAPOCA 

lASI 

SIBIU 

SULI  NA 

Tl  Ml  SOARA 


15085 

PMTR 

249 

24 

15422 

PMTR 

250 

24 

15120 

PMTR 

251 

24 

15090 

PMTR 

252 

24 

15260 

PMTR 

253 

24 

15360 

PMTR 

254 

24 

15247 

PMTR 

255 

24 

ALI CANTE  06359 

ALMERIA  08466 
BADAJOZ/TAUVERA  LA  REAL08330 

BARCELONA  06180 

BURCOS/VI LLAFRI  A  08075 

LA  CORUNA  OnOOl 

MAORI  D/BARAJ AS  08221 

MAORI D/RETI RO  08222 

MAHON/BALEARI C  ISLANDS  08314 

PALMA/BALEARl  C  ISLANDS  06301 
POLLENSA/BALEARI  C  I SLAND08307 

PONFERRADA  06053 

SANTANDER  06023 

SEVI LU/TABUDA  06390 

VALENCl  A/VI  VEROS  08285 

VALLADOLID  08141 

ZARACOZA  08161 

ZARACOZA/SANJ  URJ  0  06160 


SWEDEN 


PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
P  TR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 
PMTR 


257 
256 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 

266 
269 
270 
271 
272 
273 
274 


SYRIAN  ARAB  REPUBLIC 


ALEPPO 

DAMASCUS  AIRPORT 

DEIR  EZZOR 

HAMA 

KAMI  SHLI 

LATTAKI A 

PALMYRA 


COTEBORC/SAVE 

02512 

PMTR 

276 

25 

HAPARANDA 

02196 

PMTR 

277 

25 

HARNOSAND 

02361 

PMTR 

278 

25 

JONKOPINC  FLYCPLATS 

02550 

PMTR 

279 

25 

KAR£SUANDO 

02080 

PMTR 

260 

25 

KARLSTAD  FLYCPUTS 

02416 

PMTR 

261 

25 

OSTERSUND/FROSON 

02226 

PMTR 

262 

25 

STENSELE 

02127 

PMTR 

283 

25 

STOCKHOLM/BROMMA 

02464 

PMTR 

284 

25 

VISBY  FLYCPLATS 

02590 

PMTR 

285 

25 

SWITZERLAND 

BASEL-BI  NNI  NGEN 

06645 

PMTR 

287 

26 

GENEVE/COI  NTRI  N 

06700 

PMTR 

288 

26 

LUCANO 

06770 

PMTR 

269 

26 

PAYERNE  /ST.AEROL. 

06610 

PMTR 

290 

26 

SAENTI  S 

06680 

P  TR 

291 

26 

ZURI CH/TOWN/VI  LLE/ 

06660 

PMTR 

292 

26 

40007 

PMTR 

294 

26 

40080 

PMTR 

295 

26 

40045 

PMTR 

296 

26 

40030 

PMTR 

297 

26 

40001 

PMTR 

298 

26 

40022 

PMTR 

299 

26 

40061 

PMTR 

300 

26 

398 
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niO    DATA     PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


WHO    DATA     PACE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  DATA  NOTES 


TURKEY 


ADANA/I  NCI  RLI  K 

AFYON 

ANKARA/CENTRAL 

ANTALYA 

BOLU 

BURSA 

CANAKKALE 

CANKI  Rl 

Dl  YARBAKI  R 

EDIRNE 

EUZIG 

ERZI  NCAN 

ERZURUM 

FLORYA 

CAZI  ANTEP 

I  SPARTA 

I  STANBUL/COZTEPE 

IZMIR 

KASTAMONU 

KAYSERI 

Kl  RSEHI  R 

KONYA 

MAUTYA 

MUCU 

RIZE 

SAMSUN 

SI  IRT 

SIVAS 

TRABZON 

ULUKI  SLA 

URPA 

VAN 


UNITED  KINGDOM 


ABERDEEN/DYCE  APT 

BELFAST/ALDERCROVE  APT 

Bl RMI  NGHAM/ELMDON  APT 

BOURNEMOUTH/HURN  APT 

EDI  NBURCH/TURNHOUSE  APT 

ESKDALEMUI  R 

CLAMORGAN/RHOOSE  APT 

KEW 

LEEMI  NC 

LERWI CK 

LONDON/CATTI CK  APT 

MANCHESTER/RI NCIAY  APT 

PLYMOUTH/MOUNT  BATTEN 

STORNOWAY 

TIREE 

VALLEY 

WAODI  NGTON 


17350 

PMTR 

302 

27 

I7I90 

PMTR 

303 

27 

17130 

PMTR 

304 

27 

17300 

PMTR 

305 

27 

17070 

PMTR 

306 

27 

17I1S 

PMTR 

307 

27 

17112 

PMTR 

308 

27 

PMTR 

309 

27 

17280 

PMTR 

310 

27 

17050 

PMTR 

311 

27 

17202 

PMTR 

312 

27 

17092 

PMTR 

313 

27 

17096 

PMTR 

314 

27 

PMTR 

315 

27 

17260 

PMTR 

316 

27 

17240 

PMTR 

317 

27 

17062 

PMTR 

318 

27 

17220 

PMTR 

319 

27 

17074 

PMTR 

320 

27 

PMTR 

321 

27 

17160 

PMTR 

322 

27 

17244 

PMTR 

323 

27 

17200 

PMTR 

324 

27 

17292 

PMTR 

325 

27 

17040 

PMTR 

326 

27 

17030 

PMTR 

327 

27 

17210 

PMTR 

328 

27 

17090 

PMTR 

329 

27 

17038 

PMTR 

330 

27 

PMTR 

331 

27 

17270 

PMTR 

332 

27 

17170 

PMTR 

333 

27 

03091 

PMTR 

335 

28 

03917 

PMTR 

336 

26 

03534 

PMTR 

337 

28 

03862 

PMTR 

338 

28 

03160 

PMTR 

339 

28 

03162 

PMTR 

340 

28 

03715 

PMTR 

341 

28 

03775 

PMTR 

342 

26 

03257 

PMTR 

343 

28 

03005 

PMTR 

344 

28 

03776 

PMTR 

345 

28 

03334 

PMTR 

346 

28 

03827 

PMTR 

347 

26 

03026 

PMTR 

348 

28 

03100 

PMTR 

349 

28 

03302 

PMTR 

350 

28 

03377 

PMTR 

351 

28 

U.S.S.R. 

ARHANCEL'SK 

22550 

PMTR 

353 

28 

ASTRAHAN 

34880 

P  TR 

354 

28 

HAR-KOV 

34300 

PMTR 

355 

28 

KAUNAS 

26629 

PMTR 

356 

28 

KAZAN' 

27595 

P  TR 

357 

28 

KIEV 

33345 

PMTR 

358 

28 

KIROV 

27196 

PMTR 

359 

28 

LENI NGRAD(TOWN/VI  LLE) 

26063 

PMTR 

360 

28 

L-VOV 

33393 

PMTR 

361 

28 

MINSK 

26850 

PMTR 

362 

?e 

MOSKVA 

27612 

P  TR 

;>o3 

28 

MURMANSK 

22113 

PMTR 

364 

28 

ODESSA 

33837 

PMTR 

365 

28 

PJ  ATI  GORSK 

37050 

P  TR 

366 

28 

REBOLY 

22602 

PMTR 

367 

28 

ROSTOV-NA-DONU 

34731 

P  TR 

368 

28 

SARATOV 

34172 

PMTR 

369 

28 

SI MFEROPOL- 

33946 

PMTR 

370 

28 

TALLI  N 

26038 

PMTR 

371 

28 

TBI  LI  SI 

37549 

P  TR 

372 

28 

VELIKI  E  LUKI 

28477 

PMTR 

373 

28 

VOLOGDA 

27037 

PMTR 

374 

28 

VORONEZ 

34122 

PMTR 

375 

28 

VYTEGRA 

22837 

PMTR 

376 

28 

YllfinSUVIA 

BEOGRAD 

13274 

PMTR 

378 

29 

HVAR 

13335 

PMTR 

379 

29 

LIVNO 

13340 

P  TR 

380 

29 

SARAJ  EVO 

13354 

PMTR 

381 

29 

SISAK 

PMTR 

382 

29 

SKOPJ  E/PETROVAC 
SPLIT  MARJAN 

13586 

PMTR 

383 

29 

13334 

PMTR 

384 

29 

Tl TOCRAD/COLUBOVCI 

13462 

PMTR 

385 

29 

ZACREB/CRI  C 

13129 

PMTR 

366 

29 

ZACREB/MAKSI Ml R 

13130 

PMTR 

387 

29 

WORLD  WEATHER 
RECORDS 


EUROPE 
1971-80 


^  _Varf«wi»"ii: 


